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ABSTRACT 


Tests  were  conducted  in  the  NASA/ARC  Unitary  Plan  Wind  Tunnels  during 
pril  and  May  1973,  on  an  0. 030-scale  replica  of  the  Space  Shuttle  Vehicle 
Configuration  2A.  Aerodynamic  loads  data  were  obtained  at  Mach  numbers 
from  0.6  to  3.5. 


The  investigation  included  Tests  IA9A,  B and  C on  the  integrated 
(launch)  configuration  and  Tests  0A12A  and  C on  the  isolated  arbiter  (entry 
configuration).  The  integrated  vehicle  was  tested  at  angles  of  attack  and 
sideslip  from  -8  degrees  to  +8  degrees.  The  isolated  arbiter  was  tested 
at  angles  of  attack  from  -15  degrees  to  +40  degrees  and  angles  of  sideslip 
;?*0m  “;i0  to  +10  degrees  as  dictated  by  trajectory  considerations. 

.Phe  effects  of  orbiter /external  tank  incidence  angle  and  deflected  control 
surfaces  on  aerodynamic  loads  were  also  investigated. 
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INTRODUCTION 


The  0.030-scale  Aero  Loads  Space  Shuttle  model  was  tested  in  the 
Unitary  Plan  Wind  Tunnels  at  ARC  starting  April  2,  and  continuing  through 
May  17,  1973  as  follows; 


IA9A  11 -foot  Transonic 

0A12A  11 -foot  Transonic 

IA9C  8x7 -foot  Supersonic 

0A12C  8x7-foot  Supersonic 

IA9B  9x7 -foot  Supersonic 


April  2 to  April  1*1-,  1973 
April  16  to  April  29,  1973 
April  23  to  May  1,  1973 
May  2 to  May  8,  1973 
May  9 to  May  17,  1973 


The  testing  was  conducted  in  all  three  legs  of  the  Unitary  Plan  Wind 
Tunnels  to  obtain  a Mach  number  range  from  0.6  to  3»5»  Aerodynamic  loads 
data  were  obtained  for  the  ascent  and  entry  configurations.  The  effects 
of  control  surface  deflections  were  also  investigated. 


This  report  consists  of  3 volumes  of  force  data  and  15  volumes  of 
pressure  data  for  a total  of  18  volumes  arranged  in  the  following  manner: 


VOLUME  NO. 


CONTENTS 


1 IA9A  force  data 

2 IA9B  and  IA9C  force  data 

3 0A12A  and  0A12C  force  data 

*1-  IA9A  plotted  pressure  data 

5 IA9B  and  IA9C  plotted  pressure  data 

6 0A12A  and  0A12C  plotted  pressure  data 

7 IA9A  tabulated  pressure  data 

(a)  orbiter  fuselage 

(b)  orbiter  base 

(c)  upper  MPS  nozzle 

8 IA9A  tabulated  pressure  data 

(a)  OMS  nozzle 
( b ) body  flap 

(c)  OMS  pod  outside 

(d)  lower  wing  surface 

9 IA9A  tabulated  pressure  data 

(a)  upper  wing  surface 

(b)  left  vertical  tail  surface 

(c)  right  vertical  tail  surface 

(d)  APU  inlet 


(e) 

SRM  booster  base 
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IA9A  tabulated  pressure  data 

(a) 

SRM  booster 

(b) 

external  tank 

(c) 

external  tank  base 

INTRODUCTION  (CONTINUED) 


IA9B  tabulated  pressure  data 

(a)  orblter  fuselage 

(b)  orbiter  base 

(c)  upper  MPS  nozzle 

(d)  OMS  nozzle 

(e)  body  flap 

(f)  OMS  pod  outside 

(g)  lower  wing  surface 
IA9B  tabulated  pressure  data 

(a)  upper  wing  surface 

(b)  left  vertical  tail  surface 

(c)  right  vertical  tail  surface 

( d ) APU  inlet 

(e)  SRM  booster  base 

(f)  SRM  booster 

(g)  external  tank 

(h)  external  tank  base 
IA9C  tabulated  pressure  data 

(a)  orbiter  fuselage 

(b)  orbiter  base 

(c)  upper  MPS  nozzle 

(d)  OMS  nozzle 

(e)  body  flap 

(f)  OMS  pod  outside 
IA9C  tabulated  pressure  data 

(a)  lower  wing  surface 

(b)  upper  wing  surface 

(c)  left  vertical  tail  surface 

(d)  right  vertical  tail  surface 
IA9C  tabulated  pressure  data 

(a)  APU  inlet 

(b)  SRM  booster  base 

(c)  SRM  booster 

( d ) external  tank 

(e)  external  tank  base 
0A12A  tabulated  pressure  data 

(a)  orbiter  fuselage 

(b)  orbiter  base 

(c)  upper  MPS  nozzle 

(d)  OMS  nozzle 

(e)  body  flap 

(f)  OMS  pod  outside 


INTRODUCTION  (CONCLUDED) 


IT  0A12A  tabulated  pressure  data 

(a)  lower  wing  surface 

(b)  upper  wing  surface 

(c)  left  vertical  tail  surface 

(d)  right  vertical  tail  surface 

(e)  APU  inlet 

T8  0A12C  tabulated  pressure  data 

All  components 
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NOMENCLATURE 

General 


SADSAC 

SYMBOL 

SYMBOL 

DEFINITION 

a 

speed  of  sound;  m/sec,  ft/sec 

cp 

CP 

pressure  coefficient;  (p1  - p^/q 

M 

MACH 

Mach  number;  v/a 

P 

pressure;  N/m2,  psf 

q 

q(nsm) 

Q(PSF) 

dynaifiic  pressure;  1 /2pV2,  N/m2,  psf 

rn/l 

rn/l 

unit  Reynolds  number;  per  m,  per  ft 

V 

velocity;  m/sec,  ft/sec 

a 

ALPHA 

angle  of  attack;,  degrees 

P 

BETA 

angle  of  sideslip,  degrees 

4> 

PSI 

angle  of  yaw,  degrees 

<t> 

PHI 

angle  of  roll,  degrees 

P 

mass  density;  kg/m^,  slugs/ft3 

Reference  & C.G.  Definitions 

Ab 

base  area;  m2,  ft2 

b 

BREF 

wing  span  or  reference  span;  m,  ft 

c.g. 

center  of  gravity 

^REF 

LREF 

reference  length  or  wing  mean 

c 

aerodynamic  chord;  m,  ft 

S 

SREF 

wing  area  or  reference  area;  m2,  ft2 

MRP 

moment  reference  point 

XMRP 

moment  reference  point  on  X axis 

YMRP 

moment  reference  point  on  Y axis 

ZMRP 

moment  reference  point  on  Z axis 

SUBSCRIPTS 

b 

base 

1 

local 

s 

static  conditions 

t 

total  conditions 

CO 

free  stream 
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NOMENCLATURE  (.Continued) 
Body-Axis  System 


SYMBOL 

SADSAC 

SYMBOL 

DEFINITION 

CN 

CN 

normal-force  coefficient.-  normal  force 

qS 

CA 

CA 

axial-force  coefficient-  axial  force 

qS 

cY 

CY 

side-force  coefficient-  side  force 

qS 

CAB 

base-force  coefficient-  base  force 

qS 

-^b(Pb  ” Pa))/1!-3 

pAf 

CAF 

forebody  axial  force  coefficient,  C^  - 

Cm 

CIM 

pitching-moment  coefficient;  pitching  moment 

1s/rEF 

cn 

CYN 

yawing -moment  coefficient-  yawing  moment 

qSb 

H 

CBL 

rolling-moment  coefficient-  rolling  moment 

qSb 

Stability-Axis  System 

CL 

CL 

lift  coefficient-  lift 

qS 

CD 

CD 

drag  coef f i ci ent ; drag 
qS 

CI>b 

CDB 

base -drag  coefficient-  base  drag 

qS 

CDf 

CDF 

forebody  drag  coefficient;  CD  - Cj^ 

CY 

CY 

side-force  coefficient-  side  force 

qS 

Cm 

CLM 

pitching-moment  coefficient-  pitching  moment 

qSipEF 

C 

n 

CLN 

yawing-moment  coefficient-  yawing  moment 

qSb 

H 

CSL 

rolling-moment  coefficient-  rolling  moment 

qSb 

l/d 

l/d 

lift-to-drag  ratio;  C^/Cp 

L/Df 

l/df 

lift  to  forebody  drag  ratio;  CL/c ^ 
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NOMENCLATURE  (CONTINUED) 
ADDITIONS  TO  STANDARD  LIST 


SYMBOL 

PLOT 

SYMBOL 

DEFINITION 

RUDDER 

rudder,  surface  deflection  angle,  positive 
deflection,  trailing  edge  to  the  left;  degrees. 

e 

ELEVON 

elevon,  surface  deflection  angle,  positive 
dsf loction,  trailing  edge  down;  degrees. 

^RF 

RUDELR 

rudder  flare,  split  rudder  deflection  angle,  left 
split  rudder  trailing  edge  left  and  right  split 
rudder  trailing  edge  right,  6^  = (i^L  + *m)/2, 

positive  deflection;  degrees. 

ORBINC 

incidence  angle  between  the  orbiter  and  external 
tank,  iQ  = - a^;  degrees. 

i^T 

BETAT 

angle  of  sideslip  of  external  tank,. 

0<T 

ALPHAT 

angle  of  attack  of  external  tank. 

h 

LB 

length  of  orbiter  body;  in. 

^T 

LT 

length  of  external  tank;  in. 

is 

LS 

length  of  SRM  booster;  in. 

lm 

LNM 

length  of  OMS  nozzle,  positive  direction  forward 
of  exit  plane;  in. 

iw 

LNP 

length  of  MPS  nozzle,  positive  direction  forward 
of  exit  plane;  in. 

b/2 

BN 

wing  semi -span;  in. 

bv 

BV 

vertical  tail  span;  in. 

X 

X 

distance  from  component  nose;  in. 

y 

Y 

lateral  distance  from  centerline;  in. 
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NOMENCLATURE  (CONCLUDED) 


PLOT 


symbol 

SYMBOL 

DEFINITION 

z 

Z 

vertical  distance  measured  from  W.L.  500  (vertical 
tail  reference  root  chord)-  in. 

°w 

C¥ 

local  wing  chord;  in. 

cv 

CV 

local  vertical  tail  chord;  in. 

x//B 

x/lb 

longitudinal  pcsition/orbiter  body  length. 

x/lt 

longitudinal  position/external  tank  length. 

x//s 

X/lB 

longitudinal  position/booster  length. 

x/i  MM 

x/lem 

longitudinal  position/OMS  nozzle  length. 

X^HP 

y/lnp 

longitudinal  position/MPS  nozzle  length. 

x/c 
' w 

x/cw 

local  chordwise  position/local  wing  chord  length. 

x/c 

' V 

x/cv 

local  chordwise  position/local  vertical  tail 
chord  length. 

y/b/2 

Y/BW 

local  spanwise  position/wing  semi -span. 

z/bv 

z/bv 

local  spanwise  position/vertical  tail  span. 
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COMF1  GUEATIOWS  ■ INVESTIGATED 


The  0.030  scale  aero  loads  model  was  a replica  of  the  Space  Shuttle 
Vehicle  2A.  It  consisted  of  four  major  components:  the  orbiter  the 
external  oxygen  and  hydrogen  tank  (ET)  and  two  solid  rocket  boosters  ( SRB ) . 

On  the  ascent  configuration,  the  orbiter  was  strut  mounted  from  the 
ET  on  a Task  Corporation  MK  XVI  2.5-inch  diameter  internal  balance.  The 
left  SRB  was  strut  mounted  from  the  ET  on  a Task  Corporation  MK  XXII  1.5- 
inch  diameter  internal  balance.  Mo  attempt  was  made  to  simulate  actual 
inter -attachments.  The  ET  was  sting  mounted  to  the  tunnel  model  support 
system  on  a Task  Corporation  4.0-inch  diameter  internal  balance.  The 
right. SRB  was  strut  mounted  symetrically  to  the  left  side,  but  did  not 
contain  a balance.  The  orbiter  configuration,  designated  as  O2A,  con- 
sisted of  B10C 5D7W87V5R5M3F4 . 


The  entry  configuration  consisted  of  the  isolated  orbiter,  sting 
mounted  to. the  tunnel  model  support  system  on  a Task  Corporation  MK  XXA 
diame'fce;r  internal  balance.  Midway  through  the  0A12C  test,  the 
MK  XXA  balance  was  damaged  and  was  replaced  by  the  MK  XXB  for  the  high 
angles  of  attack.  The  orbiter  was  provided  with  deflectable  elevons  by 
means  of  interchangeable  brackets,  deflectable  rudder  by  means  of  a pin- 
indexed  hinge,  and  interchangeable  rudders  to  obtain  different  speed 
.rake  flare  angles.  The  main  propulsion  system  engines  were  removed  dur- 
ing entry  configuration  testing  to  provide  sting  clearance.  A cover 
plate  was  provided  for  the  strut  clearance  hole. 


The  orbiter  was  instrumented  with  374  pressure  orifices  on  the  left 
wrng,  left  side  of  the  fuselage,  vertical  tail,  left  OMS  pod  and  engine 
le_t  and  upper  MPS  engine  and  the  base.  The  pressures  were  measured 
using  eleven  Scanivalve,  Inc.,  S-type  valve  modules  mounted  internally 
(a.  five  and  a six  gang  unit).  When  tested  in  the  entry  configuration 
the  MPS  pressures  were  not  available  for  measurement.  ’ 


The  left  side  of  the  ET  was  instrumented  with  136  pressure  orifices. 
These  pressures  were  measured  by  means  of  7 Scanivalve,  Inc.,  S-type 
valve  modules  configured  as  one  unit  of  6 modules  and  one  single.  These 
valves  were  mounted  internally  in  the  tank.  The  left  SRB  had  one  gang 
of  six  S-type  modules  to  measure  102  pressures.  The  right  SRB  was  not 
instrumented.  The  pressure  transducers  used  in  the  valve  modules  were 
otatham  EM  131. TC  differential  pressure  transducers,  with  ranges  of  ±10 

psid,  ±12.5  psid  and  ±15  psid.  Reference  and  calibration  pressures  were 
measured  by  the  ARC  micro  manometers. 

Some  modifications  were  made  to  the  model  at  the  test  site  prior  to 
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CONFIGURATIONS  INVESTIGATED  (CONTINUED) 


testing.  These  were  as  follows: 


1*  The  forward  tip  of  the  ET  containing  the  retro  rocket  package 
(Reference  NR  Drawing  VL78- 000018)  was  replaced  with  a flush 

0.90  inch  radius  nose  (Model  scale).  The  new  nose  had  five 
pressure  taps;  one  in  the  nose  and  four  more  aft  of  the  nose 
on  the  vertical  and  horizontal  axis  on  a O.315  inch  radius. 

2.  The  ET  balance  cavity  was  enlarged  by  one  inch  on  the  diameter 
(from  5 inches  to  6 inches)  to  provide  clearance  for  cable 
routing  and  eliminate  balance  interference. 

3.  The  clearances  around  both  the  orbiter  and  the  SRB  struts  were 
opened  to  approximately  l/8  inch  to  prevent  interference. 

4.  An  alternate  rudder  hinge  pin  was  provided  to  give  a rudder 
deflection  of  +15  degrees. 


Before  and  during  the  tests  various  model  discrepancies  developed 
or  were  discovered.  These  were  generally  minor  and  had  only  a negligible, 
if  any,  effect  on  the  data.  Significant  discrepancies  are  noted  below: 

1.  Pressure  orifices  PI71  and  PI73  on  the  OMS  pod  base  were 
omitted. 


2.  During  the  test  certain  pressure  taps  developed  leaks  or 
became  plugged.  Data  from  these  taps  are  questionable  and 
should  be  used  with  caution..  Difficulties  in  checking  may 
have  resulted  in  erroneous  indications  of  leakage.  Repairs 
were  made  to  correct  leaking  or  plugged  pressure  instrumenta- 
tion, whenever  possible,  as  the  test  progressed.  The  follow- 
ing list  gives  those  taps  that  were  indicated  as  bad  on  the 
various  leak  and  response  checks: 


ARC  Facility 


11' 


* 


Run  Nos. 

Orifice  numbers  with  questionable 
data 

pressure 

2-4 

72,  163,  427 

5-118 

31,  100,  123,  163,  201,  427 

H9-I60 

16,  98,  101,  107,  333,  427 

I6I-I.7O 

16,  98,  101,  107,  333,  427  + 306, 

307, 

327,  328,  336,  337,  356,  357,  375 
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CONIT GURATIONS  INVESTIGATED  (CONCEUDED) 


ARC  Facility 
11' 


* 


8'x7» 


? 

9rx7» 


Run  Nos. 

Orifice  numbers  with  questionable  pressure 
data 

171-182 

16 > 53,  75,  78,  98,  107,  201,  236,  237, 

238,  307,  327,  365,  427 

I83-I89 

Same  as  (17I-182)  + 7,  447,  525 

190-211 

Same  as  (171-182) 

220-234 

20,  21  24,  74,  326,  327,  336,  424,  427, 

752,  868,  871  , 

235-285 

74,  326,  327,  336,  424,  427,  752,  868,  871 

286-300 

74,  107,  115,  124,  129,  138,  326,  327,  336, 
427 

301-305 

74,  326,  327,  336,  427 

306-333 

74,  326,  327,  427 

340-396 

5,  325,  326,  327,  424,  427,  526,  752,  868, 

871 
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TEST  FACILITIES  DESCRIPTION 


Ames  11  x 11 -Ft.  Transonic 

The  Ames  11  x 11 -Foot  Transonic  Wind  Tunnel  is  a variable  density, 
closed  return,  continuous  flow  type.  This  tunnel  has  an  adjustable 
nozzle  (two  flexible  walls)  and  a slotted  test  section  to  permit 
transonic  testing  over  a Mach  number  range  continuously  variable 
from  0.4  to  1.4., 

Ames  8 x 7 -Ft.  Supersonic 


The  Ames  8 x 7-Foot  Supersonic  Wind  Tunnel  is  a closed-return, 
variable -density  tunnel  with  a 8-  by  7-foot  rectangular  test 
section.  The  nozzle  has  flexible  side  walls  with  fixed  upper  and 
lower  surfaces.  Mach  number  range  is  continuously  variable  from 
2.45  to  3.5.  Tunnel  stagnation  pressure  can  be  varied  from  0. 3 to 
2.0  atmospheres  and  Reynolds  number  per  foot  varies  from  1.0  x 10^ 
to  5.0  x 106. 

Ames  9 x 7 -Ft.  Supersonic 

The  Ames  9 x 7-Foot  Supersonic  Wind  Tunnel  is  a variable  density, 
continuous  flow7  type  with  an  adjustable  nozzle  to  permit  supersonic 
testing  over  a Mach  number  range  continuously  variable  from  1.5  to 
2.5*  The  nozzle  is  of  the  asymmetric,  sliding-block  type  in  which 
the  variation  of  the  test  section  Mach  number  is  achieved  by  trans- 
lating, in  the  streamwise  direction,  the  fixed-contour  block  ths.t 
forms  the  floor  of  the  nozzle. 
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DATA  REDUCTION 


, S^.ldfrd  Procedures  were  utilized  to  reduce  force  and  pressure  data 
o coefficient  form.  The  following  dimensional  constants  were  applied: 

Reference  Dimensions  and  Constants 
(Model  Scale) 


Orbiter  reference  area 
Orbiter  reference  length 

Orbiter  base  area,,  integrated 
Orbiter  base  area.,  sting  mounted 
Orbiter  upper  MPS  base  area 
Orbiter  lower  MPS  base  area 
Orbiter  ACPS  base  area  on  QMS  pod 
Orbiter  OMS  nozzle  base  area 
Orbiter  OMS  pod  base  area 
Orbiter  sting  cavity  base  area 
SRM  nozzle  base  area 
SRM  nozzle  skirt  base  area 
ET  Base  area 

ET  Sting  cavity  base  area 
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TEST 


Ofttzb  /rav 


TABLE  I. 


DATE  5 May,  1973 


TEST  CONDITIONS 


f^n/B  (bj  779SK  C0&P£>gjl-77OA)  C&5> 


BALANCE  UTILIZED:  10  j nf  C&r&c,  1 7~/BS  ftS  /—OL-C-OOJS:. 


Tt£>  0£S6<T&£- 


Mk~5XA 

M/Cf&Q 

nf 

+300  0 

3000 

v* 

So  00 

3 OOC 

i$~oc 

/ s~oo 

Va 

(SZ>0 

/5~oo 

X 

ioO  0 

b 00 

R 

Sooo 

*/ooo 

S/BE 

a. S'" 

JZ.S’" 

Lartc,  start 

C>tL  £3  <S  /ti S £7~ 

flK  3Cgr  f^jKSS:  AJKJT& 


//uso 

4000 

oj/oo 

4oob 

/9  0O 

5150 

aLO  DC) 

A Zoo 

6T>o 

9-00  0 

/3~V0 

OPO 

/ DOO 

*fooO 

/POD 

/ 0,00  0 

-i'tr" 

/.  s" 

4.0“ 

COMMENTS:  77/e-  Msbg tc.  2%r/)y  3,Saj  z>/&.  Cg:  \AJffS 

rttJtPL  /BuaJ  *3/9  , Trfs.  fist  (C  SX/3  u/fbS 

3U(8  s~nrvr&D  /7?/£  /Bo/u  jzlg  /s-,vp>  so/ss^qu^a/t  /?oais 
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TABLE  II 


TEST  : ARC  I l - IcnfrAW) 


DATA  SET/RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY 


DATE  7-  73 


DATA  SET 
IDENTIFIER 

RBMXs  O 1 

03 

OA 

05 

06 

07 



06 

09 

to 

■ni 

12 

13 

1 4 

15 

<6 

CONFIGURATION 


SCHD.  [PARAMETERS/VALUEsI  MACH  NUMBERS  ( OR  ALTERNATE  INDEPENDENT  VARIABLE  ) 

runs  0.6  O.Q  1.1  1-25 


0 0 


O \ L5 


OS 


/3  2d  S3  43 


19  29  30 


20  30 


2i  3 


22  32  I 42 


23  33  43  42 


25 


26 


27  37 


97  10Z 


Iff 


103 


in  nz 


99  104 


U6  H3 


too  105 


a or  p 9^  - - 3, ' 6 j ~ 4 , - 2 , 0 , 2 , 4 , £ , Q 

schedules  ~ - & / - 6 , - 4 , - Z 0 , Z ,4.6,3 


COEFFICENTS 


-or4,o,4,& 


IDVAR  (1) 


1DVAR  (2)  NDV 


TEST  RUN  NUMBERS 


ro 

ro 


TABLE  II.  COBTIEQED 


TEST  RUN  NUMBERS 


TABLE  II.  CONTIFJED 


TEST:  AQC  $7 -707 {X49JB 


DATA  SET 
IDENTI  PIER 

CONFIGURATION 

R8$x  01 

&2A  + i Tf 

DATA  SET/RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY 


SCHD.  [PARAMETERS/VALUES  MACH  NUMBERS  ( OR  ALTERNATE  INDEPENDENT  VARIABLE  ) 

Se  Sr  1 to  Jep  runs!  f-55  2>Q 


0 0 0.5  0 Z 54/ 


a or 

SCHEDULES 


- .-8,-6.-<-2,0.^cO'cents 

/3f8j= 


^ . x-  IDVAR  (1)  IDVAR  (2) 

/8(c)  = 3 ,6>,  4 ,0  .-4 


TEST  RUN  NUMBERS 


TABLE  II.  COHTimiED 


TEST:  ARC  ci 7-  DATA  SET/RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY  [d  ATE  : 5W7-73 


SCHEDULES 


TEST  RUN  NUMBERS 


TABLE  II.  CONTINUED 


TEST:  ARC  6*1-101  (IA9C) 


DATA  SET 
IDENTIFIER 

CONFIGURATION 

RBNxOf 

02A  / S3  + Tg 

DATA  SET/RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY 


SCHD.  PARAMETERS/ values!  MACH  NUMBERS  ( OR  ALTERNATE  INDEPENDENT  VARIABLE  ) 


6e\  <Sr  j Sfr  Co  1 RUNS 


0 0 0 \ 0.5  \ 3 


mam 


2.5  I 3.0  3.5 


240  230  \ 220 


24!  23 f 22/ 


242  231  222 


243  23 3 223 


244  234  224 


245  235  1225 


246  236  226 


247 


256  \ 250 


25/ 


265  256  252 


264  25 f j 253 


1 7 

1 3 

19 

25 

31 

37 

43 

49 

55 

61 

67 

75  76 

a or  yS 


efA---d,-6,-4  ,-2,  C Z,4,&. 
^g--8,-fc .-4.-2'.:  .T 


COEFFICENTS 


*-<S.-6,  -4 


IDVAR  (1)  IDVAR  (2)  NDV 


SCHEDULES 


TEST  RUN  NUMBERS 


TEST:  AZC  3*7-101  (IA9C) 


DATA  SET/RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY 


DATE  : S-  f -73 


ro 


a or 


p ND~t « kuajS 280-  255 


coefficents 

P SCMBDUte  (S* 


IDVAR  ( I) 


IDVAR  (2)  N DV 


TEST  RUN  NUMBERS 


TABLE  II.  CONTINUED 


TEST  RUN  NUMBERS 


TEST  RUN  NUMBERS 


TABLE  II.  CONTINUED 


TEST  RUN  NUMBERS 


TABLE  II.  COmEUED 


TEST  RUN  NUMBERS 


TABLE  II.  CONCLUDED 


LO 

ro 


TEST  RUN  NUMBERS 


TABLE  XII.  MODEL  COMPONENT  DIMENSIONAL  DATA 

MODEL  COMPONENT : BIO  Body  . 


GENERAL  DESCRIPTION;  Fuselage,  2A  Configuration,  Lightweight  Orbit er,  per 


Scale  Model  = .030 


DRAWING  NUMBER: 


VL70-000089  "B" 
VL7Q-OOOQ92,  93,  94  "A" 


DIMENSIONS: 


FULL-SCALE  MODEL  SCALE 


Length 

Max.  Width  _in  (@Xo  = 1528.3) 
Max.  Depth  (@Xo  = 1480.52) 
Fineness  Ratio 

Area^wpt2 

Max.  Cross-Sectional 
Planform 


265.0 

248.0 
5.012 


456.4 


22^A9Q 

7.9500 

7.4400 

5.012 

.41076 


Wetted 


MODEL  COMPONENT: 


TABLE  III.  ( CONTINUED) 


GENERAL  DESCRIPTION:  2A  Configuration  per’ Lines  7L7Q-OQOQ92 


Ln 


TABLE  III.  ( CONTINUED ) • 

MODEL  COMPONENT : Manipulator  Housing  D-7 - ■ 

GENERAL  DESCRIPTION:  2A  Configuration  per  Rockwell  Lines  VL70-000093 


Scale  Model  = .030 

DRAWING  NUMBER:  VL70-000093 

DIMENSIONS: 

FULL-SCALE 

MODEL  SCALE 

Length —IN. 

881.00 

26.430 

Max.  Width— in. 

51.00 

1.530 

Max.  Depth  —in. 

23.00 

.690 

Fineness  Ratio 

Area 

Max.  Cross-Sectional 
Planform 
Wetted 
. Base 

& ,9  ' . j,  ,v  . • 

D fuselage  . BP  ~ 0.00  * 7*  , * 

WP  = 500.0  IN.  FS 
X. 426.0  to  1307.0  IN.  FS 
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TABLE  III.  ( CONTINUED ) 

MODEL  COMPONENT:  UING-W87  New-Light  Weight,  rvwt,!. 


GENERAL  DESCRIPTION:  Orbiter  Configuration  Per  Lines  VL70-0Q0093. 

— lOihedrg.1  Angle  is  defined  at  the  lower  surface  of  the  Wing  at  the  75 . 33% 
-filament  line  projected  into  a plane  per pend iculary. 


■ ■Scale  Model  - .030 

TEST  NO. 

DIMENSIONS: 

TOTAL  DATA 

Area  (Theo.)  Ft^ 

Planform 
Span  (Theo  In, 

Aspect  Ratio 
Rate  of  Taper 
Taper  Ratio 

Dihedral  Angle,  degrees 
Incidence  Angle,  degrees 
Aerodynamic  Twist,  degrees 
Sweep  Back  Angles,  degrees 
Leading  Edge 
Trailing  Edge 
0.25  Element  Line 
Chords: 

Root  (Theo)  B, P.0.0. 

Tip,  (Theo)  B.P,  46834 
MAC 

Fus.  Sta.  of  .25  MAC 
W.P.  of  .25  MAC 
183.13  B.L.  of  .25  MAC 
EXPOSED  DATA 
'_Area  (Theo ) Ft^ 

Span,  (Theo)  In,  BP108  to  468.341 
Aspect  Ratio 
Taper  Ratio 
Chords 

Root  BP108 
Tip  1.00  b_ 

MAC  2 
Fus.  Sta.  of  .25  MAC 
W.P.  of  .25  MAC 
B.L.  of  .25  MAC 

Airfoil  Section  (Rockwell  Mod  NASA) 
XXXX-64 

Root  jb  = .425 

2 

TiP  ^ = i-oo 

Data  for  (1)  of  (2)  Sides 
Leading  Edge  Cuff  ~ 

Planform  Area  Ft^ 

Leading  Edge  Intersects  Fus  M.  L.  0 Sta 
Leading  Edge  Intersects  Wing  @ Sta 


DWG.  NO. 

VL70-000093 

FULL-SCALE 

MODEL  SCALE 

2690.00 

2.42100 

936 . 68 

28.10040 

2.265 

2.265 

1.177 

1.177 

0.200 

0.2000 

-1^5Qoo_ 

3.500 

3.000 

+3.00 

31,500  _ 

+3.000 

—45..0Q 

45100 

-10 . 24 

-10.24 

-3-5,209 

35.209 

-£89_.2<L  . 20.67720 

-i2LJS 5__ 

4.13550 ' 

-424,81- 

. 14.24.430 

1136.89  ?4.10A7f) 

8.97840 

-M2. 13. 

5.46390 

1752.29 

1.57706 

"770 7m— 

“2T75234CT 

2.058 

2.058 

,2451 

.562,40 

16.8720 

-13.7.-B5 

4.13550 

393.03 

11.79090 

1185.31 

35.55930 

300 . 207 

9.00621 

143.76  - 

4.31280 

.10 

.10 

--,12  .12 


J7^33~  ~:T&m 

5.6.0 . 0 16.80 

1035.0  31.050 
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TABLE  III.  (COHTIEUED) 


MODEL  COMPONENT:  Elevon  E-lft 

GENERAL  DESCRIPTION:  2A  Configuration  Per  W-87  Rockwell  Linen  VT.  7O-OOOOQ3 

Data  for  (1)  of  (2)  Sides 


Scale  Model  — .030 


DRAWING  NUMBER:  VT,  70-QOQOQ3 


DIMENSIONS:  FULL-SCALE 

Area^p^  205.52 

Span  (equivalent).— in.  353.34 

Inb'd  equivalent  chord  114.78 

Outb'd  equivalent  chord  55.00 

Ratio  movable  surface  chord/ 
total  surface  chord 

At  Inb'd  equiv.  chord  .208 

At  Outb'd  equiv.  chord  .400 

Sweep  Back  Angles,  degrees 

Leading  Edge  q.qq 

Tailing  Edge  ~io . 2L 

Hingeline  q.qq 


Area  Moment  (Normal  to  hinge  line)  Ft^  1548.07 
Product  of  Area  Moment 


MODEL  SCALE 

.18497 

10.60020 
. 3.44340 
1.6500 


.208 

.400 

Q.00 

-10.24 

Q..QQ,  .. 
.04180 
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TABLE  III.  ( CONTI MU ED ) 

MODEL  COMPONENT;  VERTICAL  - V 5 (Light  Weight  Orbit er  Configuration) 

GENERAL  DESCRIPTION;  _Centerline  Vertical  Tail,  Double  Wedge  Airfoil  with  Rounded 
Leading  Edge 


Scale  Model  = .030 


DRAWING  NUMBER; 


DIMENSIONS; 

TOTAL  DATA 

Area  (Theo)  Ft2 
PI an form 
Span  (Theo)  In 
Aspect  Ratio 
Rate  of  Taper 
Taper  Ratio 

Sweep  Back  Angles , degrees 
Leading  Edge 
Trailing  Edge 
0,25  Element  Line 
Chords; 

Root  (Theo)  WP 
Tip  (Theo)  WP 
MAC 

Fus,  Sta.  of  .25  MAC 
W.  P.  of  .25  MAC 
B.  L.  of  .25  MAC 
Airfoil  Section 

Leading  Wedge  Angle 
Trailing  Wedge  Angle 
Leading  Edge  Radius 
Void  Area  Ft*2 
Blanketed  Area  Ft2 


>-000095 

FULL-SCALE 


413.25 


315.72 

wr~ 

0.507 
.404 

45.000 
. 249 
41.130 

268.50 

108.47 
199-81 

wrw 

635.522 
0.00 

Deg  10.000 

Deg  14.920 

!N.  2.00 

13.17 

2&&1  . 


MODEL  SCALE 


•37192 


9.47160 

17675 

0.507 

.404 

451000 

26.249 

41.130 


8.05500 

3.25410 

5.99430 

43.90500 

19.06566 

0.00 


10 . OOP 

14.920 

.06 

.01185 

.01140 


TABLE  III.  (CONTINUED) 


MODEL  COMPONENT : R-5  Rudder 

GENERAL  DESCRIPTION:  ZA  Configuration  per  Rockwell  Lines  VL  70-000095 


Scale.  Model  = .030 


DRAWING  NUMBER:  VL  70-000095 


DIMENSIONS: 

FULL-SCALE 

MODEL  SCALE 

Area  ^ Ft2 

106.38 

Span  (equivalent)  ^IN. 

2QJL.Q 

_AJm 

Inb'd  equivalent  chord 

<51.  585 

,2.74755— 

Outb'd  equivalent  chord 

50.833 

_1^2422_ 

Ratio  movable  surface  chord/ 
total  surface  chord 

At  Inb'd  equiv.  chord 

0.400 

..  .Q..40Q 

At  Outb'd  equiv.  chord 

0.400 

0.4QQ 

Sweep  Back  Angles,  degrees 

Leading  Edge 

34.83 



Tailing  Edge 

26.2$ 

26.25 

Htngeline 

34.83 

34.83 

Area  Moment  (Normal  to  hinge  line)- — Ft3  $26.13  .01421 

Product  of  Area  and  Mean  Chord 
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TABLE  III.,  ( CONTINUED ) . 

. MODEL  COMPONENT:  QMS  Pod  -M3 

GENERAL  DESCRIPTION:  Light  Weight  Configuration  per  Rockwell  Lines 

_ VL70-000QQj.  A 


—Scale  Model  = .030 
DRAWING  NUMBER: 


YL70-000094A 


DIMENSIONS: 


FULL-SCALE 


MODEL  SCALE 


Length 

Max.  Width  x - 1450.0 

Max.  Depth  Xq  = 1500. 0 

Fineness  Ratio 
Area 

4 

Max.  Cross-Sectional 

Planform 

Wetted 

: . Base 

•ft  * ♦ ***.-•  ^ * ■* 

C of  OMS  Pod 

WP  « 463.9  IN.  FS  WP  400  + 63.9  = 463.9 
BP  « 80.0  IN.  FS 

Length  1214.0  to  1560. o'  =346.0  IN.  FS 


■2&6..0 

108.0 

113.0 


10 r 380 
3,240 
3.390 


MODEL  COMPONENT: 


TABLE  III.,  ( CONTINUED  ) 


GENERAL  DESCRIPTION:  2A  Configuration  per  Rockwell  Lines  VL70-000094A 


Scale  Model  = .030 


DRAWING  NUMBER:  VL70-000094A 

DIMENSIONS: 

FULL-SCALE 

MODEL  SCALE 

Length 

84.70 

2.541 

Max.  Width 

265.00 

7.950 

Max.  Depth 

Fineness  Ratio 

Area  Ft2 

Max.  Cross-Sectional 

Planform 

142.64 

.12838 

Wetted 

B».se  Ft2 

3§d£>5 

.03478 

4l 


TABLE  III.  ( CONTINUED ) 

MODEL  DIMENSIONAL  DATA 


MODEL  COMPONENT  : S3-Booster  Solid  Rocket  Motor 

GENERAL  DESCRIPTION  '•  gA  Configuration  Per  Rockwell  Lines  VL77-00Q012 
& VLT2-000061  "b" 

Body  of  Revolution;  Data  for  (l)  of  (2)  Sides 
Scale  Model  = .030 

DRAWING  NUMBER  Hi  77- 000012 


PENSIONS  : FULL  SCALE 

Length  1732.0 

Max  Width  (DIA)  IE.  BSRM  Tank  i42.0 

Max  Depth  (DIA)  Aft  Skirt  299. 0 

Fineness  Ratio  l/d  6.687 

Area  ~ Ft2  _________ 

Max.  Cross-Sectional  (Aft  369.87 


Skirt ) 

Pianform 

Wetted 

Base 


MODEL  SCALE 

91.96 

4.260 

7.77 

6.687 


. 32928 


Ref. 

FS  (arbiter)  = 0.00  = 747.99  IN.  ET  = 200.0  IK.  BSRM 
WP  (BSRM)  = WP  400( arbiter ) - 344.413  = 99.987  IN. 

BP  (Orbiter)  = 0.00  = 243.0  lit.  BSRM 
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TABLE  III.  ( CONCLUDED ) 


MODEL  COMPONENT;  EXTERNAL  TAM  - T9 

* 

GENERAL  DESCRIPTION:  2A  Configuration 


NOTE:  T9  identical  to  T8  \l/ 0 retro  pk p.  , 

nose  w/30"R  F.S. 

DRAWING  NUMBER 

NONE 

DIMENSION: 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Length  - IN. 

185S 

55.740 

Max  Width  (Dia)  - IN. 

324.0 

9.720 

Max  Depth 

Fineness  Ratio  L/D 

5.73457 

^5.73457 

Area  - FT2 

Max  Cross-Sectional 

572.56 

0.51530 

Planform 

' 

Wetted 

Base 

■ - : 

Nose,  Radius,  IN. 

' _2Q-Q 

* '* 

ORBITER  BODY 


rbiter  body 

sure  Orifice  Locations 


ORBITER  BASE 


LOCATION 

F~'  orTFTce 

NUMBERS 

n-DTSTminn  d/vot?  ( TurntPOP  A TTPri  1 

i ^ k 

LEFT  MPS  NOZZLE  BASE 

5 

UPPER  MPS  NOZZLE  BASE 

6 

ACPS  BASE  AREA  ON  OMS  POD 

7 

OMS  NOZZLE  BASE 

8 

OMS  POD  BASE 

9 

ORBITER  BASE  (STING  MOUNT) 

11,  12,  13,  14 

ORBITER  STING  CAVITY 

15,  16 

MPS  NOZZLE 


V 

FWD 

~ TTVT 

BASE 

9 ~ DEG  • 

FULL 

MODEL 

0 

90 

135 

180 

225 

270 

25 

0.75 

l8l 

182 

183 

184 

185 

186 

50 

1.50 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

75 

225 

193 

194 

195  ■ 

196 

197 

BODY  FLAP  LWR  SURFACE 


ORB.  STA. 

~ X 

0 

6 ~ DEG 

FULL 

MODEL 

0 

4o 

1580 

47.1+0 

175 

176 

CMS  NOZZLE 


v 

A. 

FWD 

TW 

JL11 

BASE 

9 

~ DEG 

FULL 

MODEL 

135 

180 

225 

10 

0.30 

177 

178 

179 

20 

0.60 

180 

VERTICAL  TAIL 


WATER  PLANE  ~ 

Z 

0 

x/c  - 

THEORETICAL  VERTICAL 

CHORD 

FULL 

MODEL 

r)y 

0 

.05 

.15 

.30 

.52 

.65 

.775 

.90 

525 

15.75 

.079 

400- 

16.50 

.158 

L 

4l0 

4ii 

412 

413 

4l4 

415 

4l6 

550 

R 

511 

512 

513 

514 

515 

516 

L 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

427 

600 

18.00 

.316 

R 

420 

521 

522 

523 

524 

525 

526 

527 

690 

.60 

L 

430 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

437 

20.70 

R 

531 

532 

533 

534 

535 

536 

537 

.84 

1 

L 

440 

441 

442 

443 

444 

445 

446 

447 

765 

22.95 

R 

5<a 

542 

543 

544 

545 

546 

547 

— 

23.76 

.925 

L 

450 

' 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

457 

792 

R 

551 

552 

553 

554 

555 

556 

557 

b.  Orbiter  Base,  Body  Flap  Lower  Surface,  and  Vertical  Tail 


Table  IV. 


Continued 


0BBITER  WING 


V 

X/C  LOCAL  WING  CHORD 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

0,  .094,  .229,  .362,  Ml,  .100,  .834, .865,  .900  , .965 
0,  .086,  .246 

0,  .081,  .177,  .402,  .565,  .760,  .806,. 857,  .905,  .953 
SAME  AS  THEORETICAL  CHORD 

c.  Orbxter  Wing 
Table  IV.  Continued. 


EXTERNAL  TANK 


| TANK  STA  ~ 

XT 

Q ~ 

DEG 

1 

FULL 

MODEL 

xr/nr 

0 

30 

60 

90 

120 

,135 

150 

165 

180 

270 

316. 

9.^8 

0 

T5IGT 

317.  T 

9.53 

.001 

611 

6l4 

619 

620 

4oo 

12.00 

.045 

621 

622 

623 

624 

625 

627 

629 

520 

-1  cr  Cr\ 

-LJ  . \J\J 

11  A 
• 0-0. 

/Con 

^ J>C- 

£ 00 
^ j 0 

634 

l 

639 

640 

19.20 

.174 

64l 

642 

643 

644 

. 645 

647 

648 

649 

6T0 

20.10 

.191 

651 

652 

653 

654 

655 

657 

658 

659 

710 

21.30 

.212 

66 1 

662 

663 

664 

665 

66  7 

668 

669 

750 

22.50 

.234 

671 

672 

673 

674 

675 

676 

677 

■ 678 

679 

850 

25.50 

.287 

681 

682 

683 

684 

685 

687 

688 

689 

950 

28.50 

.341 

691 

692 

693 

694 

695 

696 

697 

698 

699 

1050 

31.50 

.395 

701 

702 

703 

704 

705 

707 

708 

709 

1150 

3^.50 

.449 

711 

712 

713 

714 

715 

716 

717 

719 

1250 

37.50 

.503 

721 

722 

723 

724 

725 

727 

728 

729 

1350 

40.50 

.557 

731 

732 

733 

734 

735 

736 

737 

739 

1500 

45.00 

.637 

741 

742 

743 

744 

745 

747 

748 

749 

1700 

51.00 

.745 

751 

752 

753 

755 

756 

757 

759 

1900 

57.00 

.853 

761 

762 

763 

765 

766 

767 

768 

2040 

61.20 

.929 

771 

772 

773 

774 

775 

776 

777 

778 

STING 

CAVITY 

601 

BASE 

602 

603 

604 

d.  External  Tank 
Table  IV.  Continued. 


LEFT  SRM 


SRM  STATION  ~ XS 


FULL 

MODEL 

xs/is 

200 

6.00 

0 

260 

7.80 

.034 

370 

11.10 

.097 

400 

12.00 

.n4 

450 

13.50 

.142 

550 

16.50 

.199 

700 

21.00 

.284 

850 

25.50 

.370 

1050 

31.50 

.484 

1250 

37.50 

• 597 

1450 

43.50 

.711 

1650 

49.50 

.825 

1750 

52.50 

.882 

1790 

53.70 

.904 

1850 

55.50 

.939 

1900 

57.00 

.967 

NOZZLE  BASE 
SKIRT  BASE 

e ~ 

DEG 

0 

45 

90 

135 

180 

225 

270 

315 

810 

811 

812 

813 

8i4 

815 

816 

817 

818 

821 

822 

823 

824 

825 

826 

827 

828 

831 

832 

833 

834 

835 

836 

837 

838 

Q4l 

842 

843 

844 

845 

846 

847 

848 

851 

■a 

852 

853 

854 

855 

856 

857 

858 

06l 

863 

865 

866 

867 

868 

871 

873 

875 

877 

881 

891 

883 

893 

885 

895 

901 

903 

905 

907 

911 

913 

915 

917 

921 

922 

923 

924 

925 

926 

927 

928 

931 

,.1  . 

932 

933 

934 

935 

936 

937 

938 

941 

942 

943 

944 

945 

946 

947 

948 

951 

952 

953 

954 

955 

956 

957 

958 

801 

j 

802 

803 

8o4 

805 

e.  Left  ;3jRM 
Table  IV,  Co:acluded. 
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-p- 

VO 


1 . Positive  directions  of  force  cofficients 


N 


m , w 


Figure  1.  - Axis  Systems. 


LA 

:e  uch.ee . 


XT  1958 


vn 

IV) 


p EXTERNAL  TANK  (YL77-000018  MOD) 

-SOLID  ROCKET  MOTOR  (VL77-Q00012 ) 


JLPTES: 

® ORBITER  INCIDENCE  ANGLE 
RELATIVE  TO  TANK  CL  IS  0.5° 
ORBITER  NOSE  UP 

• ALL  DIMENSIONS  IN  INCHES 
FULL  SCALE 

• Xq  - ORBITER  FUSELAGE  STATION 

EXTERNAL  TANK  FUSELAO* 
STATION 

• Xs  - SRM  FUSBLAO*  STATION 

T 


344.1 


e«  Integrated  Vehicle 
figure  2,  - Concluded, 


a.  Integrated  (Launch)  Vehicle  Mounted  in  the  ARC  9xJ  Ft.  Tunnel 
Figure  3.  - Model  Installation  Photographs 
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U1 

4=- 


b.  Isolated  Orbiter  (Entry  Configuration)  Mounted  in  the  ABC  8x7  Ft.  Tunnel 

Figure  3.  - Concluded. 
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date  is  sep  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  786 


AMES  87-70?  IA9  02A  + S3  + T9  LCWER  WING 


(RBNL01 ) < 10  MAY  73  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

£.  4£U'l 

SQ.FT. 

XMRP  - 

28.5300  INCHES 

BETAT  = 

,000 

ORBINC  - 

. 500 

LREF  = 

39.8490 

INCHES 

YMRP  = 

.0000  INCHES 

RUDDER  = 

. 000 

ELEVEN  = 

.000 

BREF  = 

39,8490 

INCHES 

ZMRP  = 

.00)00  INCHES 

RUDFLR  = 

.000 

SCALE  = 

. 0300 

SCALE 

SECTICN  ( 1) LCWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = £.498  ALPHAT < 1)  = -8,100 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.000 

. 0440 

.0770 

.2430 

.7310 

.6580 

.6150 

.6420 

. 050 

-.0090 

-.0390 

-.0540 

-.0510 

.081 

.0430 

.086 

.0470 

.094 

.0770 

.150 

,'.'i040 

- ,0190 

-.0360 

-.0340 

.177 

.0660 

.229 

.0530 

.246 

■ 0700 

.250 

.0140 

-.0310 

-.0270 

-.0350 

.362 

.0380 

.400 

.0061) 

-.0110 

-.0330 

.402 

.0770 

.497 

.0360 

. 550 

.0410 

-.0060 

.565 

. 1)400 

.600 

-.0600 

.650 

-.0450 

. 700 

.0320 

-.0630 

.725 

-.0380 

. 750 

-.0570 

-.0920 

. 760 

-.0460 

.775 

-.0620 

-.0750 

. 808 

- . 0740 

,834 

-.0610 

.850 

-.0920 

-.1130 

-.0920 

.857 

.0970 

.865 

-.0870 

.900 

-.0920 

-.1110 

-.1050 

.905 

-.1080 

. 950 

-.1280 

-.1160 

-.1250 

,953 

-.1290 

.965 

.-.1300 

MACH  ( 1)  = 2.498  ALPHAT ( 2)  = -6.070 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

.0320 

.0130 

.2270 

. 71 70 

.6280 

. 6000 

.6520 

.050 

.0010 

-.0440 

-.0330 

-.0280 

.081 

.0500 

.086  .0400 

. 094 


0120 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE 


AMES  87-7U7  IAS  02A  + S3  + T9  LOWER  WING 


(R8NLU1 > 


SECTION  ( i) LOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  t 1>  = 2.499  ALPHA! ( 2)  = -6.L70  Y/BW 

X/CW 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
.700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 1}  = 2.498  ALPHAT  ( 3)  = -4.030  Y/BW 

X/CW 
,000 
.050 
.081 
.086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0100 

-.0130 

- Ail  70 

- . 01 00 

.0410 

.0410 

.0590 

.0070 

-.0200 

- . 0070 

-.0070 

.0210 

.0650 

-.0010 

.0020 

-.0070 

.0240 

.0370 

.0410 

.0030 

-.0420 

-.0440 

.0210 

-.0550 

- . 0480 

-.0660 

-.0570 

-.0870 

-.0750 

-.0740 

-.0800 

-.0650 

. 0760 

-.0940 

-.1080 

-.0910 

• . 0900 

-.0930 

-.1080 

-.1100 

-.1120 

-.1270 

-.1270 

-.1260 

-.1290 

.1300 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.11170 

-.0090 

,2110 

, 71 20 

.5610 

. 61  70 

. 7000 

.0150 

-.0250 

-.0060 

-.0160 

.0620 

.0260 

.0110 

.0340 

.0240 

.0340 

.0070 

. 0050 

.0280 

.0540 

.0040 

.0120 

.0150 

.0040 

.0070 

-.0080 

.0190 

.0050 

.0490 

. 0050 


0490 


PAGE  739 


(RBNU.il ) 


.534 
. Li  581i 

- . 0530 

-.L182Li 

- . llilill 

-.1180 

-.1330 

.534 

.7160 

.03411 

.0440 

.0260 
. 0090 

.0700 

.0460 

.0790 


.673 

- .0030 

-.0770 

-.0700 

-.1070 

-.1330 

.673 

.5660 
. 0450 

.0660 

.0290 

.0340 

.0070 

-.0660 

-.0610 


. 887 
-.0290 
-.0730 


-.1140 

.887 

. 7020 
.0190 

. 0500 

.0490 

.0490 

-.0020 

-.0520 


.780 

-.0340 

-.0560 

-.0880 

-.1190 

. 780 

.6950 

.1)160 

.0370 

. 0480 


-.0180 
- .0500 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  789 


T9  LG  WE R WING  IR6NL01J 


.364 

.427 

.534 

.673 

.78Li 

.887 

- .0760 

- .0960 

- . 1050 

-.0760 

.0540 

-.1150 

- , 099  LI 

-.1120 

-.1300 

-.1240 

-.1120 

-.1290 

,364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

, 0360 

.2100 

.6970 

.6800 

• 7090 

.7120 

.0660 

.0410 

.0530 

.0530 

.0800 

0550 

.0560 

.0730 

.0960 

.0710 

.0890 

0380 

.0500 

.0610 

.0800 

.0900 

.0260 

.0710 

. 0880 

.0360 

.0840 

.0190 

.0540 

.0310 

.0060 

-.0540 

-.0340 

-.0300  -.0310 

-.0400 

-.0650  -.0480 

-.0700 

-.0810  -.0970  -.0570 

.0560 

-.1020  -.0840 

-.1010 

-.1210  -.1130  -.0950 

-.1190 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  790 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  LCWER  WINS 
SECTION  C l> LCWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNL01 > 


MACH  ( i)  = £.496  ALPriAT  i 5)  - ,000  Y/BW 

X/CW 

.965 

MACH  ( 1)  = 2.498  ALPHATt  6)  = 1.930  Y/BW 


X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.640 

.700 
-.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 1)  = 2.498  ALPHATt  7)  = 3.900  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
. 094 


,299 

.364 

.427 

. 534 

.673 

. 7 oil 

. 867 

-.1270 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 781 1 

.887 

-.0350 

-.0520 

.2150 

. 7310 

.6980 

.7210 

.7120 

.1190 

.0730 

.0780 

.1150 

.0630 

-.0520 

.0650 

,0840 

.1240 

cl  010 

.1280 

-.0120 

.0590 

.0580 

.0830 

. 1110 

.1230 

.0190 

.0130 

• 0380 

.0950 

.1230 

-.0200 

.0660 

,0950 

.0310 

.0570 

.0340 

-.0260 

-,'->120 

-.0600 

-.0270 

-.0060 

-.0220 

-.0400 

-.0530 

-.0360 

.0580 

-.0570 

-.0930 

- . 0570 

-.0550 

-.0710 

-.0970 

- ,0880 

-.0620 

-.1090 

-.1040 

-.0890 

-.1140 

-.1200 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0560 

-.0640 

.2180 

. 7740 

. 7080 

.7410 

.7250 

.1500 

.1190 

.1360 

.1470 

.1320 

.0640 

-.0640 


DATE  it-  SEP  73 


tabulated  pressure  data 


IA9C 


AMES  67-707  IAS 


crr?i rt.i  t , \ UO  -ER  WINC  DEPENDENT  VA 

MACH  ( i>  = 2.498  ALPHA!  ( 7)  = 3 . 900  Y/BW 


X/CW 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.650 
.700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
,900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  { 1)  = 2.498  ALPHAT  ( 8)  = 5.950  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
,246 
.250 
.362 
.400 


02A  + $3  + T9  LOWER  WING  (RBNLOi) 

El ABLE  CP 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.1100 

. 1 730 

.1750 

.2000 

.0850 

.0220 

.0720 

.0860 

. 1230 

.1720 

.1890 

.0360 

.0730 

.0630 

. 1 360 

.1850 

-.0110 

.0770 

,0300 

.0350 

.0740 

.1070 

.0410 

-.0100 

.0280 

- . 0440 

.0280 

.0290 

, 0060 

-.0190 

-.0390 

-.0260 

.0670 

-.0350 

-.0730 

-.0220 

-.0430 

-.0540 

-.0690 

-.0680 

-.0320 

-.0880 

-.0630 

-.0660 

-.0770 

-.1030 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.0710 

-.0690 

.2190 

. 7870 

.7300 

. 7530 

. 7270 

. 1900 

.1720 

.1930 

.2210 

.1390 

.0720 

-.0660 

.1020 

.1360 

.2170 

.2280 

.2670 

.0280 

.0770 

.1080 

.1580 

.2160 

.2470 

.0260 

. 0990 

.1950 

.2440 

DATE  18  3EP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


AMES  87-707  TA9  OeA  + S3  + 

SECTION  < 1 ) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 1)  s 2.498  ALPHAT  < 8)  = 5.950  Y/BW  .299 

X/CW 
.550 
.565 
. 600 
.650 

.700  .0530 

.725 

. 750 

. 760 

.775 

.800 

.634  -.0020 

.850 

.857 

.865  -.0250 

.900  -.0440 

,905 

.950 

.953 

.965  -.0970 

MACH  < 1)  = 2.498  ALPHAT  < 9)  = 8.010  Y/BW  .299 

X/CW 

. 000  -.0840  - 

. 050 
.081 
.086 

.094  -.0580 

.150 

.177 

.229  -.0050 

.246 

.250 

. 362  . 0380 

.400 
. 402 

.497  .0430 

. 550 
.565 
. 600 
.650 

. 700  . 0780 

.725 

. 750 

• 760 

.775 


PAGE  792 
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DATE  18  SEP  75  TABULATED  PRESSURE  DATA  - I A 9C  PAGE 


ames  87-707  IA9 

02A  + S3  + 

T9  LOWER  WING 

(RBNLOl ) 

SECTION  ( 

1)  LOWER  WING-  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 1 ) 

= 2.498  ALPMAT ( 9)  = 8.010  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

x/cw 

. 808 

-.0130 

.834 

-.0030 

. 850 

. 0020 

.0760 

.0300 

.857 

.0670 

.865 

-.0260 

. 900 

-.0360 

-.0350 

.0310 

.905 

-.0610 

.950 

-.0580 

.0170 

.0040 

.953 

-.0610 

.965 

-.0800 

MACH  ( 2) 

= 2.999  ALPHATI  1)  = -8.070  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.000 

.0540 

.0190  .2370 

. 7860 

.7170 

.6890  .7210 

.050 

.0230 

.0110 

.0010  .'.1020 

.081 

.0670 

.086 

.0940 

.094 

.0110 

.150 

.0280 

.0260 

.0090  -.0030 

.177 

.0590 

.229 

■ 0770 

.246 

.0750 

.250 

.0260 

-.0050 

.0120  .0170 

.362 

.0550 

.400 

.0180 

.0230 

.0210 

.402 

.0180 

.497 

.0250 

. 550 

.0730 

.0030 

.565 

.0690 

. 600 

-.0170 

.650 

-.0160 

. 700 

* 0670 

- ,0650 

.725 

-.0130 

.750 

-.0430  -.0360 

.760 

-.0160 

.775 

-.0380 

-.0400 

.808 

-.0410 

.834 

-.0300 

.850 

- . 0600 

-.0640 

—.0700 

.857 

.0690 

.865 

-.0570 

.900 

-.0630 

-.0780 

-.0770 

.905 

-.0750 

.950 

-.0930 

-.0950 

-.0720 

.953 

-.0950 

793 


0950 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  794 


AMES  97*707  IA9  02A  + S3 

+ T9  LOLER  WING 

(RBNL01 ) 

SECTION  ( 1)  LOVER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 2)  = £.999  ALPHAT(  1)  = -8.070  Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.965 

-.0790 

MACH  ( 2)  = £.999  ALPHAT ( 2)  = -6.100  Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

.0440 

.0150 

.2170 

. 7460 

.6870 

.6130 

.738' 

. 050 

.0220 

.0180 

.0050 

.0031 

.081 

.0470 

.086 

.0270 

.094 

-.0100 

. 1 50 

.0180 

.0280 

.0160 

.00 1C 

.177 

.0330 

.229 

.0100 

.246 

. 0480 

.250 

*0300 

-.0040 

.0260 

.01 90 

.362 

.0250 

. 400 

.0140 

.0190 

.0190 

.402 

-.0190 

.497 

.0020 

. 550 

.0580 

. 0090 

.565 

. 0400 

.600 

-.0200 

. 650 

— ■ Ui  60 

. 700 

.0430 

-.0690 

. 725 

-.0240 

. 750 

-.0520 

-.0370 

-760 

-.0380 

.775 

-.0460 

-.0450 

.808 

-.0620 

.834 

-.0500 

.850 

-.0710 

-.0800 

-.0800 

.857 

. 0460 

.865 

-.0780 

. 900 

-.0840 

- , 0800 

-« 0?/!Q 

• 905 

-.0820 

.950 

-.0960 

-.1050 

-.0820 

.953 

-.0970 

.965 

-.1010 

MACH  < 2)  = 2.999  ALPHAT ( 3)  = -4.070  Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

. 000 

.0310 

. 0090 

.2050 

.7180 

.6310 

. 6460 

. 7540 

. 050 

. 0250 

-.0010 

.0350 

.0180 

.081 

.0510 

.086 

- 

.0100 

.094 

- . 0090 

DATE  i 8 SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  ♦ 

SECTION  < 1) LOWER  WINS.  DEPENDENT  VARIABLE  <-p 

MACH  ( 2>  = 2.999  ALPHAT  ( 3)  = -4.070  Y/BW  .299 

x/cw 
. 1 50 
.177 

.229  -.0080 

.246 

.250 

.362  .0180 

.400 

.402 

.497  -.0060 

. 550 

.565 

.600 

.650 

. 700  . 0430 

.725 

. 750 

.760 

.775 

.808 

.834  -.0430 

.850 

.857 

.865  -.0690 

.900  -.0770 

.905 

.950 

.953 

.965  -.0950 


MACH  ( 2)  = 2.999  ALPHAT  ( 4)  = -2.000  Y/8W  .299 

X/CW 

.000  .0140 

.050 
.081 
.086 

.094  -.0220 

.150 

.177 

.229  -.0300 

.246 

.250 

.362  -.0350 

.400 
.402 
.497 


0240 


PAGE  795 


T9  LOWER  WING 

(RBNLOl ) 

.364  .427 

.534 

.673 

. 7 SO 

.887 

.0340 

.0210 

.0300 

• 040! 

LI  .0110 

.0430 

.0240 

.0240 

.0370  .0410 

-.0110 

,0120 

.0470 

.0450 

.0490 

.0190 

.0360 

.0000 

-.0020 

-.0640 

-.0290 

-.0390  -.0310 

-.0360 

-.0550  -.0370 

-.0590 

-.0780  -.0740  -.0670 

.0260 

-.0920  -.0670 

-.0860 

-.1010  -.0990  -.0690 

-.1000 


• 364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

>0010 

. 1390 

. 6900 

.5900 

.6950 

.7600 

.0410 

.0570 

.0390 

.0390 

. 0500 

,0300 

.0230 

.0370 

.0710 

.0580 

.0370 

0290 

.0350 

.0420 

. 0660 

.0650 

.0290  .0750  .0730 

-.0130 


DATE  18  SEP  71 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


ames  87-707  iA9  cca  + ss  + 

SECTION  t DLCWER  WINS  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  C S)  ~ c * 999  ALPHA! C 4)  - —2*000  Y/BW  *299 

X/CW 
*■550 
.565 
.600 
. 650 

.700  .0290 

.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 

.834  -.0520 

.850 
. 857 

.865  -.0780 

.900  -.0810 

.905 

.950 

.953 

.965  -.1009 

MACH  ( 2)  = 2.999  ALPHAT  < 5)  = -.010  Y/BW  .299 

X/CW 

. 009  .0000  - 

.050 
.081 
.086 

.'094  -.0160 

.150 
.177 

.229  -.0370 

.246 
.250 

.362  -.0530 

.400 
.402 

.497  -.0250 

.550 
.565 
.600 
.650 
, 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 


0330 


PACE  796 


T9  LCWER  WINS  (RBNL01 ) 


.364 

.42? 

.534 

-b  73 

. 760 

.887 

.0780 

.0420 

.0220 

-.0210 

-.0490 

.0180 

.0230 

-.0220 

-.0170 

- . 0440 

-.0490 

-•1*2  till 

-.0670 

-.0750 

- . 0600 

-.0520 

.0140 

-.1(890 

- .0540 

-.0780 

-.0950 

-•0890 

1 

Cn 

OJ 

-.0920 

.364 

.427 

.634 

.673 

. 780 

.887 

.0180 

.1250 

.6760 

. 6690 

.7140 

. 7650 

.0750 

• 0630 

.0710 

.0700 

.0710 

.0370 

.0390 

.0540 

.0930 

.0900 

.0740 

. 0000 

.0430 

.0640 

.0890 

.1000 

.0370  . 0890  .0960 

- . 0040 

.0640  .0580 

.0350 

.0470 

.0300 

-.0630 

-.0110 

- . 0090  . 0090 

-.0310 

-.0400  -.0090 


zzszzssixnBn 

isxrcnEanranil 


DATE  • e SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE 


AMES  37-707  IAS  02A  + S3  + T9  LCWER  WINS 


(RBNU.il ) 


SECTION  ( DLCWER  WING 


dependent  variable  cf 


MACH  ( 2)  - 2.999  ALPHAT ( 5)  = - .010  Y/3W 

X/CW 
. 308 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 2>  = 2.999  ALPHAT ( 6)  = 1.930  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
• 362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 
,850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0530 

-.0420 

-.0020 

-.96811 

-.0560 

-.0540 

-.0610 

-.0690 

-.0760 

- .0870 

-.0420 

- . 0930 

- .0790 

-.0670 

- . 0880 

- . 0880 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0180 

-.033  0 

.1160 

.6640 

.6990 

. 7370 

.7610 

.1270 

.1030 

.1230 

.1130 

.1090 

-.0480 

-.0180 

.0600 

.0780 

.1460 

.1280 

.1220 

-.0510 

.0340 

.0780 

.0990 

.1260 

.1460 

-.0460 

.0070 

.0580 

.12011 

.1370 

-.0110 

.0260 

.0560 

.0650 

.0520 

.0770 

.0290 

- .0180 

-.0130 

-.0600 

.0070 

.0270 

-.0430 

.01120 

-.0400 

-.0320 

.0040 

-.0690 

-.115011 

-.0310 

-.0560 

-.0600 

-.0680 

-.0800 

-.0250 

-.08411 

-.0750 

-.11600 

797 


0850 


DATE  ie  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


FACE  798 


AMES  87- 707  IA9  02A  ♦ S3  + T9  LOWER  WING  (RSNLlil) 

SECTION  ( 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CF 

Mach  < 2)  “ 2* 999  ALFHATC  6)  = 1.930  Y/BW  .299  .364  .427  .534  .673  .780  .887 

X/CW 


.965 

MACH  < 2)  = 2.999  ALPHAT ( 7)  = 3.960  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
• 229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.49? 

. 550 
.565 
. 600 
. 6AO 
. 700 
- 725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  < 2)  = 2.999  ALPHAT  < 8)  = 5.990  Y/BW 

X/CW 

.000 

.050 

.081 

.086 

.094 


“.0850 


.299 

,364 

.42? 

,534 

,673 

« 780 

.88? 

-.0340 

- .0450 

.1550 

. 7290 

. 7460 

.7710 

. 7900 

.1640 

• 1 460 

. 1 780 

.1810 

.1170 

“.0550 

-.0310 

.0750 

.1200 

,1770 

, 1 720 

.2200 

- . 0620 

.0460 

. 1010 

♦ 1330 

♦ 1700 

. 1900 

-.0260 

.0220 

.0750 

.1570 

.1880 

.0140 

.0760 

•0950 

.0810 

.1210 

.0190 

-.0100 

-.0110 

-♦0410 

.0350 

.0530 

-.0380 

.0020 

-.0310 

-.0290 

. 0090 

-.0660 

-.0420 

- . 0050 

-.0490 

-.0900 

-.0630 

-.0770 

.1(070 

-.0810 

-.0680 

-.0350 

-.0790 

-.0800 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0520  - 

.0590 

.1610 

. 7380 

. 7460 

*7910 

.8260 

.2050 

.1710 

.2070 

. 2240 

.1200 

-.0530 

-.0550 


DATE  18  SEE  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C  PACE 


AMES  87-707  TA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WINS  (R3NL01) 


SECT  iCfi  \ 1 / LCWcR  WING 

DLPcINCcInJT  V/ 

ir.T  ini  r-  c r- 
\i\  i fvout  y-i" 

MACH  t 2)  = 2.999  ALFHATC  8)  = 5.990 

v/bw 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

x/cw 

.150 

.1350 

.2210 

.2150 

.2690 

.177 

.11  Oli 

.229 

-.0650 

.246 

.0260 

.250 

.1140 

.1600 

.2120 

.2380 

.362 

-.0230 

. 400 

.0920 

.1820 

.2330 

.402 

.0260 

.497 

-.0080 

. 550 

.0880 

. 1 1 70 

.565 

.0100 

. 600 

.1560 

.650 

.1070 

. 700 

.0110 

-.0340 

.725 

-.0050 

. 751i 

.0610 

.0800 

.760 

-.0200 

.775 

-.0340 

.0110 

.808 

-.0370 

.834 

-.0280 

.850 

- .0550 

-.0380 

.0170 

.857 

.0140 

.865 

-.0490 

.900 

-.0570 

-.0640 

.0270 

.905 

- . 0600 

.950 

-.0690 

-.0590 

-.0220 

.953 

-.0760 

.965 

-.0890 

MACH  < 2)  = 2.999  ALPHAT  ( 9)  = 8.000 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.88  7 

X/CW 

.000 

-.0590  - 

.0610 

.1890 

. 7210 

. 7400 

. 7960 

.8230 

.050 

.1910 

.1970 

.2370 

.2830 

.081 

.1030 

.086 

- 

.0250 

.094 

-.0530 

• 

.150 

.1360 

.2340 

.2430 

.3160 

.177 

.0960 

.229 

-.0700 

.246 

.0240 

.250 

.1120 

.1690 

.2300 

.2760 

.362 

-.0280 

. 400 

. 1000 

.2110 

.2720 

.402 

.497  -.0030 


799 


0320 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  6Wi 


SECTION  ( 
MACH  ( 2> 


MACH  ( 3) 


1 ) LCtCR  WING 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNL01 ) 


= 2.999  ALPHAT  ( 9)  = 6, BUB 


3.502  ALPHAT < 1)  = -8.080 


Y/BW 
X/CW 
.560 
.565 
. 600 
.650 

.700  .0250 

.725 
. 750 
.760 
.775 
.808 

.834  - , 0280 

8*0 
.857 

.865  -.0410 

.900  -.0520 

.905 

.950 

.953 

.965  -.0770 


.725 
. 750 
.760 
.775 


299  .364  .427  .534  .673  .780  .887 

.0760  .1440 

.1910 


.0100 


-.0300 


- .0030 


.1360 


0860  .mo 


-.0110 


-.0210 


.0150 


-.0550 


-.0740 


-.0280  . 0220 


ncor.  „ /.oer.  r.v 


• 0620 


„ 0620  - E 0460  - e 0 1 20 


.0460 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

,887 

X/CW 
. 000 

.0630 

.0460 

.2040 

.8230 

. 7730 

. 7540 

.65511 

.050 

.0720 

.0340 

.0390 

. (j27Lj 

.081 

.1020 

.086 

.0220 

.094 

.0380 

.150 

.0510 

.0480 

.0300 

. (.12911 

.17? 

.0760 

.229 

.0420 

.246 

.1010 

.250 

,0440 

.0410 

.0330 

.Li37li 

.362 

.0690 

. 400 

.0440 

.0580 

,f-i35(-'i 

.402 

.0290 

.497 

.0430 

.550 

. 0310 

.0190 

.565 

.0920 

.600 

. 11070 

.650 

.0010 

.700 

.0870 

-.0490 

. 01 60 


".0230  -.0200 


. 0090 


0060  -.0090 


DATE  18  SEF  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  801 


AMES  87-707  IA9  02A  * S3  + T9  LOWER  WING  (RBNLU1 ) 

SECTION  ( 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  { 3)  = 3.502  ALPHAT  ( 1>  = -8.080  Y/BW 

X/CW 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  ALPHAT < 2)  = -6.080  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
• 905 
.950 
.953 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.0180 

-.0020 

.0740 

-.0340 

-.0450 

-.0430 

-.0310 

-.0400 

-.0440 

-.0530 

-.0490 

-.0640 

-.0630 

-.0590 

-.0610 

-.0480 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0480 

.0360 

.1530 

.7440 

.7290 

.6360 

. 7020 

.0730 

.0270 

.0280 

.0310 

.0970 

.0110 

.0270 

.0640 

.0420 

.0460 

. 0400 

.0290 

.0230 

.0780 

.0370 

.0300 

.0480 

.0310 

.0420 

.0240 

.0370 

.0390 

.0310 

.0300 

.0730 

.0190 

.0260 

.0060 

.0070 

. 0730 

.0010 

.0050 

-.0510 

-.0250 

-.0180 

-.0190 

-.0010 

-.0270 

■.0090 

.0470 

-.0410 

-.0390 

-.0490 

.0410 

.0490 

- .0530 

-.0600 

-.0480 

-.0710 

- , 0640 

-.0640 

-.0670 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  802 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING  (RBNLOl) 

SECTION  ( DLCWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  t 3)  = 3. 5L.2  ALPHAT<  2)  = -6.080  Y/BW  .299  .364  .427  .534  .673  . 78’. i .087 

X/CW 


.965 

MACH  ( 3)  = 3.5'.i2  ALPHAT  ( 3)  = -4.0 TIT  Y/BW 

X/CW 
. L100 
.050 
.001 
. 006 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
. 402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.000 
.034 
.850 
.057 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  ALPHAT ( 4)  = -2.020  Y/BW 

X/CW' 

. 000 
.050 
.081 
. 086 
. 094 


-.0560 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.0350 

.0220 

» 1400 

.6330 

.6860 

. 7280 

.6780 

.0810 

. 0080 

.0410 

.0420 

.111  80 

.0140 

.0550 

. 0400 

.0330 

.0320 

.0370 

.0080 

.0130 

.0280 

.0420 

.0430 

.0360 

-.0110 

.0160 

.0330 

.0530 

.0330 

.0060 

.0580 

.0230 

.0250 

.0120 

.0130 

.0550 

-.0110 

.LiOSO 

-.0500 

-.0190 

-.0130 

- . 0220 

. LiLiLTLi 

-.0350 

-.0230 

* 02 40 

-.0470 

-.0380 

-.0430 

- . 0490 

-.0580 

-.0540 

- . 0640 

- , 0450 

-.0730 

-.0620 

— . 0440 

-.0700 

-.0670 

.299 

.364 

.427 

.534 

,673 

. 780 

.887 

.0280 

. 0090 

.1350 

. 5890 

.6180 

, 6520 

. 6500 

.0110 

.0520 

.0630 

.0610 

. 0020 

.0030 

.0050 


DATE  16  SEP  7 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA9C 


SECTION  < 1) LOWER  WING 


AMES  87-707  IAS  OKA  + S3  + TS  LOWER  WING 
DEPENDENT  VARIAB!  F CP 


MACH  C 3)  = 3.502  ALPHA T ( A)  = -2.020 


MACH  < 3)  = 3.502  ALPHAT  ( 5)  = -.030 


Y/BW 

x/cw 

.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
. 808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 


.299 

.0000 
-.0170 
— • 0060 

.0470 

-.0260 

-.0460 

-.0530 

-.0600 

.299 

.0130 

- . 0040 
-.0080 
-.0270 
-.0250 


.364 

.0000 


.364 

-.0060 

—.0080 

-.0100 


.427 

.0000 

.0170 

.0560 

—.0050 

-.0290 

.0070 

-.0550 

-.0700 

.427 

.1090 

.0040 

-.0090 


0100 


PAGE  803 


(RBNLOl > 


.534 

.673 

.780 

.687 

.0360 

.0490 

.0520 

.0620 

.0350 

.0320 

.0520 

.0570 

.0440 

.0590 

.0510 

.0440 

. 0420 

.0240 

.0220 

-.0410 

.0150 

-.0060 

-.0010 

-.0160 

.0080 

-.0420 

-.0250 

-.0290 

-.0560 

- .0360 

-.0700 

-.0520 

-.0510 

.534 

.673 

.780 

.887 

. 5980 

.6120 

.6610 

.6670 

.0260 

.0710 

.0810 

.0810 

.0400 

.0730 

.0760 

.0850 

.0460 

.0520 

.0720 

.0810 

.0500 

.0710 

.0770 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


1 ABC 


PACE  81*4 


AMES  87-707  1A9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING  (RBNL91) 

SECT ICW  ( DLCVER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 3)  = 3.502  ALPHAT  < 5)  - -.030  Y/BW  .299  .364  . 427  . 534  . 673  . 78U  .887 

X/CW 


.550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 
. 808 
.834 
.850 
.057 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  < 3)  = 3.502  ALPHAT  ( 6)  = 1.950  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
• 400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
. 650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 


. 1*400 

.0440 

.0  570 

.0360 

.1*411* 

.0410 

- . 0030 

.0260 

- .0400 

. 0040 

.1*121* 

- . 0050 

-.0130 

-.0250 

-.0220 

- . 0060 

- .0360 

- . 0400 

-.0210 

-.0420 

-.0520 

-.05 ID 

-.0530 

-.1*2611 

-.0660 

-.0450 

-.0460 

-.0650 

-.0590 

.299 

.364 

.427 

.534 

• 673 

. 760 

.887 

— .0060 

-.0200 

.1140 

.5830 

.6220 

.6600 

.67511 

i jijii 

, 1050 

4 non 

. * -'5.' -» 

-.0040 

-.0170 

-.0110 

-.001U 

.0740 

. 1020 

.0970 

.1100 

-.0180 

-.0180 

.0790 

.0770 

.0970 

.1120 

-.0340 

.0120 

.0580 

.0960 

.1110 

-.0230 

.0400 

.0470 

♦0750 

.0620 

.0800 

.0340 

.0170 

-.0350 

.0220 

.0330 

0130  -.0070 


DATE  IB  SEP  7 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - 1A9C 


RASE  805 


AMES  87-707  IA9 

02A  + S3  + 

T9  LOWER  WING 

(RBNLU1) 

SECTION  < 

1 ) LOWER 

WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 3> 

= 3.502 

ALPHAT ( 

6)  = 1.950  Y/3W 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  ,887 

x/cw 

. 808 

-.0160 

.634 

-.0230 

.850 

-.0390 

-.0340 

- .OILY.) 

.857 

-.0150 

.865 

-.0450 

.900 

- .0500 

-.0570 

-.0110 

.905 

- .0500 

.950 

-.0660 

-.0480 

-.0390 

.953 

— * 1)670 

.965 

-.0560 

MACH  ( 3> 

= 3 . 51)2 

ALPHA! < 

7)  = 3.960  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

,000 

-.0240  - 

.0280  .1010 

. 5990 

.6680 

.6990  .7190 

.050 

.0750 

.1010 

.1220  .1421) 

.081 

.0130 

.086 

- 

.0320 

.094 

- .0080 

.150 

. 1040 

.1320 

.1340  .1440 

.177 

.0360 

.229 

—.0310 

.246 

- 

.0200 

.250 

.0790 

.1200 

.1600  .1470 

.362 

-.0390 

.400 

.0810 

.1290 

.1620 

.402 

.0170 

.497 

-.0200 

.550 

.0720 

.0930 

.565 

.0360 

. 600 

.llOO 

.650 

.0830 

~w»  .1 1 

■ L'L.JW 

— r.oor. 

.725 

.0110 

. 750 

.0390  .0500 

.760 

-.0120 

.775 

-.0160 

.0150 

.808 

-.0270 

.834 

-.0300 

.850 

-.0420 

_ ^ nggrj 

.0050 

.857 

-.0200 

.865 

-.0440 

.900 

-.0520 

-.0590 

.0010 

.905 

-.0490 

.950 

-.0670 

-.0480 

-.0210 

.953 

-.0650 

DATE  16  SEP  ?3 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE 


806 


SECTION  ( 
MACH  ( 5) 

MACH  ( 3) 


MACH  < 3)  r 


AMES  87-707  IA9 

CCA  + S3 

+ T9  LOWER  WING 

(RBNL01 ) 

) LCWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 5.502  ALPHA! ( 7)  r 5.960  Y/BW 

.299 

.364  .427 

■ 534 

.673 

. roll 

.So  7 

x/cw 

.965 

-.0530 

5.502  ALPHATC  8)  = 5.970  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

• 780 

.887 

X/CW 

.000 

-.Li37LT 

-.0420  .1390 

.6520 

. 6630 

. 7380 

. 7240 

. 050 

.1380 

. 1920 

.1840 

. 1 850 

.081 

.0490 

.Li86 

-.0290 

.094 

- .G2DD 

. 150 

.1040 

. 1 730 

c 1910 

,2110 

.177 

.0510 

.229 

-.113911 

r>A£: 

t r.r.gri 

.250 

.0890 

. 1320 

.1800 

.2060 

.362 

-.0450 

.400 

.0810 

.1470 

.2010 

.402 

. 01 50 

,497 

—.0250 

.550 

.0590 

.1150 

.565 

.0190 

. 600 

.1380 

.650 

.1090 

. TOO 

.0200 

-.0260 

.725 

.0020 

.750 

.0590 

• 0760 

. 760 

-.0130 

.775 

- 

.0190 

.0050 

.806 

-.0320 

.834 

-.03411 

.850 

- 

.0410 

-.0350 

.0170 

.857 

-.0240 

.865 

-.0510 

,900 

-.0520 

- 

.0570 

.1*210 

.905 

-.0600 

.950 

.0670 

- . 0490  - 

.0160 

.953 

-.0700 

.965 

-.0530 

3.502  ALPHA T ( 9)  = 8.010  Y/BW 

.299 

.364  .427 

,534 

.6/3 

. 780 

.887 

X/CW 

. 000 

- . 0400  - 

.0400  .1620 

7000 

.7390 

.7610 

.7010 

.050 

. 

14.80 

.1930 

.2250 

.2390 

.081 

. 0800 

. 066 
.094 


“.0310 


- .0310 


DATE  10  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  8 


AMES  87-707  IA9 

Q2A  + S3  + T9  LOWER  WINS 

(RBNL01 ) 

SECTION  ( 1)  LCWER  WINC- 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 3)  = 3.502  ALPHA!  { 9)  = 

8.01U  V/BW 

.299  .364  .427 

.534 

.673 

. 780  . 887 

X/CW 

.150 

.1110 

.1890 

.2210  .2540 

.177 

.0530 

.229 

-.0500 

.246 

.0330 

.250 

.0910 

.1560 

.2140  .2540 

.362 

-.0280 

.400 

.0760 

.1670 

.246ti 

.402 

0120 

.497 

- . 0260 

.550 

.0450 

,1170 

.565 

-.0090 

. 600 

.1790 

.650 

.1310 

. 700 

.0120 

-.0190 

.725 

-.0030 

.750 

,0800  .1070 

.760 

-.0320 

.775 

-.0230 

.0230 

. 808 

-.0430 

.834 

-.0310 

.850 

-.0410 

-.0210 

.0350 

.857 

-.0180 

.865 

- .0500 

.900 

-.0550 

-.0580 

.0460 

.905 

-.0590 

.950 

- .0660 

-.0360 

-.0020 

.953 

.965  -*0610 


-.0700 


DATE:  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  81i8 


AMES  67-7!.i7  IA9  Q2A  + S3  + T9  LCWER  WING 


(RBNLU2)  t 111  MAY  73  ) 


REFERENCE  DATA  FARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

8.42111  SQ.FT. 

XMRP  = 

28 . 531il 

INCHES 

ALPHAT  = 

-8,000 

CR8INC  = 

.51 

LREF  = 

39 . 64911 

INCHES 

YMRP  - 

. uooo 

INCHES 

RUDDER  = 

.000 

ELEVCN  = 

. Ill 

BREF  = 

39 . 64911 

INCHES 

ZMRF  = 

. L»000 

INCHES 

RUDFLR  = 

.000 

SCALE  = .1131111  SCALE 


SECTION  1 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.498  8ETAT  < 1>  = -6.400  Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 78Li 

.887 

X/CW 

.000 

.0900 

.0630 

.4720 

1 ,0190 

.983l» 

.9840 

. 986.1 

.1150 

.0960 

.Li  441 1 

.0440 

. ,.i39'.r 

. 081 

.1780 

.086 

. 1220 

.094 

.0310 

.150 

. 1 1 70 

.0910 

.0700 

.0690 

.177 

.1470 

.229 

. 1490 

.246 

.2080 

.250 

.0940 

#0770 

.0780 

. 0860 

.362 

.1430 

.400 

.0890 

• 1010 

. 1000 

. 402 

.1930 

.497 

. 1040 

, 560 

• 1 750 

. n?oo 

.565 

.1680 

.600 

.U400 

.650 

.0280 

. 700 

.1720 

• 0060 

.725 

.0670 

.750 

- . 0080 

-.0210 

. 760 

.0660 

.775 

.0410 

• 0040 

.808 

, 0340 

.834 

.0590 

.850 

.0010 

-.0420 

-.0380 

.657 

.1600 

.865 

.0360 

.900 

.0060 

-.0240 

— . 0670 

.905 

-.0190 

.950 

-.0510 

-.0490 

- . 0730 

.953 

-.0490 

.965 

-.0690 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 2)  - -6.280  Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.573 

. 780 

.887 

X/CW 

. 000 

.0650 

.0330 

.4020 

.9070 

• 9150 

• 9060 

* 91170 

.050 

.0350 

.0130 

.0130 

.0110 

.081 

.1360 

.086 

.0960 

.094 

.0090 

CATE  *6  SEP  ?; 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  8 


AMES  87-707  IA9 

02A  + S3  + 

T9  LOWER  WING 

(RBNL92) 

SEX  r ION  t.DLCWIER  WiN& 

LJt.rt.NDc.Ni  vAkIadLc.  Cr 

MACH  ( 1)  = 2.496  BETAT 

( 2>  = -6.280  Y/BW 

.299 

.364  -427 

.534 

.673 

.781)  .867 

x/cw 

.150 

.0850 

.0550 

.0360  .0370 

.177 

.1010 

.229 

.1260 

.246 

.1460 

. 250 

. 068li 

.1)441* 

.0430  .0460 

.362 

. 1090 

.400 

,0500 

.0590 

.0570 

.402 

.1390 

.497 

.0680 

.550 

.1360 

.0460 

.565 

.1370 

. 600 

.0120 

.650 

-.0030 

. TOO 

.1310 

-.0180 

.725 

. 0200 

.750 

-.0340  -.0450 

.760 

.0280 

.775 

.9020 

-.0210 

. 80  8 

— . 0040 

.834 

.0220 

. 850 

-.0270 

- .0620 

-.0590 

.857 

.1380 

.865 

-.0030 

.900 

— • 0230 

-.0510 

-.0880 

.905 

— .0460 

.950 

-.0770 

- .0809 

-.0899 

.953 

-.0680 

.965 

-.0820 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 

3)  = -4.170  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.789  .887 

X/CW 

.000 

.0420 

. 0040  . 3360 

.6930 

. 7470 

.8239  .8399 

.050 

.0130 

-.0030 

- . 00 79  - . 01 00 

.081 

.0860 

.086 

.0770 

.094 

-.0060 

.150 

.0370 

.0410 

.OHIO  .0100 

-177 

.0810 

.229 

.1060 

.246 

.1310 

.250 

.0390 

.0250 

.9209  .9189 

.362 

.0839 

.400 

.0410 

.0430 

.9249 

.4! LIZ  .0850 

.497 


0580 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  81 


AMES  87-707  IA9  02A  ♦ S3  + T9  LOWER  WING 


(RBNLU2) 


SECTION  ( 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MaCH  « l)  = 2.498  BETAT  ( 3>  = -4.1 70  Y/BW 

X/CW 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
.760 
.775 
.608 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  t 1)  - 2.49e  SETAT  ( 4)  - -2.060  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
.086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 


.299  . 364  . 427  . 534  . 673  . 780  . 887 

.1150  .0280 

.1080 

-.0140 

-.0170 

.1010  -.0360 


-.0050 

-.0440  -.0650 


. 0050 

-.0160 

-.0390 

- .0280 

-.IH60 

.1090 

-.0410 

- .0840 

-.0720 

- . 0350 

-.0450 

-.0680 

-.0620 

-.1LH.Hi 

-.0910 

-.0970 

-.0970 

-.0870 

-.0990 

.299  .364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.867 

.0370  • 0090  . 2890 

.8200 

.7100 

.6990 

. 733'_» 

- . 0020 

-.0340 

— .031 0 

- - L-'250 

.0740 

.0600 

.0180 

.0650 

.0220 

.0040 

-.0080 

-.Li  UK) 

.0770 

.0970 

.0190 

-.0010 

.0020 

- . 0030 

.0470 

.0970 

.0160 

.0240 

.0500 

.1000 

.0210 

.0760 

-.0360 

-.0320 

.0590  -.0420 

-.0230 

-.0500  -.0760 

-.0210 

-.0430  -.0470 


DATE  IS  L: 

SECTION  ' 
MACH  * 1) 


MACH  ( 1 > 


:p  /3 

TABULATED  PRESSURE  DATA  - I ABC 

AMES  87-707  IA9 

02A  + S3  + 

T9  LOWER  WINS 

(R8NL02) 

1)  LOWER 

WINS 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 2,498 

BETAT 

! 4)  = -2.060  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

- 808 

-.0510 

.834 

-.0400 

.850 

-.0680 

- . 0900 

- . 0800 

.857 

.1020 

.865 

-.0630 

. 900 

- .0800 

-.0910 

-.1000 

.905 

-.0890 

.950 

-.1060 

-.1240 

-.1080 

.953 

-.1130 

• 965 

-.1280 

= 2.498 

BETAT 

( 5)  = 2.180  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

• 673 

.780  .887 

X/CW 

.000 

.0440 

.0580  .2070 

.6510 

.5910 

.5930  .5540 

.050 

-.0150 

-.0660 

-.0760  -.0730 

.081 

.0500 

.086 

.0310 

.094 

.0680 

.150 

-.0020 

-.0340 

-.11670  -.0630 

.177 

.0530 

.229 

.0360 

.246 

.0610 

.250 

- . 0060 

-.0360 

-.0550  -.0570 

.362 

.0250 

.400 

.0070 

-.0180 

-.0530 

-402 

.0630 

.497 

.0260 

. 550 

.0110 

-.0160 

-565 

.0110 

.600 

- .0780 

. 650 

-.0590 

• 700 

-0030 

-,0840 

.725 

-.0580 

. 750 

-.0820  -.1030 

. 760 

-.0710 

- 775 

-.0810 

-.1010 

.808 

-.0960 

.834 

-.0860 

.850 

-.1090 

-.1340 

-.1110 

.857 

.0950 

.865 

-.1050 

. 900 

-.1040 

-.1310 

-.1190 

.905 

-.1250 

.950 

-.1430 

-.1420 

-.1370 

953  -.1400 


311 


DATE  16  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  812 


AMES  87-70?  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING  (RBNL02) 

SECTION  ( 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 17  = 2.498  BETAT  I 5)  r 2,1811  Y/BW 

X/CW 

.965 

MACH  < 1)  = 2.498  BETAT  < 6)  = 4,320  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
■ 081 
.086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 

- 650 
. 700 

- 725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
-857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  < 1)  = £.498  BETAT  ( 7)  = 6.460  Y/BW 

X/CW 

.000 

.050 

.081 

.086 

.094 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.1390 

.299 

.364 

.427 

• 534 

.673 

. 780 

. 88? 

.0220 

. 0300 

.1650 

. 5700 

.5170 

.5110 

. 51 30 

-.0290 

-.0850 

-.0930 

~.09?0 

.0530 

.HI  80 

.0460 

. 0360 

-.0160 

-.0550 

—.0820 

- , 1*9110 

.0140 

• 0580 

-.0210 

-.0540 

-.0660 

-*0840 

.0180 

.0430 

.0340 

-.0280 

-.0790 

.0110 

-.0250 

-.0190 

-.0230 

-.0970 

-.0340 

- . 1030 

— w ijQAr. 

-.0960 

-.0930 

-.11 30 

-.111611 

-.1150 

-.1230 

-.0910 

- 1 080 

-.12811 

-.1470 

-.1230 

-.1110 

-.1260 

-.1310 

-.146'J 

-.1260 

-.1440 

- . 1 580 

-.1510 

-.1480 

-.1610 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

. 0030 

.0070 

.1380 

. 4840 

.4460 

.4400 

.4310 

- .0500 

-.1050 

-.11 50 

-.11 80 

.0330 

.0100 

.0170 


DATE  18 

SECTION 
MACH  t 


MACH  ( 1 


SEP  75  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  67-7117  IA9  Q2A  + S3  + T9  LCWER  WING 


{ DLCMER  VINO  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


1)  = 2.496  BETAT  ( 7>  = 6.460 

Y/BW 

.299 

,364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.150 

- .0290 

- .0750 

-.1020 

-.1120 

.177 

.0250 

.229 

-.0030 

.246 

.0380 

.250 

-.0270 

-.0710 

-.0830 

-.1040 

.362 

.0020 

.400 

.0310 

-.0260 

- .0980 

.402 

.0320 

.497 

.0100 

. 550 

-.0330 

-.0290 

.565 

-.0520 

.600 

-.1100 

.650 

-.0620 

. 700 

-.0600 

-.1130 

.725 

- . 1080 

. 750 

-.1010 

- . 1200 

. 760 

-.1110 

.775 

- . 1280 

-.1300 

. 808 

-.1310 

.834 

-.1160 

.850 

-.1400 

-.1570 

-.1330 

.857 

.1330 

.865 

-.1380 

.900 

-.1440 

-.1480 

-.1450 

.905 

-.1470 

.950 

-.1520 

-.1710 

-.1620 

.953 

-.1620 

.965 

-.1600 

) = 2.498  BETAT  ( 8)  = 8.590 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

. OOLt 

-.0190 

-.0140 

.1130 

.4170 

.3860 

.3710 

.3690 

.050 

-.0560 

-.1220 

-.1320 

-.1340 

.081 

.0220 

.086 

.0030 

.094 

-.0010 

.150 

-.0410 

-.0910 

-.1120 

-.1260 

.177 

. 0090 

= 229 

-.0240 

.246 

.0190 

.250 

-.0420 

-.0890 

-.0940 

-.1130 

.362 

-.0150 

.400 

.0420 

- . 0200 

-.1090 

. 41)2  .'.mo 

.497  .0200 


PAGE 


(RBNL02 ) 


813 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I ABC 


PACE  814 


AMES  87-7D7  IA9  02 A + S3  + T9  LCL£R  WING 


(RBNLU2) 


SECTION  ( 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < 11  = 2.498  BET  AT  ( 8)  = 8.59'j  Y/BW 

X/CW 
.550 
.565 
. 600 
.650 
.700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
. 808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 1)  = -8.560  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
. 086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
- 362 
. 400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 781) 

.887 

-.0590 

-.0330 

-.ti94fJ 

- . 0680 

-.1200 

-.0680 

-.1350 

-.1230 

-.1370 

“.1140 

-.1300 

-.13411 

-.1500 

-.1520 

*.1250 

.1410 

-.1540 

-.1770 

“ .1500 

-.1550 

1700 

-.1530 

- . 1 660 

— • 1 440 

-.1610 

-.1700 

- . 1 740 

-.1670 

-.1710 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 781) 

.887 

.1390 

.0890 

.4140 

1.1150 

1.1260 

1 . 1070 

1 .2000 

. 1320 

. 1 1 30 

♦ 1 1 50 

• 0980 

.1510 

.0450 

.0470 

.1970 

.1380 

.1340 

.1340 

.1230 

.0550 

.1870 

.1540 

.1180 

.1320 

.1320 

.1590 

.1120 

.1480 

.1780 

.1440 

.1310 

.2220 

. 1 220 

.1160 

.0700 

.0840 

.2160 

.0960 

.0890 

-.0310 

.0280 

.0280 

. 0670 

.0440 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  815 


AMES  87-707  1A9  C2A  + S3  + T9  LOWER  WING 


(RSNL02) 


SECTION  < 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < 2)  s 2.999  BETAT  ( 1)  = -8.560  Y/BW 

X/CW 

.808 

.834 

.850 

.857 

.865 

.900 

.905 

.950 

.953 

.965 

MACH  < 2>  = 2.999  BETAT  < 2)  s -6.400  Y/BW 

X/CW 

.000 

.050 

.081 

.086 
.!i94 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
.550 
.565 
.600 
.650 

-»(  ;i\ 

* i 

.725 

.750 

.760 

.775 

.808 

.834 

.850 

.857 

.865 

.900 

.905 

.950 

.953 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 78  Li 

.887 

.0510 

.0970 

.1620 

.0300 

-.0080 

- *01211 

.0600 

.0510 

.0100 

-.0010 

-.0140 

-.0230 

-.0400 

— «.  0400 

-.0100 

•.0110 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.1110 

.0540 

.3620 

1 .0360 

1 .0260 

.9880 

1.0710 

.0630 

.0770 

.0740 

•0660 

.1020 

-.0010 

.0100 

.1110 

.0970 

.1020 

.0950 

.0890 

.0190 

.1410 

.1290 

.0870 

. 0950 

.0950 

.0970 

.0540 

.1090 

.1320 

.1050 

.0770 

.0750 

.0780 

.1590 

.0540 

.0420 

• 1 58Q  * : 0460 

.0530 

.0030  .0010 

.0340 

.0300  .0140 

.0030 

.0380 

-.0100  -.0270  -.0340 

. 1330 

.0100 

-.0030  -.0280  -.0330 

-.0180 

-.0460  -.0560  -.0630 

-.0340 


PAGE  816 


(RBNL02) 


.534 

.673 

. 780 

.887 

.534 

.673 

. 760 

.887 

.953’-'i 

. 7970 

. 8900 

.9650 

.0560 

.0550 

.0470 

.0380 

.0570 

.0750 

.0540 

.0540 

.0590 

.0590 

.1(630 

.0610 

.0710 

. 1 000 

.0670 

. 0630 

.‘.1470 

.1(160 

.0220 

-.0630 

.0360 

-.0210 

- .0200 

. 0100 

-.0030 

-.0310 

-.0350 

-.0520 

.0560 

.0660 

- . 0680 

- .0740 

.534 

.673 

. 781( 

.887 

.8890 

. 7960 

.7230 

.8510 

.0390 

.0140 

.0270 

.0140 

DATE  19  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  817 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LCLER  WING 


(RBNLU2J 


SECT ’CM  < 1)  LOWER  WING  DtFENUt.N  I VARIABLE  Lp 


MACH  { 2)  5=  2.999  BETAT  ( 4)  = -2.100  Y/BW 

X/CW 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
— .760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 2)  s 2.999  BETAT  ( 5)  = 2.230  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

,673 

. 780 

► 887 

.0380 

.0270 

. 0400 

.035L» 

.0640 

.0410 

.0960 

.0420 

. 0200 

.0420 

• ti57l» 

.0620 

.0190 

. 0500 

.0740 

• Li  3 80 

.0350 

.1070 

.0510 

.0380 

-.0020 

• 0030 

.0870 

—.0050 

.0190 

-.0640 

-.0330 

-.Li  350 

-.0130 

-.0130 

-.0370 

-.0100 

.0830 

-.0500 

-.0460 

-.0610 

-.0440 

-.0520 

-.0570 

-.0720 

-.0700 

-.0850 

-.0760 

-.0770 

-.0750 

-.0840 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.0530 

.0260 

. 2000 

.6890 

.6460 

.6570 

.6600 

.0160 

—.0050 

-.0060 

-.0200 

.0430 

.0450 

.0180 

.0290 

.0140 

.0060 

- .0080 

- . 0050 

.0510 

.0450 

.0130 

- .0040 

-.0010 

-.0070 

.0240 

.0200 

.0200 

.0240 

-.0040 

-.0050 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  818 


SECTION  ( 
MACH  ( g) 


MACH  ( 2) 


ames  87-707  iA9  02A  + S3  + 

T9  LCWER  WING 

(RBNL02) 

1)  LOWER  WING 

dependent  variable  CP 

= 2.999  BET AT 

( 5)  = 2.230  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

» 673 

. 780 

.887 

X/CW 

.550 

.0600 

. 0000 

.565 

.0320 

.600 

_ t r.j  cr 

.650 

-.0370 

. 700 

.0300 

-.0660 

.725 

-.0230 

.750 

“.1(63'. 

-.0630 

. 760 

- .0450 

.775 

— . 0490 

- .051(0 

.808 

-.0700 

.834 

-.0570 

.850 

- . 0700 

-.0810 

-.0690 

.857 

.0890 

.865 

-.0830 

.900 

-.0880 

-♦0660 

-.0910 

.905 

-.0800 

.950 

-.1000 

-.1030 

-.1(910 

.953 

-.1(950 

.965 

-.1010 

2.999  BETAT  ( 

6)  = 4.400  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

v /n  > 

. 000 

.0380 

.0280  .1550 

. 5930 

.5590 

.5570 

.6041/ 

.050 

.0070 

- . 0220 

- .0220 

-.'0260 

.081 

. 0440 

.086 

.0350 

.094 

.0210 

.150 

.0070 

-.0050 

-.0190 

— * 0200 

.177 

. 0300 

.229 

.0430 

. 

1(430 

.250 

. 0090 

- . 0090 

-.0140 

-.0210 

.362 

.0170 

.400 

.0100 

-.0020 

-.0190 

.402 

.0310 

.497 

.0000 

. 550 

.0300 

- . 0060 

.565 

.0180 

. 600 

- . 0500 

.650 

-.0460 

. 700 

• 0070 

-.0780 

.725 

- 

.0430 

. 750 

-.0590 

-.0750 

. 760 

-.0580 

.775 

- 

.0630 

-.0660 

DATE  IS  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  819 


AMES  87-?'.!  7 IA9 

C2A  + S3  + 

T9  LOWER  WING 

(RBNLB2) 

SECTlCM  ( 1) LOWER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  (2!  = 2.999  SET AT 

( 6)  - 4.400  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.808 

-.0780 

.834 

-.0690 

.850 

-.0820 

-.0930 

-.0740 

.857 

.0960 

.865 

-.0800 

. 900 

-.0830 

-.'.i960 

-.1010 

.905 

-.0920 

.950 

-.1030 

- . 1 100 

-.0980 

.953 

-.1030 

.965 

-.1040 

MACH  ( 2)  = 2.999  BET  AT 

( 7)  = 6.580  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

. 000 

.0110 

.0190  .1250 

. 5020 

.4820 

.4790  .5120 

.050 

-.0020 

-.0300 

-.0390  -.1(430 

.081 

.0220 

.086 

.0030 

.094 

.0160 

.150 

-.0010 

-.0140 

-.0340  -.0340 

.177 

.OOIO 

.229 

.0070 

.246 

.0260 

.250 

.0010 

-.0240 

-.0320  -.0380 

.362 

-.0230 

.400 

-.0010 

-.0160 

-.0420 

.402 

.0060 

.497 

-.0240 

. 550 

.0180 

-.0080 

.565 

-.0200 

. 600 

-.0680 

.650 

- . 0540 

. 700 

-.0310 

-.0800 

.725 

-.0530 

.750 

-.0620  -.0810 

.760 

-.0870 

.775 

-.0720 

-.0760 

.808 

-.mo 

.834 

-.0880 

.850 

-.0920 

-.1050 

-.0830 

.857 

.1150 

.865 

-.1000 

.900 

-.1130 

-.1040 

-.1020 

.905 

-.1070 

.950 

- . 1080 

-.1190 

-.1060 

.953 

-.1110 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PACE  82 


ames  87-7C17  IA9  oea  + S3  + T9  lower  wind 


(RBNL'j2> 


SECTION  < 1) LOWER  WINC 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 2>  - 2.999  BETAT  { 7)  - 6.  Soli  Y/BW 

X/CW 
■ 965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 8)  = 6.75!i  Y/BW 

X/CW 
.li'Xi 
.050 
.081 
.086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
♦ 246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
■ 775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  C 3)  = 3.502  BETAT  ( 1)  = -8.710  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
.086 
.094 


.299 

*364 

.4  i.r 

. 534 

.673 

. 780 

*86  7 

-.1360 

.299 

*364 

• 427 

.534 

.673 

. 78'-* 

.887 

-.0110 

• LVj4fj 

. 1040 

.4150 

. 4070 

.411711 

.4330 

-.0180 

-.0460 

- • 052  Li 

-.0580 

.1*241 ) 

-.0060 

.0150 

• til  60 

- . 0040 

— . 0340 

-.0510 

- . 051  *0 

- • 0280 

* 0260 

- . 0090 

-.034Li 

- . 0440 

-.0530 

-.0630 

.0270 

-.0010 

-.0240 

-.0570 

-.0460 

“ . 0500 

.0020 

- .0050 

-.0510 

-.0790 

-.0340 

-.0990 

-.0610 

-.0910 

-•0650 

- . 0890 

-.0820 

- . 0860 

-.1140 

-.0650 

. 1370 

-.1030 

-.1090 

-.0880 

-.0930 

-.1140 

-.0990 

-.1170 

-.1040 

-.1130 

-.1180 

-*1100 

“.1180 

-.1340 

.299 

• 364 

.427 

.534 

.673 

• 780 

.867 

.1740 

• 1141) 

.3690 

1.1880 

1.1870 

1 .2290 

1.1940 

.1510 

.1420 

.1380 

.1470 

.0670 

.0450 

.0440 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  821 


AMES  87-707  IAS  C2A  + S3  + T9  LOWER  WING  (RBNLU2) 


SECTION  ( 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 3)  = 3.502  BET AT 

( 1)  = -8.710 

Y/BV 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.150 

.0920 

.1460 

.1380 

.1410 

.177  .1500 

.229  .0700 

.246  .1080 


.250 

. 1230 

.1180 

.1360 

,1430 

.362 

.0810 

.400 

.1550 

.1590 

■ 1440 

.402 

,1440 

.497 

.11 00 

. 550 

.1440 

.1210 

.565 

.2320 

. 600 

.0990 

.650 

,0870 

. 700 

.2540 

-.0080 

.725 

. 1080 

.750 

.0460 

.0610 

. 760 

.1270 

.775 

.0760 

.0350 

.808 

.0810 

.834 

.1160 

.850 

.0340 

.0050 

.0120 

.857 

, 1390 

.865 

.0780 

.900 

.0670 

.0090 

.0100 

.905 

.0210 

.950 

-.0030 

-.0070  ■ 

-.0190 

.953  -.0020 

.965  .0280 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT 

( 2)  = -6.520 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

. 000 

. 1 390 

. 0620 

. 3000 

1,0870 

1 ,0920 

1 .0840 

1.0930 

.050 

.0900 

.1040 

.1090 

.1100 

.081 

.0340 

.086 

.0260 

• 094 

.0410 

.150 

.0620 

.0940 

.1020 

.0970 

.177 

.1350 

.229 

.0420 

.246 

.0750 

.250 

.1060 

.0910 

.0970 

.1020 

.362 

.0540 

.400 

.1250 

.1160 

. 1 000 

.402 

.497  .0750 


0980 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - !A9C 


PAGE 


822 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WINS 
SECTION  ( ULCWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CF 


(RBNLt/2) 


MACH  C 3)  = 3.502  BETAT  ( 2)  = -6.520  Y/BW 

X/CW 
. 550 
.565 
• 600 
. 650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
. 850 
.857 
.665 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 3)  = -4.330  Y/BW 

v/  /n  i 

/\*  'wvv 

. 000 
.050 
.081 
.066 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 


.299 

.364 

,427 

.534 

.673 

. 780 

. 887 

.1070 

.1/960 

.1630 

.0590 

.05 80 

.2030 

. 0900 

.0770 

-.0201/ 

.0190 

.0250 

.0450 

.1/1617 

,0470 

.0750 

. 1070 

* 0080 

— .171741/ 

-.0110 

.0400 

.0330 

-.0060 

-.0160 

-.0160 

-.0330 

-.02617 

- .0370 

- . 1*280 

.01/00 

.299 

.364 

.427 

c 534 

.673 

. 780 

.887 

.1040 

.0640 

.2470 

.9970 

.8090 

1 .0140 

.9790 

.0770 

. 0620 

.0690 

.07/0 

4 0200 

.0140 

,0330 

.1160 

.037*0 

.08317 

.0630 

.0630 

.0290 

.0610 

.0700 

. 176917 

.0660 

.0650 

0370 

.0540 

. 0880 

.0790 

.0670 

0520 

.1340 

.0780 

.0720 

.0280 

.0350 

1500 

.0720 

-.0370 

. 0010 

.0030 

.0610 


0370 


1/090 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


IA9C 


PAGE  823 


AMES  87-707  IA9 

C2A  + S3  + 

T9  LOWER  WING 

(RBNLU2) 

SECTION  t 

1)  LOWER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 3) 

= 3 . 502  8ETAT 

( 3)  = -4.330  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.808 

.0260 

.834 

.0450 

.850 

—.0020 

-.0310 

-.0260 

.857 

.0900 

.865 

.0100 

.900 

.0040 

-.0260 

-.0340 

.905 

-.0250 

.950 

-.0450 

-.0410 

-.0490 

.953 

-.0380 

.965 

-.0280 

MACH  < 3) 

= 3,502  BETAT 

< 4)  = -2.140  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.000 

.0820 

.0540  .2070 

.9030 

.8680 

.7970  . 8570 

.050 

. 0640 

.0380 

.0520  .0530 

,081 

.1190 

.086 

,0110 

.094 

.0370 

.150 

.0570 

. 0440 

.0560  .0390 

.177 

.0890 

.229 

.0240 

.246 

.1210 

.250 

.0520 

.0340 

.0590  .0430 

.362 

.0780 

.400 

.0480 

.0740 

.0480 

.402 

.0520 

.497 

.0650 

. 550 

,0450 

.0480 

.565 

.1080 

.600 

.0170 

.650 

.0200 

. 700 

.1130 

-.0450 

.725 

.0480 

.750 

-.0100  — . 0090 

.760 

• 0300 

.775 

.0210 

-.0220 

.808 

-.0020 

.834 

.0250 

.850 

-.0130 

-.0330 

-.0370 

.857 

.0800 

.865 

-.0070 

. 900 

-.0210 

-.0370 

- .0400 

,905  -.0340 

.9511  -.0550  -.0420  -.0580 

.953  -.0510 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I A9C 


PACE  6 2 a 


AMES  87-7117  1A9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING  CRBNL02) 

SECTION  ( 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 3>  = 3 . 502  BETAT  ( 4)  = -2.140 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

. 887 

X/CW 

.965 

-.li  390 

MACH 

( 3)  = 3.502  BETAT  v 5)  - c.cKi 

Y /3W 

.299 

. 364 

.427 

, 534 

.673 

• 78li 

.887 

X/CW 

♦ BOO 

.11450 

.0390 

,2030 

.7290 

.6470 

.64  50 

.6350 

.Li  511 

.0560 

.1(400 

. 0220 

.Li  160 

.081 

.0710 

. 086 

.0680 

. U94 

.0340 

. 1 50 

, 0360 

.0470 

, Li29D 

*01/1: 

.177 

.0500 

.229 

.0500 

.246 

. 0660 

.250 

.0280 

.0210 

.0330 

♦ 0130 

.362 

,0470 

. 400 

.0250 

.0210 

.0120 

.402 

,0080 

.497 

.0240 

.550 

.0570 

.01 50 

.565 

.0620 

.600 

-.0130 

. 630 

-.1)1411 

. 700 

.0570 

-.0460 

.723 

.0040 

. 750 

- . 0380 

~c0350 

. 760 

-.0090 

.775 

- . 0200 

-.0230 

. 808 

-.0330 

.834 

-.0240 

.850 

-.0460 

-.0550 

— ♦Li  5 5 D 

.857 

. 0820 

.865 

-.0500 

. 900 

- . 0570 

- . 0580 

a 0640 

.905 

- . 0540 

.950 

- . 0700 

- .0740 

- . 0660 

.953 

- . 0700 

.965 

-.0610 

MACH  C 

3)  = S.5U2  BETAT  < 6)  = 4.48U 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

,0390 

.0160 

.1330 

. 5900 

.5610 

* 5620 

. 5400 

.050 

.'.1330 

.0110 

.0140 

.0020 

.081 

.0540 

. 086 

.0440 

.094 

.0170 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  625 


AMES  87-71(7  1A9  02 A + S3  + T3  LOWER  WING 


(RBNL02! 


ScCT  ION 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 3)  = 3 . 5 Li  2 BET  AT  ( 6)  = 4 . 48'J  Y/BW 

X/CW 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BET AT  < 7)  = 6.690  Y/BW 

X/CW 

.000 

.050 

.081 

.086 

.094 

.150 

.177 

.229 

.246 

.250 

.362 

.400 

.402 

.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.III  60 

.0140 

.0070 

.0060 

. 0400 

.0490 

.0490 

.0120 

-.0010 

.0080 

, 0080 

.0270 

- . 0020 

, 0070 

• 0020 

.0000 

.0040 

.1(310 

• 0420 

• 0000 

-.0200 

- . 0280 

.0240 

-.0310 

-.0170 

-.0530 

-.0460 

-.0440 

- . 0400 

— .0380 

-.0500 

-.0370 

.1(790 

- . 0600 

-.0660 

-.0590 

-.0540 

-.0610 

-.0650 

-.0720 

-.0710 

-.0800 

- . 0830 

-.0740 

-.0790 

-.0730 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.0100 

.0040 

.0850 

,4750 

.4810 

.4800 

.4700 

.0260 

.0000 

-.0060 

-.0130 

.0440 

.0260 

.0170 

.0440 

.0170 

.0010 

-.0100 

-.0110 

.0310 

.0280 

.0040 

-.0080 

-.0070 

-.0120 

.0030 

.0040 

•0040 

-.0150 

-.0010 

-.0230 


DATE  1 6 SEP  T. 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


SECTION  ( 
MACH  < 3) 


MACH  ( 3) 


PAGE 


AMES  87-707  IA9 

C2A  + S3  + 

T9  LOWER  WING 

(R8NL02) 

1 > LOWER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 3 . 5U2  BETAT 

< 7)  = 

6.690  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .867 

x/cw 

.550 

.0370 

-.014  0 

.565 

.0220 

. 600 

- . 0390 

. 650 

- ,0350 

. 70  Li 

-.0180 

-.0590 

.735 

-.0260 

.750 

-.0520  -.0520 

• 760 

~ 4 0380 

.775 

—.0500 

- . 0480 

. 808 

- . 0620 

. 834 

-.0530 

. irrV/- 

' 1 CO'  ; 

, 

. - 

.857 

. 0640 

.865 

-.0710 

. 900 

- . 0800 

-.0780 

•• . Li??  Li 

.9L5 

-.0790 

.950 

0840 

-.0880 

- , 0790 

.953 

-.0910 

.965 

-.0900 

= 3 . 50;?  BETAT  < 

: 8)  = 

8.910  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .88? 

X/CW 

. 1*00 

-.0120  - 

.0120  .0870 

. 3890 

,4000 

.4000  .3990 

.050 

.0140 

— .0190 

-.0230  -.0300 

.081 

.0240 

,086 

.0200 

.094 

-.0370 

.150 

.0050 

-.0140 

- . 0250  -.0280 

.177 

.0280 

.229 

- , 0290 

.246 

- 

.0050 

.250 

- . 004  0 

- .•  Li  j foO 

-.0210  -.0280 

• 362 

-.0590 

. 400 

- . 0060 

-.0160 

- .0310 

.402 

-.0050 

.497 

-.0480 

. 550 

.0230 

-.0220 

.565 

-.0320 

. 600 

-.0530 

. 650 

- . 0440 

. 700 

-.0210 

-.0640 

.725 

- . 0390 

. 750 

-.0540  -.OSH. 

. 760 

-.0690 

.775 

& 

m 

-.0550 

DATE  18  SEF  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-70?  IA9  02A  + S3  + T9  LCWER  WING 


SECTION  ( 1)  LOWER  WING 
MACH  < 3>  - 3.502  BETAT  ( 8)  = 8.910 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.808 

-.0840 

.834 

-.0550 

.850 

.857 

. 1090 

.865 

-.0690 

.900 

-.0850 

.905 

- ,0800 

.950 

.953 

-.0920 

.965 

-.0970 

PAGE 

(RBNL02) 

.534  .673  .780  .887 

-.0750  -.0810  -.0680 

-.0880  -.0850 

-.0940  -.0940  -.0850 


827 


DATE  16  SEP  71 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA3C 


AMES  67-7117  I A9  02A  + S5  + 


REFERENCE  DATA 


SkEF  =: 

2.4210 

SQ.FT. 

XMkfJ  " 

28.5300  INCHES 

LREF  “ 

39 . 84911 

INCHES 

YMRF  = 

.0000  INCHES 

SREF  = 

39 . 6491. 

INCHES 

ZMRF  = 

.0000  INCHES 

SCALE  = 

. 0300 

SCALE 

SECTION  ( 1 ) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CF 

MACH  C 1)  = 2.498  EETAT  f 1)  = -3.4211  Y/EW  .299 

X/CW 

.000  .U65U 

. Ii  51) 

.1)81 

.1)86 

.1194  .112611 

. i 511 

.177 

.229  .1120 

.246 

.250 

. 362  . 14711 

.4110 
. 402 

.497  .0990 

. 56' r 

.565 

, 609 

.6511 

.700  .1770 

.725 

. 7511 

. 7611 

.775 

. ene 

.834  .0680 

.850 

.857 

.865  .11420 

.91111  .0110 

.905 

.9511 

.953 

.965  -.0640 

MACH  ( 1)  n g.498  BETAT  ( 2)  = -6.2911  Y/BW  .299 

X/CW 

.01111  ,06411 

.0511 

.081 

.086 

.1194  .011211 


PAGE 


T9  LOWER  WING  (RB9L03)  ( 10  MAY  73  ) 

PARAMETRIC  DATA 

ALPHA!  = -6.0011  ORBINt,  = .6110 

RUDDER  = .000  EL  E VON  - .000 

RUDFLR  = .000 


.364 

.427 

.534 

, 673 

. 780 

.887 

.0690 

.4700 

i .0730 

. 9750 

.9760 

.9900 

.1140 

.0680 

.0630 

• 0560 

.19511 

. 1080 

.1590 

v 1540 

. 1240 

1 0910 

.09911 

.2110 

.1060 

. 1000 

.09711 

. 1040 

.0910 

. 1 500 

. 1 1 30 

.1750 

- 1 79!  i 

.0710 

.1770 

.1)680 

- . 0300 

.113511 

.05  50 

- • 0040 

. 0000 

.0760 

.04111 

- . 0040 

« 0360 

-.0010 

-.0510 

-.0330 

.1470 

- . 0240 

-.05111 

-.0260 

-.0530 

-.0590 

-.0720 

-.0480 

364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

. 887 

0370 

. 3960 

. 88 1. 0 

. 8960 

. 8940 

.9110 

.0870 

. 0370 

. 0290 

.0270 

.1560 


0790 


macaegrMrTffMI 


DATE  1*  SEP  75  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LCWER  WING 


(RBNL03) 


SECTION  ( 1)  LCWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  LP 


MACH  ( 1)  = B. 496  BETAT  ( 2)  = -6.299  Y/BW 

X/CW 
. 1 59 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
.760 
.775 
.608 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  < 1)  = 2.498  BETAT  ( 3)  = -4.100  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

4 780 

.887 

.0990 

.0870 

• Li  550 

.0610 

.1140 

.1030 

.1520 

.0790 

.0670 

• 0620 

.0670 

.1180 

.0960 

.0750 

.0950 

.0740 

.0600 

.1410 

.1270 

.0390 

.0050 

.0220 

.1380 

.0330 

.0260 

-.0560 

-.0270 

.0090 

-.0330 

.0000 

( 

.0220 

. 1200 

-.0300 

-.0790 

-.0530 

.0020 

-.0190 

-.0510 

-.0520 

-.0720 

-.0730 

-.0880 

-.0910 

-.0710 

-.0820 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

• 780 

.887 

.0350 

.0040 

.3360 

.8720 

.8030 

♦8230 

.8320 

.0180 

.0160 

-.0020 

-.0030 

.1010 

.0730 

-.0140 

.0800 

. 0700 

.0590 

,0220 

.0240 

.1040 

.1250 

.0560 

.0400 

,0300 

.0330 

.0700 

.0550 

.0410 

.0530 

.0390 

.0300 

829 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3 

SECTION  ( SLOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  < 1)  = 2 » 49B  BETA!  ( 3)  = -4.180  Y/BW  .299 

X/CW 
. 550 
* 56? 

. 600 
. 65  U 

. 700  , 0970 

.725 

. 750 

. 760 

.775 

, 80S 

.834  -.0120 

.850 

.857 

.865  -.0340 

.900  —.0470 

.905 

.950 

.953 

.965  -.1070 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 4)  = -2.070 


Y/BW  . 299 

x/Cw 

.LOO  .0330 

.050 
• 081 
.086 

•094  .0050 

.150 

.177 

.229  .0671) 

.246 

.250 

>362  . 0400 

.400 

.402 

.497  .0320 

.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 


0550 


T9  LC VCR  WING 


.364  .427  .534  .673 

.1160  .0220 

. 1 080 


-.0550 

-.0020 

.0030 

-.0170  -.0500 

~ ..  0290 

- .0550  -.0960 

.0930 

- *0780 

-.0720 

— . 0900  -.1120 

-.0910 


,364 

.427 

.534 

.673 

0050 

.2850 

. 8040 

. 6480 

. 01 30 

- , 0030 

.0770 

0670 

. 0590 

. 0390 

. 0470 

0740 

. 0!  90 

0250 

. 0230 

.0370 

.0820 

, 1020 

.0170 

.0760 

- • 0240 

- . 0620 

-.0210 

-.0520  -.0540 


PAGE  6 Vi 

fRBNL03J 
.780  ,887 

- .00/0 

-.0170 

-,.04  70  -.0510 

-.0740 

- . Lj920 

-.1110 

.780  .887 

. 7240  . 7560 

-.0070  -.0130 

.0080  . 0090 

,0170  ,0130 

.0200 

- . 0220 

- . 0290 

-.0510  -.0660 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  831 


AMES  87-707  IA9  CCA  + S3  + T9  LCWER  WING 


(RBNL03) 


SECTION  < iiLOWtR  WING 


L'E.rC.IV-'EJ'*  J 


, *M\  * HUULl 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 4)  = -2.070  Y/BW 

x/cw 

. SLiS 
.834 
.650 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  { 1)  = 2.498  BETAT  ! 5)  = 2.180  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
,400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
,850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0560 

-.0430 

.0830 

-.0740 

- .0900 

-.0810 

-.0650 

-.0820 

-.0910 

-.0950 

-.1020 

-.1070 

-.1220 

- . 1090 

-.1140 

-.1240 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.0260 

.0350 

.1880 

.6280 

.5760 

. 5510 

.5510 

-.0060 

-.0550 

-.0710 

-.0610 

.0340 

.0150 

.0240 

.0420 

-.0060 

-.0250 

-.0540 

-.0450 

.0200 

.0350 

-.0130 

-.0390 

-.0430 

-.0430 

.0050 

.0540 

-.0020 

-.0230 

-.0410 

.0120 

. 0060 

-.0230 

-.0010 

-.0720 

-.0560 

-.0110  -.0910 

-.0700 

-.0780  -.0960 

-.0780 

-.0860  -.0980 

-.1020 

- . 0900 

-.1130  -.1310  -.1080 

.0800 

-.1070 

-.1080  -.1340  -.1150 

-.1280 

-.1470  -.1440  -.1350 

-.1430 


0040 


PACE  832 


T9  LOUER  WING  CRDNL03) 


. 364 

.42? 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.0110 

.1450 

. 5460 

. 5030 

,5100 

.4940 

-.0160 

-.0750 

-.0820 

-.0880 

.0400 

. 0030 

.0270 

-.0200 

-.0451* 

-.073.0 

-*0760 

.0340 

-.0230 

-.0530 

-.0590 

-.0670 

.01  70 

-.0270 

-.0630 

. 04LK.I 

- . 0170 

-.0340 

-.03141 

— .1*880 

- . 0920 

-.0660 

-.0830 

-.0920 

-.21 10 

-.1020 

-.1080 

-..1120 

-.1190 

-.1280 

-.1480 

-.1190 

.1060 

- . j.22'^1 

-.1300 

-.1470 

- . 1 580 

-.1460 

-.1470 

364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.867 

0130 

.1020 

.4470 

.4280 

.4310 

.4290 

— ♦ 0410 

-.0970 

-.1020 

-.1030 

.0140 

00217 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  833 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  LOWER  WING 


(RSNL03) 


SECTION  ! 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  a 2.498  BET AT  ( 7)  = 6.440  Y/BW 

X/CW 

..150 

.177 

.229 

.246 

.250 

.362 

. 400 
.402 
.497 
.550 
. 565 
. 600 
.650 
.700 
.725 
. 750 
. 76U 
1 775 
. 808 
.834 
. 850 
.857 
.665 
,900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 8>  = 8.570  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
,246 
.250 
.362 
.400 
. 402 
.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

- .0340 

-.0710 

-.0920 

-.0940 

.0090 

-.0170 

.0100 

- .0370 

-.0710 

-.0750 

-.0920 

-.0190 

.0190 

.0210 

-.0420 

-.0880 

.0050 

-.0610 

-.0340 

— • 0290 

— ,0700 

-.1050 

-.0640 

-.1120 

-.1130 

-.1080 

-.0960 

-.1180 

-.1320 

-.1270 

-.1330 

-.1250 

.1160 

-.1430 

-.1590 

-.1260 

-.1420 

-.1470 

-.1540 

-.1500 

-.1320 

-.1560 

-.1690 

-.1560 

-.1650 

-.1620 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.0410 

-.0370 

.0860 

.3700 

.3600 

.3580 

.3640 

-.0500 

-.1140 

-.1250 

-.1280 

.0070 

-.0120 

.0100 

-.0050 

-.0470 

-.0850 

-.1090 

-.1180 

.0490 

-.0040 

-.0490 

-.0820 

-.0910 

- . 1070 

.0360 

.0330 

-.0350 

-.1010 

-.0270 

- . 0030 


CATE  19  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I ABC 


PAGE  834 


AMES  67-7'.i?  IA9  02A  + S3  + T9  LCWER  WING 


SECTION  I 1) LOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CF 


MACH  1)  - 2.498  BETAT  ( 8)  = 8.57'.i  Y/BW 

X/CW 
. 5 5'J 
.565 
. filiL'i 
.S5Li 
. 7L>Li 
.725 
,75'.i 
. 76'J 
.775 
. 8L18 
.834 
.85D 
,857 
.865 
. 9EiCi 
.905 
.9517 
.953 
.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  < 1)  = -8.570  Y/BW 

X/CW 
.000 
. 050 
. .081 
.086 
. 094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 


.299 

.364 

.427 

. 534 

.673 

. 780 

.887 

-.0620 

-.0360 

-.1030 

- . 0680 

-.11 30 

- . 0680 

-.1440 

-.11 50 

- . 1350 

-.1110 

-.1270 

-*K10 

. 1490 

- . 1550 

- . 1240 

* ‘ ! 29L  '■ 

-.161 0 

-.1770 

- « 1 480 

- . 1 520 

-•1710 

-•1540 

-.1750 

-.1460 

-.1620 

-.1720 

-.1740 

-.1670 

- . 1 760 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.1230 

.0820 

.3430 

1 . 1450 

i .0930 

1.0840 

1.1700 

.IJrQO 

, 1 1 60 

, 1180 

. 1 1 10 

.1360 

.0440 

. 0400 

.1830 

.1380 

. 1 580 

.1430 

.1350 

. 0450 

„ i g ytj 

.1540 

.1280 

.1490 

.1450 

.1440 

.1190 

,1590 

.2030 

.1560 

. 1390 

.2250 

. 1 1 60 

.1270 

,0770 

,0950 

.2230 

.0860 

-.0260 

. 0340 

.0330 

.0990 

.0650  .0500 


13390 


PAGE  835 


(R9NLD3) 


.534 

.673 

. 780 

.887 

.02913 

-.0030 

-.01340 

.0030 

-.0190 

-.0390 

-.03813 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.8860 

.0830 

.97613 

.0810 

.9690 

.08213 

1 .0540 
.0780 

.13960 

.11113 

.11330 

.0970 

.1180 

.0890 

.113813 

.1050 

.1150 

.15913 

.1140 

.0740 

.0910 

-.05130 

.051313 

.0610 

.0460 

.131213 

.0080 

.0290 

. 132213 

-.00813 

— . 02513 

-.02613 

■ . 133013 

-.0360 

.13490 

-.0580 

-.135413 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA.  - !A9C 


PAGE 


83  6 


AMES  87-707  IA9  02 A + S3  + T9  LOWER  WING  (RBNL03) 

SECTION  < 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CF 

MACH  (2)  - 2.339  BETAT  < 2)  — “6.420  Y/BW  . 293  .364  .427  .534  .673  .780  .687 

X/CW 


.965 

MACH 

( 2)  = 2.999  BETAT 

t 3)  = -4.2611 

Y/BW 

X/CW 

.IVjO 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.223 
.246 
.250 
.362 
.400 
. 402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
. 808 
.834 
.850 
.857 
.865 
, 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  < 4)  = -2.100  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
. 094 


.Li24G 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.88? 

.07711 

.0290 

.2190 

.8930 

.8710 

, 8600 

.9430 

.0440 

.0520 

.0540 

.0520 

.0970 

- 1 0090 

.Ullli 

.0890 

. 0660 

.0721' 

. 0700 

, ! i66‘  > 

.0050 

e 1 200 

. 0880 

.0590 

.0740 

.0710 

0890 

.0500 

.0740 

.1030 

• 0760 

0560 

.0520 

.0620 

.1470 

.0320 

.0270 

.1320  -.0590 

.0320 

“.0090  -.0140 

.0270 

.0070  .0010 

“ . 0100 

.0180 

- . 0290  - . 0340  - . 0440 

.0820 


- . 0060 
-.0160 

-.0530 

-.11470 
- . Ii63!l 

-.0570 
- , 0690 

-.0630 

-.0680 

- .0510 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0550 

.0220 

.22611 
. 118311 

.8210 

.0450 

.6820 

.0190 

.7740 
. 0280 

.8340 

.0250 

.0140 


c 0030 


DATE  18  SEP  73 

SECTICN  ( 1) LOWER  WING 
MACH  < Z)  = 2.  999  BET  AT 


MACH  < 2)  = 2.999  BETAT 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  837 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING 


(RBNL03) 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


( 4)  = -2.100 


( 5)  = 2.220 


Y/BW 

.299 

.564 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.150 

.0520 

.0670 

.0410 

.039*. 

.177 

.0600 

.229 

.0220 

.246 

.0970 

.250 

.0420 

.0480 

.0510 

.0430 

.362 

.0630 

.400 

.0430 

.0910 

.0510 

.402 

.0250 

.497 

.0380 

.550 

.0320 

.0330 

.565 

.1120 

.600 

.0110 

.650 

.0040 

.700 

.0860 

-.0660 

.725 

.0140 

. 750 

-.0310 

-.0280 

.760 

.0040 

.775 

-.0150 

-.0150 

.808 

-.0270 

.834 

-.0020 

.850 

-.0500 

- . 0500 

-.0570 

.857 

.0580 

.865 

-.0350 

.900 

-.0440 

-.0730 

-.0640 

.905 

-.0590 

.950 

-.0880 

-.0770 

-.0720 

.953 

-.0770 

.965 

-.0730 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

f~.r~.fi 

rvj  An 

014*1 

. 1720 

. 64  60 

.5130 

. 6280 

. 5870 

.050 

.0210 

-.0020 

— • 0030 

— .01310 

.081 

. 0440 

.086 

.0490 

.094 

.0190 

. 1 50 

.0160 

.0110 

-.0110 

.0110 

.177 

.0340 

.223 

.0370 

.246 

.0430 

.250 

.0090 

-.0020 

- . 0020 

. 0060 

.362 

.0210 

. 400 

.01 10 

.0250 

.0040 

.402 

.0120 

.497 

-.0050 

DATE  Id  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE 


SECTION  t 
HACH  < 2) 


MACH  < 2> 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  LOWER  WING 
DLCWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNL03) 


= £.999  BETAT  [ 5)  : 2.2211 


£.999  BETAT  ( 6)  = 4.390 


Y/BW  ,299 

X/CW 
.550 
.565 
. 6011 
. 650 

.700  .0310 

.725 

• 75'.i 

.760 

.775 

. 808 

.634  -.0530 

,850 

.857 

.865  -.0740 

. 900  - . 0740 

.905 

.950 

.953 

.965  -.0930 

Y/BW  .£99 

X/CW 

.000  . 0190 

.050 
.081 
.086 

.094  .0090 

.150 

.177 

.229  .0310 

.246 
. 250 

.352  .0030 

.400 

.402 

.497  -.01211 

. 550 
.565 
. 600 
. 650 

.700  -.0010 

.725 

.750 

. 760 

.775 


.364  .427 

. 0320 

-.0410 

-.0620 

. 0700 

-.0870 
- . 1020 

.364  .427 

.0070  . 1360 

.0380 

.0280 

.0270 

« 0280 

.0070 

.0110 

-.0590 


.534  .673 

,0480  -.0080 

-.0720 

-.0330 

-.0560  -,0610 

-='.1760  - = 0880 

- .0900 

-.1030  -.1090 

. 534  . 673 

. 5560  . 5380 

.01411  -.0160 

.0070  -.0010 

.0040  -.0070 

.0030  -.0030  ■ 

.0270  -.0200 

-.0760 

-.0470 

-.0720  -.0690 


.76'.: 

.867 

-.0340 

-.0261 

- .0600 

- .0551 

— _ 0670 

-.08411 

- . 0880 

. 781.1 

,887 

. 5420 
-.0190 

. 5850 
-.0230 

-.0150 

-.0170 

- , 0080 

- , 0! 80 

-.0160 

- , 04 50 

-.0470 

-.0640 

-.0700 

DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  639 


SECTION  ( 
MACH  ( 2) 


MACH  ( 2) 


AMES  07-707  IA9  02A  + S3  * T9  LOWER  WIND 


(RBNL03) 


1) LOWER  WINC 


DEPENDENT  VARIABLE  CF 


= 2.999  BET AT  t 6)  = 4. 390 


1, 


= 2.999  BETAT  ( 7)  = 6.560 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.808 

-.0790 

.834 

-.0670 

.050 

-.0930 

-.0950 

-.0770 

.857 

.0820 

.865 

-.0790 

. 900 

-.0850 

-.1000 

-.0980 

.905 

-.0950 

.950 

-.1090 

-.1130 

-. 1010 

.953 

-.1060 

.965 

-.1080 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

. 000 

-.0100 

- . 0080 

.0820 

.4400 

.4530 

.4590 

.4920 

.050 

-.0020 

-.0320 

-.0360 

-.0430 

.081 

.0400 

.086 

.0040 

.094 

-.0080 

. 1 50 

—.0050 

-.0140 

-.0360 

-.0330 

.177 

.0170 

.229 

.0020 

.246 

.0200 

.250 

-.0100 

-.0270 

-.0340 

-.0360 

.362 

-.0190 

.400 

-.0180 

-.0230 

—.0400 

.402 

-.0010 

.497 

-.0270 

.550 

.0090 

-.0270 

.565 

-.0120 

. 600 

-.0650 

.650 

-.0590 

. 700 

-.0210 

-.0810 

.725 

-.0590 

. 750 

- . 0700 

-.0800 

.760 

-.0790 

.775 

-.0790 

- . 0800 

. 800 

-.0990 

.834 

-.0720 

.850 

-.0980 

-.1080 

-.0900 

.857 

.0970 

.865 

-.0890 

.900 

-.1040 

-.1120 

-.1050 

.905 

-.1070 

.950 

-.1150 

-.1230 

-.1100 

.953 

-.1180 

OA.TE  18  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  67-707  IA9  02 A + S3  + T9  LOWER  WING 
SECTION  < 1 ) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNL03) 


MACK  C 2)  ii  2.S99  BtTAT  < /)  = 6.560  Y/BW 

X/CW 

.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BET  AT  (8)  = 8.7311  Y/BW 

X/CW 
.1100 
.050 
.081 
.086 
.1:94 
.150 
.177 
.229 
.245 
.250 
.362 
.400 
.402 
.49? 
.550 
.565 
. 600 
, 650 
. 700 
,785 
.7517 
. 760 
.775 
.608 
.834 
.850 
.857 
,865 
.900 
.905 
. 950 
.953 
.965 


.299 

.364 

.42? 

.534 

.673 

. 780 

. 88? 

-.12311 

. 299 

,.364 

;4?7 

__ 

. 673 

. 780 

£ A 7 

-.0240 

-.Dl 50 

.E  8 111 

.3610 

.3710 

.3830 

.4111 

-.0140 

-.0530 

-.0530 

- .0570 

. 0220 

- .01211 

-.L.'26li 

-,0100 

-.0350 

— f (C  v c, 

-.0530 

.01  IE 

-.0480 

. 0220 

-.0220 

-.0380 

-.04 70 

-.0550 

-.0720 

.0140 

-.0230 

-.0330 

-.0590 

- 4 0540 

- .0021* 

- , 0270 

-.0480 

-.0780 

-,0410  -.0900 

- 9 ijccn 

-.0750  -.0870 

-.1020 

-.0870  — y 0890 

-.1190 

-.0680 

-.11 180  -.1130  - . 0930 

,5.180 

-.0960 

-.11 30  1 200  - , ? 090 

-.1090 

-.1190  -.3210  -.1120 

-.1200 

-.1280 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  < 1)  = -8.730  Y/BW 

X/CW 

.000 

.050 

.081 

.086 

.094 


299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

1620 

.1070 

.3650 

.0650 

1.1930 
. 1 060 

1.1600 
. 1 320 

1 . 2040 
.1400 

1 , 1 750 
. 1 540 

. 0460 

.0370 


PAGE 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  841 


T9  LOLER  WING  (R0NLO3) 


.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.1090 

.1570 

.1420 

.1570 

.0650 

.0890 

.0950 

. 1230 

.1460 

. 1 580 

.1710 

.1570 

.1640 

.1470 

.1480 

.1180 

.1690 

.1190 

-.0020 

. 1000 

.1070 

.0550 

.0530 

. 1260 

.0820 

.0440 

.0870 

.0390 

.0020 

.0140 

.1200 

.0110 

.0180 

.0260 

-.1X110 

.0020 

-.0150 

. 0030 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0760 

.2910 

.9190 

1.0180 

1.0570 

1.0940 

.0730 

.1060 

. 1070 

.1130 

.0420 

.0260 

.0860 

.0780 

.1230 

.1110 

.1080 

.0630 

.0620 

.0900 

.1040 

.1140 

.1270 

.1340 

.1180 

. 1GLX1 


DATE  1»  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  LCWER  WIND 
SECTION  ( l)LO«ER  WING  CEFENDENT  VARIABLE  CF 

MACH  ( 3)  ; 3.5U2  BET.AT  ( 2)  r -6.535:  Y/BW  .299  -3GA  .A27 

x/cw 

.650 

.565  .1150 

. 600 
.65li 

.700  .2060 

.725 

,750 

.760  ,0690 

.775 

.808  .0510 

.834  .0740 

.850 

l3C.*7  r'iQ<!'i 

.865  .0410 

.900  .0360 

.905  . 0030 

.950 


,953 

-.0230 

.965 

.0040 

MAC H 

< 3)  = 3.502  BETTAT 

C 3)  - -4,340 

Y/BW 

.299 

• 364 

.427 

X/CW 

. 009 

. 0960 

.0530 

.23311 

.050 

.061  .0050 

.086  . 0070 

.094  ,0210 

. 1 50 

.177  .0750 

.229  .0160 

.246  .0360 

.250 

.362  .0170 

. 400 

.402  .0560 

.497  .0430 

. 550 

.565  ,1180 

. 600 
. 650 

.700  .1350 

.725 

.750 

.760  .0520 

. 775 


642 


(RDNL03J 


. 534 

. 673 

. 780 

.667 

.1100 

.1000 

.0690 

.0679 

-.0170 

. 0850 

.5i290 

.0240 

.9500 

,0210 

.03  00 

-.0159 

- . 0040 

-.0120 

- . 0050 

— .5.(290 

-.0210 

-.0310 

.534 

.673 

. 780 

, 387 

.88851 

.89951 

.9230 

.9520 

.0780 

.0750 

.0810 

.0830 

.02851 

.0750 

.0760 

.0740 

.0440 

. 0470 

.0680 

.0740 

.0890 

.0840 

.0740 

. 0760 

.0690 

. 0340 

.0340 

-.03551 

.0640 

-.0010 

. oo  eo 

0290 


0080 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  643 


SECTION  ( 
MACH  ( 3) 


MACH  ( 3) 


AMES  87-707  IA9  02 A + S3  + T9  LCVCR  WING 
1! LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 3.502  BETAT  ( 3)  = -4.340 


(RBNL03) 


= 3.502  BETAT  < 4)  = -2.140 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

. 808 

.1)170 

.834 

.0370 

.850 

-.0090 

-.0290 

-.0230 

.857 

.1)620 

.865 

.0050 

.900 

-.0020 

-.0330 

-.0310 

.905 

-.0310 

.950 

-.0481) 

-.0380 

-.0470 

.953 

- . 0440 

.965 

-.0270 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.781) 

.887 

X/CW 

.000 

.0670 

.0420 

.1890 

. 7841) 

.7120 

.8390 

.8190 

.050 

.0520 

.0410 

.0500 

,0620 

.081 

.0130 

.086 

,0050 

.094 

.0250 

.150 

. 1)300 

.0590 

.0450 

.0470 

.177 

.0990 

.229 

.0120 

.246 

.0470 

.250 

• 0490 

.0430 

.0420 

.0460 

.362 

.0270 

.400 

, 0500 

.0770 

.0460 

.402 

.497  .0430 

.550 
.565 
.600 
. 650 

.700  .1040 

.725 

.750 

.760 

.775 

.808 

.834  .0170 

.850 

.857 

.865  -.0130 

.900  -.0270 

.905 

.950 

.953 


.0500 


.0850 


.0500  .0510 


.0170 


.0240 


-.0420 


.0430 


-.0040  -.0060 


.0230 


-.0050 


.0540 


-.0430 


.0120  -.0180 


-.0210  -.0280  -.0330 


-.0440 


*.0400 


-.0440  -.0550 


0580 


-.0630 


0100 


T9  LOWER  WING 


.364 

.42? 

.534 

.673 

,364 

.42? 

,534 

.673 

, 0260 

. 1 770 

. 602'.] 

.6110 

.'M7U 

.0320 

,0580 

0200 

.0410 

.1)2  ?L> 

.0470 

0510 

.UZt'.i 

. 01 70 

,tU5U 

,0170 

.0010 

. 04  ill 

.0070 

.0490 


-.0530 

-.0090 


-.0170 

-.0330 

-.0310 

- .0400 

-.0540 

-.0590 

.0560 

-.0720 

- . 0600 

-.0800 

-.0790 

-.0750 

364 

.427 

.534 

.673 

0030 

.1070 

.5350 

. 5350 

. 0280 

.0130 

.0350 

PACE  644 

(RBKV-O) 


. 780 

. 88  7 

. 780 

.887 

. 6280 
.0180 

.5560 
.01  50 

.0260 

.0160 

,0190 

, 0200 

.0210 

—.0200 

-.0110 

-.0400 

-.0340 

-.0530 

- .0590 

-.0670 

. 780 

.867 

. 5260 
.0110 

. 5240 
.0020 

0180 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  845 


SECTION  ( 
MACH  ( 31 


MACH  ( 3) 


1) LOWER  WING 

= 3 . 5 Li 2 BETAT  ( 61  = 4,470 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  LOWER  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNL03) 


3 . 5112  BETAT  < 7)  = 6.680 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.150 

,0180 

.0170 

.0070 

. 0080 

.177 

.0320 

.229 

-.0070 

.246 

.0290 

.2511 

. 0080 

-.0030 

.0050 

,0030 

.362 

,0090 

.400 

.0010 

■ .0010 

- .0020 

.402 

-.0090 

r4d? 

— rwwi 

. 550 

,0300 

-.0050 

.565 

• 0200 

. 600 

-.0310 

.650 

-.0250 

. 700 

.0120 

-.0580 

.725 

-.0230 

. 750 

— . 0480 

-.0450 

.760 

- *11400 

.775 

- . 0440 

-.0450 

.808 

-.0610 

.834 

- . 0450 

.850 

-.0650 

-.0720 

-.0590 

.857 

.0610 

.865 

-.0600 

.900 

-.0680 

-.0680 

-.0730 

.905 

-.0680 

.950 

-.0830 

-.0880 

-.0750 

.953 

-.0810 

.965 

-.'.1820 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

f'f'f' 

a i *r» 

. AA 5>H 

.4520 

.4440 

• LILPLI 

.050 

.0270 

-.0060 

-.0090 

-.0090 

.081 

.0300 

.086 

.0130 

.094 

.0080 

. 1 50 

.0110 

-.0030 

-.0150 

-.0130 

.177 

.0350 

.229 

- • 01 50 

.246 

.0120 

.250 

-.0010 

-.0100 

-.0100 

-.0150 

.362 

-.0230 

.400 

- • 0050 

-.0030 

-.0180 

.4112 

.497 


- . 0300 


-.0110 


DATE  18  SEF  ??; 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I ADC 


PACE 


846 


AMES  87-7117  I A9 

C2A  + S3  + 

T9  LOVER  WINO 

(RBNL03) 

SECTION  ( 

1>  LOVER  WINO 

DEPENDENT  VARIABLE  CF 

MACH  ( 3) 

= 3.51.2  BETAT 

(7)  = 6 * 680  Y/ESW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.760  ,66? 

X/CW 

.550 

.Li27Lj 

-.0210 

.565 

.0190 

. 600 

- . 04!  Li 

.650 

-.0380 

. 700 

- . QgSEi 

-.0630 

.725 

“ . Lj310 

. 750 

-.0540  -.0500 

. 760 

-.0440 

.775 

-*  L>530 

- .0520 

.608 

-.0670 

.654 

-.0580 

.650 

- . 0700 

- . Li  770 

— . 066L; 

.857 

. 0690 

.865 

-.0730 

.900 

-.0820 

-♦0810 

-.0760 

.905 

-.0830 

.950 

- . Li91Vj 

- . 0890 

-.0820 

.953 

-.0920 

.965 

- . 0920 

MACH  < 3) 

= 3.51.2  BETAT  ! 

: 6)  = 8.890  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

Y/CU 

.000 

-.0180  - 

.0220  .0710 

. 3390 

.3610 

.3720  .3710 

. 050 

*0170 

-*0210 

- c 0260  -,<#70 

.081 

.0260 

.086 

.0150 

. Li  94 

-.0500 

.150 

*0040 

-.0110 

-.0260  -.0270 

.177 

.0280 

.229 

-.0620 

.246 

- 

.■  0200 

.250 

-.0100 

-.0180 

-.0200  -.0270 

.362 

-.0600 

. 400 

-.0150 

-*0210 

- .0300 

. 402 

-.0160 

.497 

-.0400 

.550 

.0130 

-.0270 

.565 

-.0390 

. 600 

-.0510 

. 650 

-.0430 

. 700 

- . 0280 

- . 0640 

.725 

- . 0440 

.750 

-.0550  -.0570 

. 760 

-.0670 

.775 

-.0600 

-.0550 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA9C 


AMES  87-70?  1A9  CKA  + S3  + T9  LCWER  WING 

SECTION  < 1 ) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  < 3)  = 3.502  BETAT  ( 6)  = 8.890  Y/BW  .299  .364  .427 

X/CW 

.808  -.0830 

.834  -.0600 

.850 

.857  .0930 

.865  -.0740 

.900  -.0800 

,905  -.0800 

.950 

,953  -.0910 

.965  -.0910 


PAGE  847 


(RBNL03) 

.534  .673  .781)  .887 

-.0760  -.0780  -.0690 

-.0850  -.0840 

- .0960  -.0920  -.0830 


DATE 


e SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  648 


SREF  - 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 


AMES  87-7D7  I A9  02A  + S3  + T9  LCVJER  WING 

(RBNL'.i.)  ' l'.i 

MAY  73  ) 

reference  data 

PARAMETRIC  DATA 

2.4210  SO* FT. 
39.6490  INCHES 
39.6490  INCHES 
.0300  SCALE 

XMRP  = 
YMRP  = 
ZMRP  = 

28.53‘-'iLi  INCHES 
.Ci'.jD'.V  INCHES 
.til'iCi'l  INCHES 

ALPHAT  = 
RUDDER  = 
RUDFLR  - 

-A  , till1.;  CRBINC  = 

. CiLiLj  ELEVCN  = 

. ‘.i'.iLi 

. 501 
.001 

SECTION  ( DLOUER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2,499  BETAT  ( 1)  = -6.430 


MACH  ( 1)  = 2.496  BETAT  ( 2)  = -6.310 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 
. OLVO 

.'1760 

.0680 

.4620 

.050 

.081 

. 2060 

. 086 

.0700 

.094 

.DIAL! 

. 1 50 

.177 

.1740 

*229 

,9520 

.246 

.2180 

.250 

.362 

.1540 

. 400 

.402 

.1470 

.497 

,0990 

,350 

.565 

.1840 

. 600 

.650 

.700 

.1820 

.725 

.750 

. 760 

■ 0800 

.775 

. 608 

. 0430 

.634 

.0740 

.850 

.857 

.1380 

.865 

.11470 

.900 

.0110 

.905 

-.0280 

.950 

.953 

-.0420 

.965 

-.0650 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

.0580 

.0370 

.3950 

.050 

♦ 081 

. 1 701) 

. 086 

• 0330 

. 094 

-.0060 

* 534 

♦ 673 

. 760 

.837 

. 0690 

.9700 

*9790 

.9880 

1 1480 

,0950 

.1010 

.0910 

,1540 

*1580 

.1310 

.1450 

.1250 

.1260 

♦ 1400 

.1470 

1060 

.1770 

. 1 550 

i 

1 1 

♦ \->i/  1 41 

-♦0150 

.0650 

row. 

0790 

.0210 

,0170 

0490 

♦0080 

0020 

- 1 04  20 

- , r 1 1 in 

0280 

-.0410 

0500 

- .0480 

-.0580 

534 

,673 

.760 

.887 

9750 

. 8320 

. 9020 

.9180 

1010 

.0620 

.0650 

. 0600 

DATE  18  SEP  n 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1 A9C 


PAGE  649 


AMES  87-70?  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING 


(RBNL04) 


SECTION  ( 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1>  = 2.496  BETAT  ( 2)  = -6.310  Y/BW 

X/CW 

.150 

.177 

.229 

.246 

.250 

.362 

.400 

.402 

.497 

.550 

.565 

.600 

.650 

.700 

.725 

.750 

.760 

.775 

.808 

.834 

.850 

.857 

.865 

.900 

.905 

.950 

.953 

.965 

MACH  < 1}  a 2.498  BETAT  C 3)  = -4.190  Y/BW 

X/CW 

.000 

.050 

.081 

.086 

.094 

.150 

.177 

.229 

.246 

.250 

.362 

.400 

.402 

.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.1150 

.1160 

.0920 

.0990 

.1280 

.0310 

.1610 

.0930 

.0930 

.1000 

.1030 

.1320 

.0760 

.0760 

.1270 

.1120 

.0590 

.1530 

.1320 

.0600 

.0320 

.0540 

.1410 

.0410 

.0320 

-.0370 

-.0080 

— .0060 

.0170 

-.0170 

.0090 

.0280 

. 1070 

- .0230 

-.0710 

-.0330 

•0090 

-.0100 

-.0550 

-.0520 

-.0590 

-.0700 

- .0780 

-.0720 

-.0680 

-.0820 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0290 

.0040 

.3350 

.7930 

.8200 

.8230 

.8410 

.0770 

.0370 

.0390 

.0350 

.1280 

.0490 

-.0160 

.0900 

.0910 

.0910 

.0660 

.0730 

.0530 

.1360 

.0730 

.0700 

.0760 

.0800 

.0780 

.0380 

.0550 

.0780 

.0850 

0330 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  8 


SECTION  < 
MACH  < 1 ) 


MACH  ( 1 ) 


AMES  87-7117  IA9 

Q2A  + S3  + 

T9  LOWER 

WING 

(RBNLU4) 

1)  LOWER 

WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 2.498 

BETAT 

( 3)  - —4.1 9 Vi  Y/BW 

.299 

.564 

.427 

. 534 

.673 

. 760  .887 

x/cw 

.550 

.1080 

.0460 

.565 

. 1 1 70 

. 600 

• 03  ID 

. 65-i 

« 0160 

. 700 

.1070 

- . 0460 

.725 

.Lit)  50 

.75U 

-.0180  - . 0269 

. ?6U 

.0130 

,775 

-.'J060 

-.0360 

. 808 

- 

.0170 

.834 

-.0020 

O Cf, 
IVJJ 

- ..0459 

- „ 0880 

-.1)4  70 

. 637 

r ' >6y.  i 

.865 

-.0240 

.91)0 

-.0370 

-.0690 

-.0750 

.905 

- 

.0700 

.950 

- . 0860 

- , 0980 

-.0880 

.953 

- 

.1)920 

.965 

-.0970 

= 2.498 

BETAT  < 

: 4)  = -2.B7E  Y/BW 

.299 

.364 

.427 

. 534 

.673 

.780  .887 

x/cw 

. LiOO 

.0230 

.0000 

.2780 

. 7920 

. 6780 

. 7670  . 7590 

. 050 

,0340 

.1)300 

.0150  .Lrl20 

. ‘.i81 

.0850 

. 086 

.0690 

. 094 

-.0030 

. 1 50 

, 0500 

.0670 

,0360  .0490 

.177 

0670 

.229 

.0770 

.246 

.0710 

.250 

. 0440 

.0410 

.0480  .0510 

.362 

.0380 

.400 

.0350 

.0430 

.o57o 

. 402 

0670 

,497 

.0080 

. 550 

.1020 

.0240 

.565 

0770 

. 600 

.0060 

.650 

-.Ell  10 

. 700 

.0580 

- . 0460 

.725 

- .0210 

. 750  . 

1 

6i 

«> 

i 

fx 

. 760 

-. 

0190 

.775 

-.0510 

- . 0420 

DATE  19  SEP  73 
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SECTION 
MACH  < 1 ) 


MACH  ( 1) 


AMES  87-707  IA9 

CCA  + S3  + 

T9  LOWER  WING 

(RBNL04) 

1 ) LOWER  WI NG 

DEPENDENT  VARIABLE  CF 

= 2.  498  BET  AT 

! 4)  - 

-2.070  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.808 

- .0520 

.834 

- .0350 

.850 

-.0680 

-.0850 

-.0660 

.857 

.0750 

.865 

- .0550 

.900 

-.0790 

-.0960 

-.0920 

.905 

-.0930 

.950 

-.1140 

-.1130 

-.1030 

.953 

-.11 50 

.965 

-.1260 

= 2.498  BETAT  < 

( 5)  = 

2.180  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

. 000 

.0070  -.0210  .1660 

,6190 

.5740 

.5110  .5610 

.050 

. 0030 

-.0400 

-.0410  -.0430 

.081 

.0400 

.086 

♦ 0030 

.094 

-.0240 

.150 

-.0020 

-.0130 

-.0300  -.0180 

.177 

.0320 

.229 

.0110 

.246 

.0320 

.250 

-.0130 

-.0300 

-.0210  -.0130 

.362 

-.0050 

.400 

-.0060 

-.0160 

-.0120 

.402 

,0490 

.497 

.0000 

.550 

.0090 

-.0170 

.565 

-.0050 

. 600 

-.0480 

.650 

-.0510 

— ■ 1*860 

. ri-r.i 

.725 

-.0740 

. 750 

-.0670  -.0890 

.760 

-.0850 

.775 

-.0920 

-.0890 

.808 

-.1070 

.834 

-.0910 

.850 

-.1140 

-.1260 

-.1060 

.857 

.0710 

.865 

-.1070 

. 900 

-.1100 

-.1300 

-.1200 

.905 

-.1250 

.950 

-.1420 

-.1460 

-.1370 

.953 

-.1400 

DATE  18  SEP  73 


ABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


CAGE 


852 


AMES  87-707  IA9  02 A + S3  + T9  LOWER  WING 


(RBNL04) 


SECTION  ( 1) LOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( l)  = 2,496  BETAT  ( 5)  = 2 . i 80  Y/BW 

X/CW 

,965 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 6)  - 4.300  Y/BW 

X/CW 
.000 
,050 
.001 
. 086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
, 600 
. 650 
.700 
. 725 
. 750 
. 760 
.775 
.608 
.834 
.850 
.857 
.665 
,900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  < 1)  = 2.498  BETAT  ( ?)  = 6.430  Y/BW 

X/CW 

.000 

.050 

.081 

.086 

.094 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.807 

-.1460 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.807 

-.0170 

-.0190 

.1220 

. 5290 

.4920 

. 5070 

.4710 

-*0050 

-.0640 

- .Li710 

-.0650 

.0280 

-.0160 

-.0290 

.0120 

-.0190 

-.0310 

-.0650 

-.0460 

-.0130 

. Ol  60 

-.0340 

-.0470 

-.0510 

-.0460 

-.0190 

.0360 

- .0070 

-.0320 

-.0401) 

-.0040 

-.0360 

-.0150 

-.0410 

- . 06*  it  i 

- . 0600 

-.0430 

-.1070 

-4 0970 

- .0850 

-.0830 

- . 1020 

- . 1 140 

-.11 L/0 

-.1250 

-.0950 

.!  i(?80 

-.1330 

-.1450 

-.11 20 

-.1190 

-.1320 

-.1270 

-.1480 

- . 1 290 

-.1510 

-.1630 

- . 1 390 

-.1470 

-. 1640 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 781 1 

.887 

-.0440 

-.0340 

.0820 

.4170 

.4140 

.4260 

. 44 1 0 

-.0290 

- . 0900 

-.1020 

- . 1010 

.0050 

-.0120 


- . 0360 


DATE  18  SEP  73 
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PAGE  853 


SECTION 
MACH  ( 1 ) 


MACH  ( 1 ) 


AMES  87-707  IA9  Q2A  + S3  + T9  LOWER  WINS 


(RBNL04) 


( 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2.498  BETAT  < 7>  = 6.430 


= 2.498  BETAT  ( 8)  = 0. 550 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

. 1 50 

.177 

-.0070 

.229 

-.0320 

.246 

-.0050 

.250 

.362 

-.0290 

.400 

.402 

. 0200 

.497 

- . 9099 

. 550 

.565 

-.0670 

. 600 

.650 

. 790 

-.0620 

.725 

. 750 

. 769 

-.1220 

.775 

.808 

-.1410 

.834 

-.1240 

.850 

.857 

.1030 

.865 

-.1420 

.900 

-.1500 

.905 

-.1520 

.950 

.953 

-.1610 

.965 

-.1640 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

-.0610 

-.0530 

.0710 

.050 

.081 

-.0060 

* 086 

-.0190 

. 094 

-.0280 

.150 

.177 

-.0160 

.229 

-.0640 

.246 

-.0240 

.250 

.362 

-.0480 

. 400 

. 402 

-.0440 

.497 

- . 0200 

.534 

.673 

. 700 

.687 

-.0370 

-.0590 

-.0910 

-.09  HI 

- .0490 

-.0670 

-.0790 

- .0910 

.0150 

-.0450 

-.0890 

-.0350 

-.0570 

-.0850 

-.11 00 

-.1170 

-.1170 

-.1090 

-.1190 

-.1330 

-.1380 

-.1430 

-.1710 

-.1340 

-.1530 

-.1310 

-.1600 

-.1810 

-.1640 

.534 

.673 

.780 

.887 

.3490 

-.0430 

.3350 

-.1030 

.3540 

-.1230 

.3760 

-.1200 

-.0500 

-.0750 

-.1090 

-.1110 

-.0550 

-.0760 

-.0890 

-.1060 

.0140 

-.0530 

. - .1010 

DATE  18  SEF  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  CCA  + S3 

SECTION  ( 1)  LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

“ACM  ( 1 ) - 2.496  BETAT  ( 8)  — 8.551'  T/BW  .239 

X/CW 
.550 
.565 
. 600 
. 650 

.700  -.0640 

.725 

.750 

. 760 

.775 

. 808 

. 834  - . 1 250 

.850 

. L'J  : 

.865  -.1570 

.900  -.1730 

.905 

.950 

.953 

.965  -.1710 

MACH  < 25  = 2,999  BETAT  ( 15  = -6.580  Y/BW  .299 

x/cw 

.000  .1080 

.050 
.081 
.086 

.094  .0300 

. 1 50 

.177 

.229  .0390 

.246 

.250 

.362  .0580 

.400 
. 402 

.497  .1440 

.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 


2300 


PAGE  854 


T9  LOLER  WING  (RBNL04) 


. 364 

• 7 

. 534 

• 673 

• 7 P • . > 

* 8-87 

-.0670 

-.0420 

- .0930 

-.11 60 

-.1480 

-.0770 

■*.114', 

-.11 40 

1 ? 31: 

-.1430 

-.1450 

-.1570 

-.1530 

« 4 /Mr. 

- . 1 650 

- * 1 850 

-.1470 

-.1750 

-.1330 

- . 1 540 

-.1640 

- . 1800 

-.1770 

- , 1 690 

*364 

.427 

.534 

,673 

. 780 

.887 

.0690 

. 3480 

1.1120 

1 .0540 

1.0620 

1.1620 

.1150 

.1190 

.1290 

.1270 

.1030 

,0430 

, 1480 

.134') 

. 1 740 

. 1610 

,1510 

0860 

.1490 

.1390 

.1640 

.1640 

.1710 

a 2050 

.1760 

.1280 


.1250  .1420 

.2380 

.1110 

. 0860 

-.0170 

.0830 

.0450  .0440 

.1110 

.0670  .0620 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  855 


SECTION  ( 
MACH  ( 2) 


MACH  ( 2> 


AMES  87-707  I A9 

02A  + S3  + 

T9  LOWER  WING 

(RBNL04) 

1)  LOWER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CF 

= 2 . 999  BET AT 

( I)  = -8.580  Y/BW 

.293 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

. 608 

.0640 

.834 

.1050 

. 850 

.0310 

.0060 

.0050 

.857 

.1190 

.865 

.0670 

.900 

.0600 

.0080 

-.0040 

.905 

-.0030 

.950 

-.0160 

-.0320 

-.0250 

-.0150 

• 965 

.0010 

= 2.999  SETAT  ( 2)  = -6.420  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780  . 887 

x/cw 

.000 

.0890 

.0450  .2780 

1.0070 

.9550 

.9670  1.0530 

.050 

. 0800 

.0800 

.0920  .0930 

.081 

.0770 

.086 

.0170 

.094 

.0120 

.150 

.0920 

.1220 

.1060  .1100 

.177 

.1180 

.229 

.0150 

.246 

.0610 

.250 

.1200 

.1060 

.1250  .1180 

.362 

.0340 

.400 

.1230 

.1500 

.1330 

.402 

.0850 

.497 

.0850 

. 550 

.0930 

. 1070 

.565 

.1840 

. 600 

.0780 

. 650 

.0570 

• 700 

. 1910 

-.0400 

.725 

.0530 

.750 

.0200  .0190 

.760 

.0670 

.775 

.0320 

.0340 

.808 

.0340 

.834 

.0630 

.850 

-.0030 

-.0140 

-.0140 

.857 

.0950 

.865 

.0340 

.900 

.0240 

-.0240 

-.0270 

.905 

-.0260 

.950 

-.0380 

-.0490 

-.0410 

.953 

-.0390 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  856 


SECTION  ( 

MACri  ( c) 
MACH  C 2> 


MACK  ( 2) 


AMES  67-71.17  IA9  02 A + S3  + T9  LOWER  WING 


(RBNLl‘4) 


1)  LOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2.399  BETAT  ! 2)  : -6.42!_j 


= 2.999  BETAT  ( 3)  = -4.26'-i 


2.999  BETAT  ( 4)  = -2.110 


Y /BW 

.299 

.364 

.427 

x/cw 

.965 

-.0180 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

. IK.'iO 

.0620 

.0230 

.2160 

.050 

.'->81 

. 0600 

.086 

”.0080 

. 1)94 

.0010 

.150 

.177 

. 0870 

.229 

“ 4 0040 

* 246 

# f 

.250 

. 362 

.0130 

.400 

. 402 

.0560 

.497 

,0460 

.550 

.565 

. 1 560 

.601) 

. 650 

. 700 

.1340 

.725 

.750 

. 760 

.0320 

,775 

. 808 

- . 0070 

.834 

.0200 

. 850 

.857 

.0660 

.865 

— . 0040 

. 900 

- .0130 

.905 

-.0480 

.950 

.953 

-.0630 

.965 

-.0500 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

.0430 

.0150 

. 1 760 

.050 

.081 

.0990 

.086 

-.0090 

.094 

.0050 

. 534 

* 873 

. 780 

.e„ 

.534 

.673 

. 760 

.667 

.8350 

.8540 

.8630 

. 9440 

.0430 

.0430 

.0580 

.0650 

,0730 

.1)820 

. 0760 

.0760 

.0960 

.0720 

,0850 

.0820 

. 0820 

.1250 

.0910 

.0600 

.0730 

.0370 

.0450 

-.0550 

.0310 

. 0000 

- . 0050 

, 0070 

.01 00 

-.0270 

- . 1)321 1 

— .1)350 

- . 0530 

— . 1)430 

-.0690 

- . 0630 

-.0560 

. 534 

.673 

. 780 

.887 

. 781)0 

. 7060 

.7570 

.8410 

• 0550 

,0510 

.0370 

.0360 

CATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  857 


AMES  87-707  IA9 

02A  + S3  + 

T9  LOWER  WING 

(RBNL04) 

SECTION  ( 

1)  LOWER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 2) 

- 2.999  BET AT 

( 4)  = -2.110  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.150 

.0580 

.0720 

.0470  .0450 

.177 

.0620 

.229 

.0060 

.246 

.1050 

.250 

,0440 

,0610 

.0650  .0550 

.362 

.0530 

.400 

,0540 

.0790 

.0670 

.402 

.0290 

,497 

,0230 

. 550 

.0350 

.0410 

.565 

.1090 

.600 

.0270 

.650 

.0150 

.700 

.0800 

-.0620 

.725 

.0100 

.750 

-.0210  -.0150 

.760 

.0010 

.775 

-.0140 

-.0110 

.808 

-.0320 

.834 

-.0040 

.850 

-.0500 

-.0460 

- ,0500 

.857 

.0430 

.865 

-.0370 

.900 

-.0470 

-.0740 

-.0540 

.905 

-.0590 

.950 

-.0890 

-.0780 

-.0690 

.953 

-.0750 

.965 

-.0760 

MACH  ( 2) 

= 2 . 999  BET AT 

( 5)  = 2.210  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780  . 887 

X/CW 

« a cr. 

fir.er. 

a to.  rf*. 

ar  i cnr.ii 

♦ ir.iu 

.0140 

■ • • J- *♦«/«■' 

• V-V-* 

. 050 

.0200 

.0040 

-.0040  .0170 

.081 

.0330 

.086 

.0010 

.094 

.0120 

.150 

.0210 

.0160 

• 0060  .0270 

.177 

.0280 

.229 

-.0160 

.246 

.0280 

.250 

.0080 

.0020 

.0140  .0210 

.362 

. 0080 

. 400 

.0090 

.0180 

.0170 

.4112  .0040 


.497 


0110 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  “ IA9C 


PAGE 


856 


SECTION  < 
MACH  ( g) 


MACH  < 2) 


AMES  87-707  1A9 

02A  + S3  + 

T9  LOsER  WING 

(RBNL04) 

1)  LOWER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

— £.953  BET AT 

( 5)  = 

2.21'j  Y/BW 

.293 

•364  .427 

.534 

.673 

7Ui  i A A T 

x/cw 

.550 

. 0390 

- , LVJ90 

.565 

.0170 

• 600 

-.0151 

• 650 

-.0200 

.700 

.0220 

—.0710 

.725 

- . 0440 

. 750 

i 

ifl 

l 

. 760 

-.0480 

• 7 75 

- e 0670 

-.0550 

. 808 

—.0660 

.834 

— .0540 

. 850 

-.0890 

-.0850 

-,0630 

• 857 

. 0440 

.865 

-.0600 

.9'JD 

-.0710 

-.0990 

- . 0790 

.9L5 

- .0900 

.950 

— .IO8I1 

-.1070 

— .0851* 

.953 

- , 1030 

.965 

-.0940 

: 2.999  BETAT  ( 

: 6)  = 

4 . 390  Y/BW 

.299 

e 364  .427 

.534 

.673 

•780  .887 

X/CW 

.000 

—.0060  -, 

.0160  .1040 

.5100 

. 5060 

.5230  ,5050 

.050 

.0130 

- . 01 40 

-.0180  -.0230 

.081 

• 0210 

.086 

.0160 

.094 

- .0050 

. 1 50 

.0030 

- . 0020 

-.0170  -.0100 

.177 

.0210 

.229 

-.0210 

.246 

OHIO 

.250 

.0000 

-.0090 

-.0060  -,0100 

.362 

-.0140 

. 400 

- . 0050 

-.0030 

■'.1*090 

.402 

- . 0090 

.497 

-.0200 

.550 

.0120 

-.0230 

.565 

.0010 

. 600 

-.0350 

.650 

-.0460 

. 700 

-.0110 

- . 0840 

.725 

-.0540 

. 750 

-.0640  -.0620 

. 760 

-.0690 

.775 

- . 0800 

-.0760 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-70?  IAS  02A  + S3  + T9  LOWER  WING 


SECTION  ( 1) LOWER  WING 
MACH  ! 2)  = 2.999  BETAT  ( 6) 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 

4,380  V/BW  .299  .364  .427 

x/cw 

.808  -.0860 

.834  -.0620 

.850 

.857  .0570 

.865  -.0830 

.900  -.0950 

.905  -.0980 

.950 

OC  - 1 1 1 •*! 

.965  -.1150 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 7)  = 6.550 


Y/BW 
X/CW 
. 000 
.050 
,081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
.760 
.775 
. 808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 


.299 

-.0260 

-.0230 

-.0420 

—.0300 

-.0350 

-.0320 

-.0750 

-.0990 

-.1160 


.364 

-.0300 

-.0120 

.0020 


.427 

.0590 

.0300 

.0150 

-.0280 

-.0170 

-.0800 

-.1040 

.0730 

-. 1080 

-.1210 


PAGE  859 


(RBNL04) 


.534 

.673 

. 780 

.887 

-.1010 

-.1010 

-.0780 

-.1100 

-.0930 

-.1140 

-.1180 

-.1020 

.534 

.673 

.780 

.887 

. 4040 
.0030 

.4320 

-.0360 

.4340 

-.0350 

.4820 

—.0390 

-.0070 

-.0130 

-.0350 

-.0350 

-.0180 

-.0280 

-.0310 

- . 0340 

-.0290 

-.0280 

-.0380 

-.0650 

-.0620 

-.0760  -.0840 

-.1060  -.1100  -.0940 

-.1170  -.1100 

-.1200  -.1230  -.1150 


-.0050  -.0400 

-.0930 

.0680 

.0910  -.0850 


DATE  IB  SEF  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PA&E  860 


SECTION  ( 
MACH  ( 2> 

MACH  { 2) 


MACH  ( 3) 


AMES  67-707  IA9 

OPA  + S3  + 

T9  LOWER  WING 

(RBNLU4) 

1) LOWER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 2.999  BETAT 

( 75  = 6. 350  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780 

• 88? 

X/CW 

.965 

-.1290 

= 2.999  BETAT 

( 8)  = 8.710  Y/BW' 

.299 

.564  .427 

. 534 

.673 

yOi'j 

.887 

X/CW 

.000 

-.0430  - 

.0450  .0570 

.3110 

.3320 

.3560 

.3960 

.050 

- , 0080 

-.0560 

-.0590 

-.0590 

.061 

.0190 

. 086 

- 

.0240 

.094 

-.0410 

. 150 

-.0170 

-.0330 

- . 0570 

-.0550 

.177 

r ,i  ,ry  -i 

.229 

-.0650 

.246 

. 0050 

.250 

-.0260 

- . 04 1 0 

-.0470 

-.0570 

.362 

-.0720 

. 400 

- . 0390 

-.0410 

0610 

.402 

-.0340 

.497 

-.0530 

.550 

- . 0040 

- . 0440 

.565 

-.0550 

.600 

- .0790 

. 650 

- , 071 0 

. 700 

-.0500 

-.0870 

• 725 

- . 0700 

. 750 

- ,0840 

-.0930 

. 760 

-.1040 

.775 

-.0920 

-.0910 

.806 

-.1220 

.834 

-.0760 

.850 

-.1090 

-.11 60 

-.1020 

.857 

.0970 

.865 

-.1000 

.900 

-.1150 

-.1210 

-.11 50 

.905 

-.1130 

.950 

-.1240 

- .1281* 

-.1160 

.953 

-.1220 

.965 

-.1230 

: 3.502  BETAT  ( 

1)  = -8.740  V/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.000 

.1460 

,0970  .3580 

1.1450 

1.1290 

1.1600 

1 . 1 740 

.050 

.1100 

. 1 1 80 

.1430 

. 1 700 

.081 

.0610 

. 086 

,0430 

.094 

.0270 

jgr:  imrrV-gw 


aac 1 1 j it~7*  aaaa 


DATE  18  SE“  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE 


AMES  87-70?  IA9  02A  + S3  ♦ T9  LOWER  WING 


(RBNL04) 


S^CTICM  ( 1)  LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MAC-  C 3)  = 3.502  BET  AT  ( 1)  = “8.740  Y/BW 

X/CW 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
,400 
.402 
.497 
.550 
.565 
.600 
.650 
.700 
.725 
. 750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BET  AT  ( 2)  = -6.540  Y/BW 

X/CW 
. LiOU 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 


,299  ■ 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0820 

.1490 

.1370 

.1570 

.0540 

,0430 

.0680 

.09911 

.1260 

.1490 

.1570 

,0510 

.1390 

.1380 

.1300 

. 1 800 

,0360 

.1250 

.1430 

.1190 

.1070 

.1100 

2460 

.1220 

. 1200 

-.0140 

.0590 

.0600 

.0830 

.0390 

.0890 

,1100 

.0940 

.0360 

.0040 

.0200 

,0720 

0600 

.0270 

.0070 

.0180 

-.0070 

.0020 

-.0160 

.0600 

0280 

299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

,1160 

.0700 

.2930 

1 .0100 

.9860 

1 .0380 

1 .0710 

.0760 

. 0800 

.1060 

.1220 

.0360 

.0240 

0150 

.0320 

.0690 

.1200 

.1160 

.1120 

,0280 

.0400 

.0640 

.0950 

.1150 

.1240 

0250 

.1160 

. 0880 

.1270 

.0950 

.0510 


861 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


I A9C 


PAGE 


862 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WINS 


CRBML04) 


SECTION  ( 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 3)  = 3.502  BET AT  ( 2)  = -6.540  Y/BW 

X/CW 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
.76'-i 
.775 
. 608 
.834 
.850 
.857 
.865 
, 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  < 3)  = 3.502  BETAT  ( 35  = -4,340  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
. 086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
. 250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
. 650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

♦ 1110 

.0950 

,0850 

.0740 

.0750 

» 1 870 

.0860 

.0880 

- , 0230 

,0340 

. 0280 

.0530 

.0210 

.0550 

. 0700 

.0670 

.0130 

-.0180 

.0000 

♦ 0350 

t '0270 

.0070 

-*0140 

- . 0060 

- . 0330 

-.0160 

- ,0300 

- . 0200 

. 0070 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.0860 

.0450 

.2250 

.8150 

.8530 

. 8990 

.9430 

.■0430 

,0770 

.0850 

. 0680 

.0040 

• 0040 

,0120 

.0070 

.0540 

.'0880 

.0880 

.0880 

,0050 

. 0200 

.0370 

. 0600 

. 0820 

. 0900 

0080 

.0480 

.0920 

.0610 

. 0900 

0400 

.0720 

.0770 

.0680 

. 0420 

.0430 

1230 

. 0640 

-.0330 

. 01 00 

. 0030 

0360 


0010 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  863 


SECT  tCW  ( 
MACH  ( 3) 


MACH  ( 3) 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING 
1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 3.502  BETAT  ( 3)  = -A. 340 


(RBNLU4) 


= 3 . 51)2  BETAT  ( 4)  = -2.150 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.808 

.0190 

.834 

.0350 

.850 

-.0040 

- .0300 

-.0200 

.857 

.0470 

.865 

.0030 

.900 

-.0050 

- .0280 

-.0270 

.905 

-.0310 

.950 

-.0460 

-.0330 

-.0430 

.953 

-.0410 

.965 

-.0250 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.000 

.0590 

.0370 

. 1860 

,7430 

.7550 

. 7700 

.8110 

.050 

.0220 

.0640 

.0680 

.0680 

.081 

.0080 

.086 

.0060 

.094 

.0140 

.150 

.0320 

.0600 

.0610 

.0660 

.177 

.0130 

.229 

.0100 

.246 

.0240 

.250 

.0440 

.0300 

.0540 

.0640 

.362 

.0080 

.400 

.0690 

.0690 

.0600 

.402 

.0380 

.497 

.0320 

.550 

.0570 

.0550 

.565 

.0720 

. 600 

.0210 

.650 

.0310 

. 700 

.0940 

-.0380 

.725 

.0520 

.750 

.0020 

-.0060 

.760 

.0270 

.775 

.0170 

-.0110 

.808 

-.0070 

.834 

.0130 

.650 

-.0170 

-.0190 

-.0250 

.857 

.0360 

.865 

-.0160 

.900 

-.0270 

-.0380 

-.0340 

.905 

-.0430 

.950 

-.0570 

-.0390 

-.0480 

.953 


-.0570 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE 


864 


AMES  87-707  I AS  C2A  + $3  + T9  LCWER  WING  (RBNL04) 

SECTION  C 1). LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


HAO-1  '35  - 3.502  BETAT  ( 4)  - —2.150  v /ru 

X/CW 

.965 

MACH  <3)  = 3.502  BETAT  C 5)  = 2.260  Y/BW 

X/CW 
,000 
.050 
.081 
.086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 

.250 
.362 
• 400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.650 
.700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
. 808 
.834 
. 850 
.857 
.865 
.900 
,905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 5)  = 3.502  BETAT  ( 6)  = 4.460  Y/BW 

X/CW 
.000 
. 050 
.081 
.086 
.094 


. 299 

• 364 

.42? 

.534 

, 673 

* 78 r.  * 

88  7 

-.0450 

.299 

.364 

.42? 

.534 

.673 

. 780 

.887 

,0300 

,0140 

.neo 

.6360 

• 5860 

. 5370 

.5720 

.0460 

.0280 

. 0050 

.0320 

.Li450 

.0010 

.0150 

.‘.i310 

.0200 

.0420 

.0210 

.0330 

.0050 

_ t?30D 

.0160 

.oieo 

. 0240 

.0290 

. 0000 

-.0040 

.0140 

.til  70 

.0330 

-.0040 

.0350 

.0490 

.0020 

-.0080 

-.0010 

.0280 

-.0270 

-.0130 

- . 0490 

- .0290 

-.0280 

-.0370 

-.0300 

-.0480 

- . 0440 

.0340 

-.0590 

-.0580 

- . 0460 

-.0610 

-.0650 

-.0640 

-.0740 

-.0580 

-.0820 

-.0770 

— • 0600 

-.0750 

-.0710 

.299 

.364 

.42? 

.534 

.673 

. 780 

, 887 

.0130  ~ 

.0070 

. 0760 

. 4900 

.4960 

.4980 

.4700 

.0260 

.0110 

.0170 

- . 0020 

. 0300 

-.0150 

. 0020 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  865 


SECTION  < 
MACH  ( 3) 


MACH  ( 3) 


AMES  87-707  IA9 

02A  + S3  + 

T9  LOWER  WING 

(RBNL04) 

1)  LOWER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 3.502  BETAT 

( 6)  = 4.460  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

. 1 50 

.0180 

.0190 

.0140  .0100 

.177 

.0240 

.229 

-.0130 

.246 

.0190 

.250 

.0120 

.0000 

.0110  .0070 

.362 

-.0020 

.400 

-.0010 

.0030 

.1*030 

,402 

-.0130 

.497 

-.0120 

.550 

.0280 

- . 0040 

.565 

.0200 

. 600 

-.0200 

.650 

-.0220 

. 700 

.0030 

-.0540 

.725 

-.0260 

.750 

- . 0440  - . 0390 

.760 

-.0420 

.775 

-.0470 

-.0460 

.808 

-.0620 

.834 

-.0540 

.850 

-.0670 

-.0700 

-.0570 

.857 

.0420 

.865 

-.1*690 

.900 

-.0740 

-.0770 

-.0640 

.905 

-.0750 

.950 

-.0860 

-.0850 

-.0710 

.953 

-.0880 

.965 

-.0810 

: 3.502  BETAT  ( 

7)  = 6.660  Y/BW 

.299 

.364  . 427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.000 

1 

1 

.0210  .0530 

.3780 

.4110 

.4190  .4290 

.050 

.0220 

-.0080 

-.0070  -.0080 

.081 

.0100 

.086 

- 

.0290 

.094 

-.0050 

.150 

.0100 

-.0040 

-.0130  -.0100 

.177 

.0240 

• 229 

-.0330 

.246 

.0010 

.250  -.0040  -.0120  -.0100  -.0140 

.362  -.0460 

.400  -.0090  -.0090  -.0160 

.402  -.0220 

.497  -.0400 


DATE  18  SEP  ?3 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE 


066 


SECTION  < 1) LOWER  WING 


AMES  87- 707  IA9  02 A + S3  + T9  LOCR  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CF 


(RBNL04) 


MACH  < 3)  = 3 . 502  BET  AT  ( 7)  = 6.660  Y/BW 

X/CW 
.550 
. 365 
. 600 
. 650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.8-34 
.850 
.85r 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  < 3)  = 3.502  BETAT  ( 8)  = 8.870  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
.550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

. 887 

.0160 

-.0250 

.0100 

-.0360 

- . ? *39' » 

-.□420 

-.0530 

-.0350 

-.0590 

-.0570 

-.0500 

-.0590 

-.0530 

-.0730 

-.0720 

.0550 

-.0750 

- .0760 

-.0660 

f 1 

5>  5> 

-.0650 

-.0670 

-.0780 

-.0930 

- . 0900 

-.0810 

-.0990 

-.0940 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.867 

— • 0300 

-.0320 

.0470 

.2660 

.3190 

.3400 

.3530 

.0160 

-.0230 

— . 0300 

-.0300 

.0160 

.0020 

-.0680 

.0010 

-.0110 

—.0320 

- . 0300 

.0250 

-.0820 

- . 0380 

-.0120  -.0220  -.0260  -.0320 

-.0660 

- . 01 70  - . 0280  - . 0340 

-.0290 

-.0350 

-.0020  -.0350 

-.0510 

-.0540 

-.0490 

-.0480  -.0670 

-.0520 

-.0620  -.0590 

-.0680 

-.0700  -.0620 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  667 


SECTION 
MACH  { 3) 


1) LOWER  WING 


AMES  87-707  1A9  02A  + S3  + T9  LCVER  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNL04) 


= 3.502  BETAT  ( 8)  = 6.870 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.808 

-.0770 

.834 

- .0690 

. 850 

.857 

.0790 

.865 

-.0810 

.900 

-.0910 

.905 

“.0790 

.950 

.953 

-.0940 

.965 

-.0910 

.534  .673  .780  .887 

-.0840  -.0850  -.0770 

-.0940  -.0850 

-.0960  -.0980  -.0930 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  868 


AMES  07-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING  (RBNL05)  ( 10  MAY  73  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2.4210 

SQ.FT. 

XMRP  = 

28.5300 

INCHES 

ALPHA  1 - 

-2.00*:. 

.1  CRB  INC  = 

. 500 

LREF  ~ 

39 . 8490 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

INCHES 

RUDDER  = 

.001 

i ELEVEN  = 

. 000 

BREF  = 
SCALE  = 

39.8490 
. Li  3 00 

INCHES 

SCALE 

ZMRP  = 

.0000 

INCHES 

RUCFLR  = 

. 00  L 

SECTION  < 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < 1)  = 2.498  BETAT  ( 1)  = “8.430  Y/BW 

x/cw 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
• 400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
.700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.800 
.834 
. 850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  C 1)  = 2.498  BETAT  ( 2)  = -6.310  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
♦ 081 
. 086 
.094 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0700 

.0660 

.4780 

1 .0940 

,9810 

.9890 

1 , 00 70 

.1780 

.1250 

. 1320 

.1170 

. 2220 

.0700 

.CHIB 

.1880 

.1710 

, 1 970 

< 1 590 

..  1790 

.0410 

.2250 

.1440 

.1570 

. 1 720 

. 1 790 

.167B 

.1330 

. 1200 

.2090 

.1950 

.0970 

.2000 

.1950 

. 1 1 20 

.0840 

.1170 

.1950 

. 0940 

.0950 

-.0130 

.0380 

.0380 

. 0670 

.0110 

.0570 

.0940 

.1320 

.0150 

- . 0440 

. 0020 

.0610 

.0220 

-.0200 

-.0200 

-.0260 

-.0460 

-.0420 

-.0500 

-.0370 

-.0590 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0470 

. 0320 

. 3900 

.9890 

. 8930 

.9100 

.9230 

.1390 

.0930 

. 1 000 

.0940 

.1090 

.0350 

-.0120 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-707  IA9  CCA  + S3  + T9  LOER  WING 


PAGE 


(RBNL05) 


SECTION  ( 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < 1)  = 2.496  BETAT  ( 2)  - -6.310  Y/BW 

X/CW 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 3)  = -4.190  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.1390 

. 1 570 

.1270 

.1420 

.1470 

.0170 

.1900 

.1180 

.1260 

.1400 

. 1420 

.1470 

.0710 

.0930 

.1680 

.1560 

.0660 

.1670 

.1610 

.0820 

.0600 

.0870 

. 1 530 

.0540 

.0460 

-.0270 

.0170 

,0190 

.0340 

- ,0010 

.0220 

. 0420 

.0990 

-.0100 

-.0620 

-.0140 

.0240 

-.0020 

— .0*450 

-.0400 

-.0410 

-.0630 

-.0670 

-.0590 

-.0610 

-.0740 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

. 0200 

.0050 

.3330 

.8850 

.8230 

.8390 

. 8600 

.1070 

.0680 

.0710 

.0660 

.1520 

.0120 

-.0220 

. 1050 

.1090 

.1270 

.0970 

.1090 

.0040 

.1370 

.0890 

.0980 

. 1090 

.1100 

.0830 

.0670 

.1270 

.1190 

.0290 


869 


0360 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  8 7fj 


SECTION  ( 
MACH  ( 1 ) 


MACH  < 1) 


AMES  87-7U7  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING 
1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNLl'5 ) 


■=  2.498  BETAT  ( 3)  = -4.1911 


2.498  BETAT  ( 4)  = -2.07P 


Y/BW  .299 

X/CW 


.550 

.565 

.600 

. 65f.i 

. 7'j'J 

.1100 

.725 

. 75-i 

. 760 

.775 

.sue. 

.634 

.0080 

.650 

.657 

.865 

-.0150 

. 900 

-.0290 

.905 

. 950 

.953 

.965 

-.0910 

Y/BW 

.299 

X/CW 

.000 

.0080 

.050 

.081 

.086 

. 094 

-.0170 

. 150 

.177 

.229 

-.0240 

.246 

.250 

.362 

.0270 

. 400 

.402 

.497 

.0000 

.550 

.565 

.600 

.650 

. 700 

.0620 

.725 
. 75L> 
. 760 
.775 


.364  . 427 

.3270 

.0200 

-.0080 

.0701 1 

-.0670 
“ .0870 

.364  .427 

-.0070  .2710 

.0980 

.0320 

.0750 

.0730 

.0470 
. 0800 


.534  .673 

.1120  .0570 

-.0480 

.0100 

- i 0020  -.0310 

-.0400  - . 0880 

- , 0680 

-.0350  -.0990 

.534  .673 

.7640  .7500 

.0650  .0350 

.0740  .0930 

.0630  .0670 

.0430  .0910 

.1020  .0290 

-.0630 

-.0170 


.780  .887 

.0570 

.0320 

- ,0030  — « O'.  >40 

-.0380 

-.0610 

-.0790 

.780  .887 

. 7690  . 7800 

.0410  .0380 

.0620  .0820 

.0770  .0820 

.0850 

.0260 

. 0020 

-.0290  -.0320 


0490 


0490 


gae»gBBMaaag 


wtncsiai 


DATE  IS  SEP  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE 


AMES  87-707 


IA9  C2A  + S3  + T9  LOWER  WING 


(RBNL05) 


SECT  1CW  ( >>  LOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( i)  = 2.498  BETAT  < 4)  = -2.070  Y/BW 

x/cw 

.808 

.834 

.850 

.857 

.865 

.900 

.905 

.950 

.953 

.965 


.299  .364  .427  .534  .673  .780  .887 

-.0470 

-.0270 

-.0640  -.0990  -.0590 

.0580 

-.0500 

-.0750  -.0890  -.0790 

-.0910 

-.1090  -.1170  -.1000 

-.1130 

-.1230 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 5)  = 2.180  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 

■ji'.it 
• I .6" 

.725 

.750 

.760 

.775 

.808 

.834 

.850 

.857 

.865 

.900 

.905 

.950 

.953 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0190 

-.0410 

. 1 550 

.6230 

.5180 

.5180 

.6420 

. 0200 

-.0330 

— .0070 

- . 0200 

.0520 

-.0030 

.0400 

.0270 

.0140 

.0140 

.0130 

.0080 

. 0070 

.0340 

-.0040 

.0060 

.0150 

.0110 

.0110 

.0470 

-.0160 

.0150 

.0160 

.0180 

.0180 

— . 0040 

-.0040 

-.0320 

-.0360 

- t~.4  on  — . 0900 

-.0650 

-.0640  -.0760 

-.0810 

-.0870  -.0880 

-.1040 

-.0860 

-.1120  -.1300  -.1010 

.0630 

-.0980 

-.1090  -.1300  -.1140 

-.1240 

-.1440  -.1440  -.1330 


871 


1390 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - I A9C 


PAGE  872 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNL05) 


SECTION  ( tJLCWER  WING 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  < 5)  = 2.180  Y/BW 

X/CW 

.965 

MACH  < 1)  ~ 2.498  BETAT  ( 6!  = 4.300  Y/BW 

X/CW 
, 000 
.050 
.081 
. 086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
. 402 
.497 
.550 
.565 
.600 
. 650 
. TOO 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  f 7)  = 6.420  Y/BW 

X/CW 

.000 

.050 

.081 

.086 

.094 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

. 88? 

-.1490 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

- . '0440 

-.0570 

.1110 

. 5300 

.4890 

.4360 

.4810 

. 0040 

-.0440 

-.0510 

-.04711 

,0260 

-.0240 

- .0490 

.0050 

- .0140 

-.0130 

—.0310 

-.0130 

-.0230 

.Oi  io 

-.0310 

-.0390 

-,'.'160 

-.0110 

-.0170 

. 0370 

-.111  60 

-.0280 

-.0110 

-.0230 

-.0340 

-.0150 

— . 0250 

-.0480 

-.0520 

-.0420 

— . 1040 

-.0960 

-.0950 

-.0770 

-.0860 

-.1130 

- . IOLiO 

-.1220 

-.0990 

.0710 

-.1340 

-.1410 

-.1070 

-.1190 

-.1360 

-.1330 

-.1490 

-.1130 

-.1520 

-.1590 

-.1360 

- . 1490 

-.1630 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0640 

-.0660 

.0670 

. 4000 

.4130 

.4480 

.4140 

-.0120 

-.0650 

-.0660 

-.0710 

. 0040 

- . 0200 

-.0680 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  873 


SECTION  ( 
MACH  ( 1 ) 


MACH  < 1> 


1)  LOWER  WING 
= 2.498  BETAT  ( 7) 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LCWER  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNL05) 


6 . 420 


= 2.498  BETAT  { 8)  = 8.540 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

• 780 

.887 

X/CW 

.150 

-.0310 

-.0360 

- .0590 

- ,0460 

.177 

-.0110 

.229 

-.0460 

.246 

-.0140 

.250 

-.0500 

-.0550 

-.0480 

-.0410 

.362 

-.0360 

.400 

.0090 

-.0350 

-.0360 

.402 

.0240 

.497 

-.0210 

. 550 

-.0340 

-.0390- 

.565 

-.0690 

. 600 

—.0700 

.650 

*-.0570 

. 700 

-.0520 

-.0960 

.725 

-.1090 

.750 

-.0790 

- . 1000 

.760 

-.1260 

.775 

-.1220 

-.1170 

. 808 

-.1460 

.834 

-.1190 

.850 

-.1420 

-.1540 

-.1070 

.857 

.0950 

.865 

-.1320 

.900 

-.1440 

-.1550 

-.1220 

.905 

-.1440 

.950 

-.1520 

-.1670 

-.1370 

.953 

-.1530 

.965 

-.1580 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

-.0830 

-.0690 

.0430 

.3280 

.3220 

.3550 

.3980 

.050 

-.0320 

- .0890 

-.1000 

-.0910 

.081 

-.0120 

.086 

-.0320 

.094 

-.0770 

.150 

-.0470 

-.0570 

-.0830 

-.0750 

.177 

-.0220 

.229 

-.0750 

.246 

-.0420 

.250 

-.0530 

-.0670 

-.0640 

-.0710 

.362 

-.0550 

.400 

-.0050 

-.0450 

- . 0660 

.402 

.497 


.0570 


-.0330 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  674 


SECTION  l 
MACH  ( 1) 


MACH  ( 2) 


AMES  87-797  IA9 

02A  + S3  + 

T9  LOWER  WING 

(R8NL05) 

1)  LOWER  W1NC 

DEPENDENT  VARIABLE  CF 

= 2.498  BETAT 

( 8)  = 8.540  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

a 675 

.780  .897 

X/C U 

.550 

-.0640 

-.0280 

.565 

-.0770 

. 600 

-.0780 

.650 

-.0310 

. 700 

- . 0700 

-.1340 

.725 

-.1170 

. 750 

-.0670  -.0690 

. 760 

-.1380 

.775 

-.1440 

-.1260 

.808 

-.147Li 

.834 

-.1320 

* 

.850 

-.1660 

- . 1 550 

-.1090 

.857 

.1130 

.865 

-.1620 

,900 

-.1680 

-.1620 

-.0940 

.905 

-.1480 

.950 

-.1480 

- * 1 570 

—.1420 

.953 

-.1570 

.965 

-.1610 

= 2.999  BETAT  < 

I 1)  = -8.590  Y/BW 

.299 

,364  .427 

.534 

.673 

. 780  . 887 

v/nr 

.ODD 

.1070 

.0740  .3720 

1.1100 

1 .0170 

1.0600  1 .0480 

.050 

. 1250 

. 1 300 

.1620  .1540 

.081 

.0700 

.086 

.0500 

. 094 

.0260 

.150 

.1210 

, 1 780 

.1860  .1770 

• 1 77 

.1390 

= 329 

. 0290 

.246 

. 0780 

.250 

.1480 

.1510 

.1790  .1940 

.562 

.0510 

.400 

.1760 

.1910 

. 1 960 

.402 

. 1390 

.497 

. 1430 

.550 

.1350 

.1510 

.565 

.2540 

. 600 

. 1 300 

.650 

. 0990 

. 700 

.2500 

.0220 

.725 

. 0820 

* 750 

.0570  .0430 

. 760 

.1320 

.775 

.0650 

. 0640 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


FAGE  875 


AMES  87-707  I A9  C2A  + S3  + T9  LCWER  WING 


(RBNLU5) 


SECT TOM  ( 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 1)  = -8.590  Y/BW 

X/CW 

.608 

.834 

.850 

.857 

.865 

.900 

.905 

.950 

.953 

.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 2)  = -6.440  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
. 081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

4 780 

.887 

.0830 

.1200 

.0850 

.0290 

.0180 

.0180 

.0830 

.0750 

- .0050 

.0050 

-.0190 

-.0170 

-.0230 

- . 0200 

-.0210 

. 0080 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0820 

.0470 

.2980 

.9810 

.9510 

.9580 

.9680 

.1100 

.1150 

.1240 

.1250 

.0360 

.0210 

.0090 

.0990 

.'.1780 

.1300 

.1310 

.1340 

.0100 

,0440 

.1340 

.1330 

.1550 

.1480 

.0250 

.1050 

.1350 

. 1400 

.1660 

.0690 

.1980 

.1180 

.1140 

.0710 

.1020 

2100 

.0860 

.0650 

.0070 

.0310 

.0360 

.0400 

.0370 

.0530 

0820 

. 0080 

.0000 

.0000 

.0770 

.0440 

.0350  -.0110  -.0190 

-.0160 

-.0310 


0250 


-.0380 


0330 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  876 


AMES  87-707  IA9 

C£A  + S3  + 

T9  LOWER  WING 

(RBNL05) 

SECTION  < 1 ) LOWER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

* 

MACH  (2)  = 2.999  BET AT 

( 2)  = -6.440  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.7811 

.887 

x/cw 

.965 

-.0120 

MACH  f 2)  = 2.999  BETAT 

( 3>  = -4. 2711  Y/BW 

,299 

,364  ,4?7 

.534 

, 673 

, 780 

, 887 

X/CW 

.'.TO 

.0580 

.0270  .2300 

.6730 

.8590 

. 8780 

.8470 

.050 

.0690 

.0740 

.0870 

*Li910 

.081 

.0230 

.086 

- , 0040 

.094 

f'if'iT  |C  i 

.150 

.0520 

.0800 

.0890 

,0980 

.177 

.0840 

.229 

- .0060 

.246 

.0250 

.250 

.1040 

.0920 

.1120 

.1060 

.362 

.0100 

• 400 

. 1010 

.1100 

.1230 

. 4112 

.0760 

.497 

.0430 

. 550 

.0830 

,0910 

.565 

.1670 

• 600 

.0710 

.650 

.0500 

. 7U0 

.1520 

-.0160 

,725 

,0380 

. 750 

.0140 

. 0040 

. 760 

.0500 

.775 

.0300 

. 0320 

.808 

.moo 

.834 

.0330 

.850 

- 

.0250 

-.0210 

-.0170 

.857 

. Li  500 

.865 

.0120 

. 900 

. 0020 

- 

.0450 

— .0440 

.905 

-.0430 

.950 

.0610 

-.0520 

-.0470 

.953 

“.0610 

.965 

-.0390 

MACH  { 2)  = 8.999  BETAT  ( 

4)  = -2.110  Y/BW 

.299 

.364  .427 

,534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.0011 

.0370 

>0130  .1830 

, 7690 

. 7630 

. 7750 

. 7580 

.050 

,0530 

. 0420 

.0450 

.0520 

.081 

.0600 

.086 

0040 

.094 

.0040 

DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  877 


AMES  87-70?  IA9  02A  + S3  + T9  LEADER  WING 


(RBNLU5) 


SECTION  ( 1) LOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 8)  3 2, 999  BETAT  ( 4)  3 -2.110  Y/BW 

x/cw 
.150 
.177 
.229 
,246 
.250 
.362 
.400 
.402 
. 49? 
.550 
.565 
.600 
.650 
.700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 5)  = 2.220  Y/BW 

X/CW 

ram  ' 

.050 
.081 
. 086 
.094 
.150 
.177 
.223 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

♦ 887 

.0750 

.0620 

.0530 

.0570 

.0820 

.upon 

.0140 

.0780 

.0790 

.0750 

.0670 

-.0110 

.0440 

.0640 

.1120 

.0810 

.r,190 

.1220 

.0540 

.0500 

. 0220 

.0390 

.0890 

.0100 

.0140 

-.0400 

-.0130 

-.0230 

-.0140 

-.0060 

-.0270 

.0040 

. 0320 

-.0390 

-.0530 

-.0490 

-.0290 

-.0390 

-.0520 

-.0660 

-.0630 

-.0840 

-.0810 

-.0690 

-.0730 

-.0680 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

run  ii 

— ttu  an 

. 1 260 

.5790 

_ 5570 

. 5040 

. 5940 

.0250 

.0150 

.0410 

.0220 

.0290 

-.0260 

.0020 

.0200 

.0250 

.0200 

. 0420 

.0340 

-.0280 

.0170 

.0160 

.0220 

.0400 

. 0400 

-.0090 

.0170 

.0350 

.0430 

-.0170 


0030 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - !A9C 


page  e?e 


SECTION  ( 
MACH  ( 2) 


MACH  < 


AMES  87-707  IA9 

02A  + S3  + 

T9  LOWER  WING 

(RBNL95) 

1) LOWER  WING 

DEFENCENT  VARIABLE  CF 

= 2.999  BETAT 

< 5)  = 2. 2211  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

* 789  .867 

X/CW 

.550 

. 0460 

.0091) 

.565 

.0120 

. 600 

.9939 

.650 

-.0149 

. 700 

,01711 

-.0530 

.725 

-.0430 

. 750 

-.0360  -.0490 

. 760 

-.0510 

.775 

-.0650 

-.0520 

. 806 

-.0710 

.634 

-.0460 

.650 

-.0850 

-.0860 

-.0570 

.857 

.0410 

.865 

-.0600 

.900 

-.0710 

-.0980 

-.0840 

.905 

-.0870 

.950 

-.1040 

-.1060 

-.0850 

.953 

-.0980 

.965 

-.0990 

= 2.999  BETAT  ( 

: 6)  = 4.370  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 769  . 887 

X/CW 

. 000 

-.0240  - 

.0300  .0810 

.4800 

.4930 

.4650  .4430 

.050 

.0220 

-.0010 

-.0220  . 9999 

.081 

.0160 

.086 

- 

.0340 

.094 

-.0150 

. 1 50 

.0150 

.0120 

- . 9969  . 0220 

.177 

.0230 

.229 

-.0370 

.246 

. 0030 

.250 

, 0100 

, 0030 

,0040  .0229 

.362 

- .0240 

.400 

-.0020 

. 0060 

.0210 

.402 

-.0110 

.497 

-.0210 

. 550 

.0170 

-.0170 

.565 

.0020 

. 600 

-.0190 

. 650 

-.0310 

. 700 

-.0150 

- . 0630 

.725 

-.0520 

. 750 

-.0500  -.0550 

. 760 

-.0630 

.775 

-.0750 

-.0660 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  879 


AMES  87-797  IA9  02 A + S3  + T9  LCWER  WING 


(RBNL95) 


SECTION  < 1) LOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 25  = 2.999  BETAT  ( 6)  = 4.379  Y/BW 

X/CW 

.898 

.834 

.859 

.857 

.865 

.999 

.995 

.959 

.953 

.965 

MACH  t 2)  = 2.999  BETAT  ( 7)  = 6.539  Y/BW 

X/CW 

.999 

,950 

.981 

.986 

.994 

.159 

.177 

.229 

.246 

.259 

.362 

.499 

.492 

.497 

.559 

.565 

.699 

.659 

-»r.r. 

.725 
. 759 
.769 
.775 
.898 
.834 
.859 
.857 
.865 
. 999 
.995 
.959 
.953 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.760 

.887 

-.0899 

-.9639 

.9569 

-.9959 

-.9969 

-.0660 

-.9839 

-.0969 

. -.9929 

-.1969 

-.9839 

-.1109 

-.1139 

-.0920 

-.1969 

-.1149 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

♦ 7 8 Li 

.887 

-.9499 

— .9419 

.9479 

,3799 

.4999 

. 430Li 

.3889 

.0169 

-.9239 

-•1*2911 

-.0379 

.9319 

-.9329 

-.9319 

.9189 

-.0030 

-.9929 

—•0280 

- . 9299 

-.9649 

.9959 

-.0150 

-.9199 

-•0210 

-.9289 

-.9319 

-.9259 

-.9280 

-.0210 

-.9289 

-.9399 

-.9179 

- .9959 

-.9439 

-•0600 

-.0439 

_ ivmn 

• Wk>s/.l 

-.9859 

-.9649 


-.9769  -.9689 

-.9750 

-.9849  -.0870 

-.9989 

-.9799 

-.1929  -.1999  -.9899 

.9759 

-.9939 

-.1079  -.1129  -.9979 

-.1920 

-.1189  -.1219  -.1110 


1189 


DATE  ie  SEE  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  eeo 


SECTION  ( 
MACH  C 2) 

MACH  ( 2) 


MACH  ( 3} 


AMES  87-707  IA9  OEA  + S3  + T9  LOWER  WING 


(RBNLB5) 


1) LOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CF 


= 2.999  BETAT  ( 7)  = 6.53ITI 


= 2.999  BETAT  ( S)  = 8.7LVJ 


3.502  BETAT  < 1)  = -8.750 


Y/BW 

.293 

.364 

.427 

* 534 

.673 

,780 

• 8 8 7 

x/cw 

.965 

-.11 60 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

-.0650 

-.0620 

.0490 

.2820 

.2990 

.3440 

.3390 

• Li  50 

.0000 

- .0490 

-.0610 

—.0560 

.081 

.0190 

.086 

-.0220 

.094 

-.0560 

.150 

- . 0200 

-.0240 

-.0530 

-.0540 

.177 

♦ 0000 

.229 

-*0920 

r>AC. 

~ f -.4  IV'i 

.250 

-.0310 

-.0380 

-.0460 

-.0520 

.362 

-.0630 

. 400 

- .0390 

-.0370 

-.0520 

.402 

-.0320 

.497 

-.0500 

.550 

-.0100 

-.0560 

.565 

-.0740 

.600 

-.0730 

. 650 

-.0770 

. 700 

-.0550 

-.0870 

.725 

-.0660 

.750 

- • 0900 

-.0880 

. 760 

-.1020 

.775 

-.0840 

-.0980 

. 808 

-.1180 

.334 

-.0870 

.850 

-.1070 

-.1200 

-.1060 

.857 

.0870 

.865 

-.0900 

.900 

-.0970 

-.1220 

-.1110 

.905 

-.1130 

.950 

-.1250 

-.1270 

-.1200 

.953 

-.1220 

.965 

-.1130 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

.1270 

,0880 

. 3480 

1.1130 

1.1310 

1.1880 

1 .1710 

.050 

.1240 

. 1 320 

.1600 

.1920 

.081 

.0690 

.086 

. 0360 

.094 

.0190 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  881 


AMES  87-7!'!?  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING  (R0NLO5) 

SECTION  < 15LCWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 1)  = -8.750  Y/BW  .299  .364  .427  .534  .673  .780  .88? 

X/CW 


.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
.760 
.775 
.808 
.834 
. .850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 2)  = -6.540  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 


.0930 

.1380 

. 1 500 

.1840 

.0600 

.0310 

.0670 

. 1040 

.1340 

.1440 

.1760 

.0460 

.0790 

.1020 

.1520 

.1810 

.0300 

.1220 

.1460 

.1240 

.1220 

.1320 

.236!) 

.1210 

.1280 

-.0010 

.0700 

.0710 

.0950 

.0480 

.0970 

.1160 

.0750 

.0470 

.0110 

.0270 

.0750 

.0610 

.0330 

.0140 

.0390 

-.0050 

-.0010 

-.0070 

.0070 

.0350 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

. 1040 

.0630 

.2890 

.9720 

.9800 

1.0250 

1 . 1000 

.0900 

.0980 

.1290 

.1480 

.0430 

.0210 

.0100 

.0380 

.0580 

. 1090 

.1160 

.1340 

.0150 

.0370 

.0680 

.1070 

.1310 

.1310 

.0130 

.0680 

.1120 

. 1 500 

.0710 

. 0080 


DATE  1 8 SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - tA9C 


PA&E  862 


AMES  67-707  IA9  02 A + S3  + T9  LOWER  WING 
SECTION  ( 1)  LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNLOS) 


MACH  ( 5)  = 3.502  BET AT  ( 2)  = -6.540  Y/BW 

X/CW 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
. 8!  ,8 
.834 
. 850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETTAT  ( 3)  = -4.350  Y/BW 

X/  cw 
,000 
.050 
.081 
.086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.1180 

.1010 

.0690 

.0930 

.0300 

• 1 700 

.0860 

.1000 

- , 01 90 

. 0480 

.0410 

.0670 

.0250 

.0580 

.07311 

.0510 

. 0260 

-.0080 

.0100 

.0410 

.0280 

.0140 

. 0040 

.0060 

-.0250 

-.0170 

-.0230 

- . 0080 

.0100 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0770 

.0400 

.2220 

.8310 

.8410 

.8960 

,9380 

. 0530 

.0620 

. 0690 

.11 00 

.0150 

.0040 

. 0030 

, 0090 

.0240 

.0900 

.0950 

.0990 

.0010 

.0150 

. 0470 

. 0780 

.0960 

.1080 

,0010 

.0410 

.0450 

.0730 

.1120 

,0160 

.0660 

. 0820 

.0770 

. 0540 

• 0610 

mo 

.0710 

-.0250 

.0240 

,0130 

.0580 


0470 


0980 


DATE  16  SEF  73 

SECTION  ( 1> LOWER  WING 
MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-70?  IA9  02A  + S3  + T9  LCWER  WING  (RBNL05) 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


3)  = -4.350 

Y/BW 

• 299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.808 

.0290 

.834 

.850 

.0070 

-.0260 

-.0090 

.857 

.0220 

.865 

•0050 

.900 

.0010 

-.0180 

-.0190 

.905 

-.0260 

.950 

-.0380 

-.0290 

-.0360 

.953 

-.0340 

.965 

“•0190 

4)  = -2.140 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

,887 

X/CW 

.000 

•0500 

.0240 

.1740 

.6990 

.7200 

.7670 

.8150 

.050 

.0260 

.0370 

.0600 

.0690 

.081 

.0070 

.086 

-.0030 

.094 

,0040 

.150 

.0280 

.0740 

.0720 

.0760 

.177 

.0030 

.229 

,0010 

.246 

.0070 

.250 

.0360 

.0480 

.0660 

.0780 

.362 

-•0070 

.400 

.0640 

.0480 

.0790 

.402 

.0300 

.497 

-.0120 

.550 

.0650 

.0570 

.565 

.0620 

. 600 

.0320 

.650 

.0370 

, 700 

4 0830 

- . 0380 

.725 

.0610 

.750 

. 0070 

-.0090 

.760 

.0250 

.775 

.0230 

-.0070 

.808 

-.0080 

.834 

,0050 

.850 

-.0170 

- ,0240 

-.0190 

.857 

.0170 

.865 

-.0210 

.900 

-.0300 

-.0410 

-.0380 

.905 

-.0440 

.950 

-.0580 

-.0360 

-.0430 

.953  -.0570 


883 


DATE  1*  SEP  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA 


IA9C 


PACE  864 


AMES  67-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING 
DEFENDENT  VARIABLE  CF 

.299  .364  .427 


SECTION  ( 1) LOWER  WING 
MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT 


( 4)  = -2.1411  V/BW 

X/CW 
.965 

( 5)  = 2.260  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.061 
.066 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 


-.0510 


,299 

.364 

.437 

,titi7U 

-.0090 

,0760 

0050 

-.0180 

.0010 

0150 

-.0150 

.0220 

-.0330 

-.0010 

-.0200 

.0210 


.0170 


- . 0340 

-.0520 

-.0500 

.0170 

-.0670 

-.0720 

-.0650 

-.'.>810 

-.0750 


299 

.364 

.427 

0130 

- . 0220 

.0350 

.0190 

-.0310 


(RBNL05) 


.534 

.673 

. 780 

. 687 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.47711 

.5550 

. 5740 

. 6060 

.1)450 

.0320 

.0330 

.0330 

.0240 

.0350 

.0270 

. 0320 

.0220 

.1)230 

.1)380 

.0350 

.0130 

. 1)280 

.1430 

.0550 

.0100 

.0010 

.0100 

-.0420 

-.0170 

-.0260 

-.0220 

.0410 

-.0250 

. 0600 

-.0520 

-.1)460 

. 0720 

- .0540 

.0790 

-.0730 

-.0610 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.4150 

.4670 

.4790 

.4410 

. 0270 

.0010 

.0110 

.0350 

.700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
,650 
.857 
.665 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 6)  = 4.460  Y/BW 

X/CW 

.000 

.050 

.081 

.086 

.094 


-.0070 


DATE  18  SEP  ?3 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  885 


SECTION  ( 
MACH  ( 3) 


MACH  < 3) 


AMES  87-70?  IA9 

CCA  + S3  + T9  LOWER  WING 

(RBNL05) 

1) LOWER 

WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 3*502 

BETAT 

( 6)  = 4.460  Y/BW 

.299  .364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.150 

.0160 

.0160 

.0130  .0320 

.177 

.0140 

.229 

-.0310 

.246 

— . 0050 

.250 

.0080 

.0060 

.0130  .0190 

.362 

-.0450 

.400 

.0010 

.0080 

.0220 

.402 

-.0140 

.497 

-.0300 

. 550 

.0230 

-.0090 

.565 

■ .0110 

. 600 

-.0130 

.650 

-.0190 

. 700 

-.0090 

-.0550 

.725 

-.0290 

. 750 

-.0440  -.0360 

.760 

-.0510 

.775 

-.0500 

-.0480 

.808 

-.0700 

.834 

-.0610 

.850 

-.0700 

-.0750 

-.0570 

.857 

.0240 

.865 

-.0750 

.900 

-.0810 

-.0820 

-.0640 

.905 

-.0820 

.950 

-.0910 

-.0880 

-.0710 

.953 

-.0900 

.965 

-.0890 

= 3*502 

BETAT  ( 

7)  = 6.660  Y/BW 

.299  .364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

, 000 

-.0310  -.0360  .0190 

.3220 

.3780 

.3980  .4150 

.050 

.0100 

-.0130 

-.0070  -.0090 

.081 

-.0010 

.086 

-.0480 

.094 

-.0190 

. 150 

.0050 

-.0040 

-.0170  -.0120 

.177 

.0090 

.229 

-.0490 

.246 

-.0190 

.250 

-.0100 

-.0150 

-.0110  -.0160 

.362 

-.0750 

.400 

-.0180 

-.0180 

-.0160 

.402 

-.0270 

.497 

-.0490 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  886 


AMES  ev-rur  IA9  02A  + S3  + T9  LCWER  WING 
SECTION  ( 1)  LCWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNL05) 


MACH  ( 3>  = 3.502  BETAT  ! 7)  = 6.660  Y/BW 

X/CW 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
. 808 
.834 
.850 
• S5? 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  < 3)  = 3.502  BETAT  ( 8)  = 8.860  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
. 650 
. 700 
.725 
. 750 
.760 
.775 


.299 

.364 

.427 

• 534 

. 673 

. 780 

.66? 

. 0080 

- . 0279 

- . 0050 

-.0420 

-.038rj 

-.0480 

- .0670 

-.0440 

-.0610 

-.0570 

— .Li  540 

—.0660 

-.0550 

-.0850 

— • 0730 

-.0850 

-.0830 

-.0710 

— . 0840 

-.'.1890 

- . 0890 

-.0940 

-.□820 

-.1020 

- . 0940 

-.0860 

-.1020 

- .0990 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

• 887 

-.0550 

-.0530 

.0270 

.2430 

.2840 

.3060 

.3290 

.0180 

-.0280 

-.0280 

-♦0260 

.1X170 

-.0530 

- . 0820 

.0120 

-.0040 

-.0180 

- . 0310 

-.0290 

- • 1)880 

- . 0620 

-.0180 

-.0280 

- . 0270 

- .0320 

-•Li  730 

- . 0300 

-.0320 

-.0330 

-.0360 

- . 0400 

-.0260  -.0370 

-.0590 

-.0530 

-.0510 

-.0570  -.0690 

-.0620 

-.0660  -.0580 

-.0760 

-.0810  -.0660 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  887 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LCWER  WING 


SECTION  l 1)LCM£R  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < 3)  = 3.502  BETAT 

( 8)  = 8.860 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

X/CW 

.808 

-.0850 

.834 

-.0790 

.850 

-.0930 

-.0870 

.857 

.0590 

.865 

-.0900 

.900 

-.0960 

-.0940 

.905 

-.0830 

.950 

- . 1000 

-.0990 

.953 

- ,0960 

.965 

-.0930 

(RBN105) 
,780  .887 

-.0760 

-.0830 

-.0900 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  888 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING 

(RBNL06)  ( 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC  DATA 

SREF  = 

2.4210  SQ.FT. 

XMRP  = 

28.5300  INCHES 

ALPHAT  = 

.000  ORB  INC 

LREF  = 

39.8*90  INCHES 

YMRP  = 

.0000  INCHES  . 

RUDDER  = 

.000  ELEVEN 

BREF  - 

39.0490  INCHES 

ZMRF  = 

.0000  INCHES 

RUDFLR  = 

.000 

SCALE  = 

.0300  SCALE 

SECTION  ( 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.496  BETAT  < 1)  = “8,430  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
. 086 
. 094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
. 402 
.497 
- 550 
.565 
. son 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
r 775 
. 808 
.834 
.850 
.857 
.665 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  < 1)  = 2.498  BETAT  ( 2)  = -6.310  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.061 
.086 
.094 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.867 

.0570 

.0610 

.4680 

1 . 0920 

.9860 

.9960 

1.0130 

.2030 

* 1 500 

• 1 660 

. 1 580 

.2190 

,0930 

.0050 

.1880 

. 1 880 

.2300 

.1950 

.2270 

.0500 

.2160 

.1640 

.1930 

. 21 50 

.2170 

. i 500 

.1110 

.1380 

.2440 

.2340 

.0900 

. 2200 

2120 

. 1 4 00 

.1120 

4 nr.ri 

.2030 

.1140 

. 1210 

.0100 

.0700 

.0620 

.0910 

,0350 

0730 

. 1060 

. 1220 

.0340 

-.0240 

. 0220 

.0730 

.0380 

-.0160 

-.0090 

-*0070 

-.0360 

-.11130 

-.0260 

-.0270 

.0490 

.299 

1 364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

. 0390 

* 0300 

* 3980 

1 r.nr.n 

. 9020 

. 9200 

.9380 

.1620 

.1170 

. 1270 

.1200 

.1930 

.0550 

-.0120 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  689 


SECTICW 
MACH  < 1) 


MACH  ( 1) 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LCWER  WING 


(RBNL06) 


t 1) LCWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= a. 498  BETAT  ( 2)  = -6. 3111 


= 2.498  BETAT  ( 3)  = -4.190 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

x/cw 

.150 

. 1 560 

.1910 

. 1 520 

. 1 780 

.177 

.1560 

.229 

.0200 

.246 

.1820 

.250 

.1340 

.1510 

.1680 

.1730 

.362 

.1190 

.400 

.1090 

. 2000 

.1900 

.402 

.0720 

.497 

.0590 

. 550 

.1720 

.1020 

.565 

.1810 

.600 

.1140 

.650 

.0780 

. 700 

.1620 

-.0170 

.725 

. 0640 

. 750 

.0330 

.0410 

. 760 

.0720 

.775 

.0510 

.0050 

.808 

.0420 

.834 

.0610 

.850 

.'.1030 

-.0570 

-.1(010 

.857 

.0910 

.865 

.0410 

.900 

.0090 

-.0280 

-.0260 

.905 

-.0360 

.950 

-.0560 

-.0600 

-.0500 

.953 

-.0520 

.965 

-.0660 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

rifvji 

ru  nn 

• W1WW 

_ f 113011 

.3330 

.3120 

OH  <1*1 
tvwtw 

0 4fll 
• V'TV.' 

occr. 

.050 

.1320 

.0950 

.1070 

.1010 

.081 

.1670 

.086 

.0270 

.094 

-.0280 

.150 

.1230 

.1580 

• 1310 

.1550 

.177 

.1210 

.229 

-.0010 

.246 

.1210 

.250 

.1010 

.1230 

.1490 

.1530 

.362 

.0730 

. 400 

.0810 

.1540 

.1650 

.402  .0390 

.497 


0260 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PACE  8911 


AMES  87-707  IA9 

02A  + S3  + 

T9  LOWER  WING 

(RBNL06) 

SECTION  ( 1) LOWER 

WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 1)  = 2.498 

BETAT 

< 3)  = -4.1-90  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

,673 

. 78fJ  .887 

X/CW 

.550 

.1339 

.0760 

.565 

.13811 

. 600 

• liSiv 

. 650 

.1*6211 

.700 

.1180 

-.03111 

.725 

.1)259 

. 750 

.01911  .0150 

. 760 

.0310 

.775 

.1)151) 

-.111)90 

. 808 

.0020 

.834 

.0230 

. 850 

-.1)251) 

-.1)750 

-.0190 

.857 

.0630 

.865 

• 0000 

.900 

-.0240 

-.1)581) 

-•0470 

.905 

- • 0590 

.950 

-.1)751) 

-.0870 

-.0660 

.953 

-.0800 

.965 

-.0870 

MACH  ( 1)  = 2.498 

BETAT  ( 

4)  = -2.070  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

,781*  .887 

a/ CW 

. ODD 

.0010  - 

.0180  .2670 

. 7871) 

.7640 

•7790  .7880 

. 050 

.11)71) 

.0670 

,0750  .0670 

.081 

.1140 

• 086 

,0210 

• 094 

-.0260 

.150 

.0921) 

.1300 

• 0900  .1190 

.177 

.0850 

.229 

-.0330 

.246 

» 0670 

.250 

.0780 

.0940 

.1080  .1170 

» 362 

.0300 

. 400 

.05211 

.1120 

.1230 

.402 

.0450 

.497 

-.0020 

.550 

.1200 

. 0400 

.565 

.0920 

. 600 

.0560 

• 650 

.0210 

. 700 

.0700 

- . 0560 

.725 

-.0060 

. 750 

-.0150  -.0070 

. 760 

- . 0040 

.775 

-.0380 

-.0370 

■xnatsrzsmam 


DATE  18  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING 


(RBNL06) 


SECTION  < 1 ) LOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2,498  BET AT  ( 4)  = “2.070  Y/BW 

X/CW 
. 808 
,834 
.650 
.857 
.865 
.900 
,905 
.950 

,965 

MACH  { 1)  = 2.498  BETAT  < 5)  = 2.170  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
• 400 
.402 
.497 
.550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.650 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0360 

-.0110 

.0600 

- .0500 

-.0910 

-.0450 

-.0370 

-.0630 

-.0780 

-.0790 

- . 0640 

-.0980 

-.1040 

-.0880 

-.1020 

-.1150 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.0440 

-.0590 

.1540 

.6450 

.5610 

.6210 

.6360 

.0490 

.0310 

.0220 

.0210 

.0650 

.0100 

-.0550 

.0350 

.0310 

.0730 

.0420 

.0610 

■.0200 

.0370 

.0080 

.0300 

.0480 

.0570 

.0060 

.0600 

.0010 

.0320 

.0630 

.0210 

.0510 

.0050 

. 0050 

.0070 

-.0180 

_ fieri 

— tun.n.1 

-.0550 

— , 0400  -.0500 

-.0710 

-.0790  -.0520 

-.0920 

-.0690 

-.1020  -.1030  -.0700 

.0630 

-.0790 

-.1000  -.1240  -.0960 

-.1140 

-.1360  -.1260  -.1030 


891 


1280 


CATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I A9C 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3 

SECTION  < 1 ) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 1)  s 2.498  BETAT  ( 5)  = 2.170  Y/BW  .299 

X/CW 

.965  -.1420 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 6)  = 4. 290  Y/BW  .299 

X/CW 

.000  -.0680 

.050 

.081 

.086 

.094  -.0640 

.150 

.177 

.229  -.0310 

.246 

.250 

.362  -.0160 

.400 

.402 

.497  -.0260 

. 550 

.565 

. 600 

.650 

.700  -.0380 

.725 

.750 

.760 

.775 

.808 

.834  -.0890 

.850 

.857 

.865  -.1130 

.900  -.1310 

.905 

.950 

.953 

.965  -.1490 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 71  = 6.410  Y/BW  .299 

X/CW 

.000  -.0830 

.050 
.081 
.086 

.094  -.0800 


PAGE  892 


T9  LOWER  WING  (RBNL06) 


.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.687 

.364 

.427 

.534 

.673 

.78<j 

.867 

-.0770 

.09811 

.5300 

.4860 

.4190 

. 5830 

.0270 

-.0240 

.0120 

-.0240 

.0290 

-.0230 

.0060 

.01  >50 

.0210 

.0110 

.0220 

.0080 

-.0190 

-.0030 

.0150 

.0180 

- . 0030 

.0070 

.0210 

.0450 

.0040 

- . 0060 

-.0270 

- . 0820 

-.0860 

-.0310 

-.0270 

-.0660 

-.0660 

-.0910 

-.0990 

-.0880 

-.1090 

-.1190 

-.1350 

-.0930 

. 0620 

-.1350 

-.0970 

-.1230 

-.1420 

-.1500 

-.1230 

-.1400 

.364 

.427 

,534 

.673 

. 780 

.887 

.0880 

.0500 

.4390 

.4410 

.4380 

.4740 

- . 0040 

-.0490 

- . 0430 

-.0250 

.0010 

.0260 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  693 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  LOWER  WING  (RBNL06) 


SECTION  \ i ) L’jwcR  WING 

r\r~r- r-A  ir\r-k  it  i/a 
L/Ll  LlML>l_l'l  1 * n 

nt  *n*  r yrs 
lUriULL  s»r 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  (7)  = 6.410 

Y/BW  . 

.299 

,364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.88? 

X/CW 

.150 

-.0280 

-.0100 

-.0260 

.0020 

.17? 

-.0110 

.229 

-.0510 

.246 

-.0210 

.250 

-.0420 

-.0330 

—.0070 

-.0060 

.362 

-.0420 

.0250 

-.0130 

.0020 

.402 

.0160 

.497 

-.0140 

.550 

-.0240 

,0100 

.565 

-.0550 

. 60  Li 

-.0310 

.650 

-.0110 

, 700 

-.0560 

-.0850 

.725 

-.0950 

.750 

-.0390 

-.0610 

. 760 

-.1230 

.775 

-.1130 

-.0909 

.808 

-.1410 

.834 

-.1070 

.850 

-.1330 

-.1350 

-.0720 

.857 

.0810 

.865 

— .1200 

, 900 

-.1360 

-.1420 

-.0880 

.905 

-.1270 

.950 

-.1390 

-.1430 

-.1100 

.953 

-.1380 

.965 

-.1420 

MACH  < 1)  = 2.498  BETAT  ( 8)  = 8.540 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

-.0990  - 

.0920 

.0170 

.3300 

.3480 

.3960 

.3940 

.050 

-.0190 

-.0670 

-.0630 

-.0610 

.081 

-.0120 

.086 

- 

.0450 

.094 

-.0910 

.150 

-.0370 

-.0290 

-.0480 

-.0330 

.177 

-.0200 

.229 

-.0770 

.246 

, 0500 

.250 

-.0390 

-.0380 

-.0280 

-.0230 

.362 

-.0560 

.400 

. 0000 

-.0060 

-.0010 

.402  -.0590 

.497 


-.0420 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE 


894 


AMES  87-797  IA9 

02A  + S3  + 

T9  LOWER  WING 

(RBNL06) 

SECTION 

( DLOWER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 1 ) 

= 2.498  SETAT 

( 8)  = $.549  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

. 550 

-.0540 

.0140 

.565 

- • 0870 

. 600 

-.0110 

.650 

.0060 

. TOO 

-.0830 

-.1110 

.725 

-.0960 

.750 

-.0480  -.0270 

. 760 

-.1240 

.775 

- . 1200 

- . 1070 

.808 

-.1270 

.854 

-.1290 

.850 

-.1410 

-.1450 

-.0900 

.857 

.1030 

.865 

-.1510 

.900 

-.1530 

-.1220 

-.0730 

.905 

—.1140 

.950 

-.1020 

-.1390 

-.1250 

.953 

-.1380 

.965 

-.1420 

MACH  C 2) 

= 2.999  BETAT  ( 

1)  = -8.590  Y/BW 

.299 

.364  . 427 

.534 

.673 

. 780  . 887 

X/CW 

.000 

.0860 

.0660  .3780 

1 .0960 

1 .0200 

1.0490  1.0530 

♦ 050 

.1650 

. I860 

.2070  .1870 

.081 

. 0900 

.086 

,0470 

.094 

.0080 

.150 

.1600 

. 2090 

.2140  .2280 

.177 

. 1 540 

.229 

.0290 

.246 

0710 

.250 

.1630 

.1760 

.2050  .2270 

.362 

.0430 

.400 

.1650 

. 1960 

.2260 

.402 

.1240 

.497 

.0930 

.550 

.1470 

. 1 540 

.565 

.2170 

.600 

.1510 

. 650 

.1140 

. 700 

.2350 

.0380 

.725 

.0970 

. 750 

.0670  s 0730 

. 760 

.1360 

.775 

.0750 

.0490 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  895 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LCV£R  WINS  (RBNL06) 

SECTION  ( 1>LCWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < H)  S 2.399  BETAT  ( 1)  = -8.590  Y/BW 

X/CW 

.808 

.834 

.850 

.857 

.865 

.900 

.905 

.950 

.953 

.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 2)  = -6.430  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

, 780 

.887 

.0930 

.1170 

. 0880 

.0540 

.0310 

.0260 

.0810 

.0720 

.0140 

.0300 

.0150 

. 0080 

— . 0090 

-.0100 

-.0100 

.0080 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0660 

.0370 

.3010 

.9770 

.9070 

.9720 

.9450 

.1370 

.1350 

.1420 

.1490 

.0390 

.0150 

-.0010 

. 1300 

.1020 

.1720 

.1670 

.1660 

-.0010 

.0400 

.1310 

.1360 

.1600 

.1820 

.0190 

.0960 

.1350 

. 1460 

.1800 

.0670 

.1230 

.1240 

. 1050 

.0750 

.1130 

.2090 

.0940 

.0720 

.0100 

.0340 

.0500 

.0430 

.0200 

.0620 

.0840 

, 0640 

.0110 

-.0020 

-.0050 

.0430 

.0330 

- . 0070 

- . 0030 

- .0090 

-.0170 

-.0350 

-.0360 

0290 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PACE  896 


AMES  87-707  IA9  02A  .+  S3  + T9  LOWER  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNLU6) 


SECTION  ( 1 > LOWER  WING 

MACH  ( 2)  = 8.999  SETAT  ( Z)  - -6.430'  Y/BW 

X/CW 

.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BET  AT  < 3)  = -4.270  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
. 086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
• £46 
.250 
.362 
.400 
.402 
,497 
.550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.608 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 2)  = 2,999  BETAT  ( 4)  = -2,110  Y/BW 

X/CW 

.000 

.050 

.081 

.086 

.094 


.299 

.364 

.427 

♦ 534 

.673 

. 780 

*837 

- .lil  lit 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0430 

.0140 

.2260 

.8500 

.8269 

.8470 

.8520 

. 1000 

. !i980 

.1060 

.1170 

.0250 

-.0080 

-.0130 

.1210 

.0850 

.12011 

. 1 1 80 

.1170 

-.0120 

. LitlrJ 

.1180 

.1110 

.1400 

. 1 360 

.0030 

.0690 

.1020 

.1490 

. 1 540 

.0420 

. 0680 

.0870 

.11910 

.0610 

. 1000 

.1590 

.0490 

.0480 

— .0070 

.0250 

.0280 

.0200 

.0070 

.0200 

.0350 

.0380 

-.0170 

-.0110 

-.0080 

.0090 

.0020 

-.0320 

- . 0400 

- • 0220 

-.0480 

-.0390 

-.0400 

- . 0480 

-.0330 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.867 

.0230 

. 0050 

. 1 780 

.7380 

. 7720 

. 7790 

.7730 

.0860 

.0700 

. 0750 

.0830 

.0360 

-.0110 

.0000 


—■■■IH  H1*1 


DATE  18  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LCWER  WING 


CRBNL06) 


5ECTTCM  t 1)  LOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  9)  = 9.999  BETAT  ( 4)  = -2.110  Y/BW 

x/cw 

.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
.700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  ( 5)  = 2.210  Y/BW 

X/CW 
• 000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0980 

. 1 1 50 

.0970 

.0970 

.1060 

-.0060 

• 0070 

.0850 

.0990 

.1130 

.1130 

-.0200 

.0430 

.0660 

. 1 1 10 

.1260 

.0130 

.1080 

.0590 

.0670 

.0460 

.0800 

.0940 

.0180 

.0210 

-.0350 

.0070 

.0170 

— • 0050 

.0090 

-.0180 

.0080 

.0210 

-.0380 

-.0340 

-.0300 

-.0230 

-.0320 

-.0510 

-.0590 

-.0290 

-.0770 

-.0610 

-.0570 

-.0690 

-.0610 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

—.0170 

— . 0290 

.nrtAO 

= 5620 

, 5000 

.6380 

.6120 

.0420 

.0360 

.0490 

.0610 

.0350 

-.0350 

-.0060 

.0220 

.0370 

, 0680 

.0600 

.0750 

-.0360 

.0150 

.0290 

.0470 

.0610 

.0750 

-.0460 

.0220 

.0640 

.0730 

.0000 

-.0240 


897 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


FAGE  898 


AMES  87-707  IA9  CCA  + S3  + T9  LOWER  WING 
SECTION  ( 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNLU6) 


MACH  ( 2>  = 2.999  BETAT  < 5)  = 2.210  Y/BW 

X/CW 
.550 
.565 
. 600 
.650 
.700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
, 900 
.905 
. 950 
.953 
.965 

MACH  ( 2>  = 2.999  BETAT  { 6>  = 4.370  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
. 094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
. 402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

* 780 

.667 

.0520 

.0310 

.0170 

.1111611 

.025’.. 

.0130 

- .0470 

-.0350 

-.0410 

-.0210 

-.0211 

-.0600 

-.0380 

-.0670 

-.0390 

.0330 

- .0800 

-.0720 

” . 1141  LI 

-.0580 
— .0700 

-.0790 

- .0940 

-.0600 

-.1020 

— , 0930 

-.D7i.il> 

-.0900 

-.0950 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 78L/ 

,687 

-.0410 

-.0460 

.0550 

.4580 

.4770 

.4950 

. 5420 

.0410 

.0170 

.0220 

.0210 

.0290 

- . 0470 

-.0260 

.0230 

.0240 

.0340 

,112911 

.0360 

-.0490 

. 0060 

.0110 

. 01 00 

.0280 

.0350 

-.0390 

-.0180 

-.0050 

.0230 

.0340 

-.0270 

.0160 

-.0110 

-.0030 

-.0070 

-.0230 

-.0190  -.0680 

-.0540 

- . 0460  - , 0400 

-.0640 

-.0770  -.0650 


DATE  18  SEP  T 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  I A9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING 


SECTION  ( 1> LOWER  WING 
MACH  ( 2)  = 9.999  BET AT  ( 6)  = 4.370 


Dc.Fc.NDEm  VARIABLE  CF 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.808 

-.0820 

.834 

-.0640 

. 850 

.857 

.0420 

.865 

-.0870 

. 900 

-.1000 

.905 

-.0970 

.950 

.953 

-.1070 

.965 

-.1170 

MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  ( 7)  = 6.530 


Y/BW 
X/CW 
.OOO 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
.700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 


.299 

-.0550 

-.0440 

-.0720 

-.0360 

-.0340 

-.0380 

-.0700 

- . 0900 
-.1030 


.364 

-.0560 

-.0610 

—.0030 


.427 

.0410 

.0220 

.0100 

-.0280 

-.020/0 

-.0750 

-.0980 

.0620 

-.1020 


1180 


PAGE  899 


DATE  18  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  07-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WINS  (RBNL06) 

SECTION  ( 1) LOWER  WINS  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 7)  = 6.530  Y/BW 

X/CW 

.965 

MACH  (2!  = 2.999  BETAT  ! 8)  = 0.690  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.006 
,094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
. 650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.008 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  s 3.502  BETAT  ( 1)  = -8.750  Y/BW 

X/CW 
. 000 
. 050 
.081 
.086 
. 094 


.299 

.364 

.427 

.53  4 

.673 

. 760 

.887 

-.1140 

-299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0740 

-.0730 

.0300 

.2720 

.2960 

.3530 

. 3600 

. 0030 

- . 0400 

-.0510 

-.0410 

.0130 

-.0340 

-.0650 

— ,0040 

-.0240 

-.0190 

-.0480 

-.0370 

-.0980 

-.0340 

-.0350 

-.0380 

- , 0400 

-.0360 

-.0670 

-.0350 

-.0380 

- . 0360 

-.0360 

-.0530 

-.0820 

-.0140 

-.0560 

-.0710 

-.0620 

-.0560 

-.1030 

- . 0670 

-.0930 

- .0810 

-.0790 

-.0880 

- . 0970 

-.1170 

-.0920 

, 0780 

-.1100 

-.1190 

-.0980 

-.0930 

-.0990 

-.1160 

-.1240 

-.1030 

-.1280 

-.1260 

-.1160 

-.1240 

-.1100 

,299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.1080 

.0780 

. 3490 

1 . 1 020 

1.1270 

1.1960 

1 . 1 640 

.1400 

.1470 

.1840 

.2160 

.0820 

.0280 

.0120 


PACE  9 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  9 Lil 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WINC 


(RBNLU6) 


SECTION  < 1 > LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  C 3)  = 3.502  EETAT  ( 1>  = -8.750  Y/BW 

X/CW 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 2)  = -6.550  Y/BW 

X/CW 
. uuu 
. 050 
.081 
.086 
. 094 
.150 
.177 
,229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

. 1020 

.1490 

.1680 

.2090 

.0750 

.0240 

,0700 

.1210 

. 1 580 

.1610 

.2020 

• 114311 

.1150 

.1400 

.2110 

.2090 

• 04  { LI 

.1070 

.1440 

.1390 

.1380 

.1540 

.2060 

.1280 

.1030 

.0060 

.0850 

.1110 

.0860 

.0570 

. 1 100 

.1160 

♦ 0690 

.0420 

.0120 

.0390 

.0770 

.0650 

.0380 

.0150 

. 0500 

-.0010 

-.0060 

. 0050 

.0140 

.0350 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

• 0870 

•0540 

. 2640 

.9550 

.9940 

1 0630 

i ii  on 

. 1 100 

.1110 

.1470 

.1730 

.0500 

.0140 

*00211 

.0370 

.0730 

.1160 

.1330 

.1620 

. 0060 

.0340 

.0870 

.1210 

.1410 

.1540 

.0070 

.0930 

.1580 

.1640 

. 0700 

.0100 


DATE  18  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-7U7  IA9  02A  + S3  + T9  LCVCR  WING 
SECTION  ( DLCIuER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNLU6) 


MACH  < 3)  = 3.502  BETAT  C 2)  = -6.550  V/BW 

X/CW 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
. 725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
,900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 3)  = -4.340  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
.086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
* 400 

.402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
.760 
.775 


.299 

* 564 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.1070 

.1080 

.0760 

.1090 

. 1 1 ILi 

.1510 

. 0880 

. 0820 

-.0140 

. 0600 

.0640 

.0700 

.0290 

.0650 

.0750 

.0420 

.0230 

- . 007*0 

. 0200 

.0450 

.0320 

. 0200 

-.0050 

.0290 

-.0230 

-.0210 

-.0140 

- . 0030 

.0140 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.867 

. 0590 

. 02?  0 

.2i4*0 

.5210 

* 5460 

. 8930 

. 9600 

.0640 

.0750 

.1120 

.1360 

. 0200 

- . 0040 

-.007*0 

.0160 

. 0390 

. 0990 

.1120 

. 1240 

-.0090 

.0080 

.0560 

. 08 10 

.13.30 

. 1 260 

-.0110 

.0590 

i 

1 ’.Of  . 

.0570 

-.0160 

.0550 

.0950 

.0900 

. 0800 

.0770 

.1070 

.0600 

.0350 

-.0230 

.0380 

. 0290 

,0440 

.01  Hi 

PAGE  902 


cats  ;e  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  9l>3 


AMES  87-707  IA9  D2A  * S3  + T9  LCGER  WING  (RBNL06) 

SECTICN  ( DLCWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

VACM  < 3)  = 3.502  BETAT  ( 3)  = -4.340  Y/BW  .299  .364  .427  .534  .673  .790  .887 

X/CW 


.808 

.834 

.850 

.857 

.865 

.900 

.905 

.950 

.953 

.965 

MACH  t 3)  = 3.502  BETAT  ( 4)  = -2.150  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
• 1(86 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 

. 71 no 

.725 
. 750 
.760 
.775 
.808 
.834 

get) 

.857 

.865 

.900 

.905 

.950 

.953 


.0310 


.0320 


» 0090 

-.0220 

.0010 

.0170 

.01120 

- .0050 

-.0140 

-.0190 

.0030 

-.0370 

-.0360 

-.0260 

-.0300 

- . 01  70 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0350 

. 0080 

.1580 

.6880 

.7170 

.7790 

.8210 

.0370 

.0460 

.0750 

.0920 

.0090 

- . 0080 

-.0040 

. 0070 

.0130 

.0850 

.0870 

.0960 

- .0050 

-.0010 

.0580 

.1*680 

.0870 

. 1000 

-.0140 

.0340 

.0760 

.0650 

.1030 

-.0300 

.0360 

.0640 

.0730 

.0520 

.0550 

-07iin 

.0350 

.0140 

-.0320 

.0240 

.0130 

.0360 

• 0000 

.0030 

.0060 

.0020 

-.0020 

-.0340 

-.011X1 

-.0160 

-.0280 

-.0430 

-.0290 

-.0230 

-.0490 

-.0450 

-.0370 

-.0530 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  9U4 


AMES  87-707  IA9  C£A  + S3  + T9  LOWER  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNL06) 


SECTION  ( ULCVER  WING 

MACH  ( 3)  = 3.502  SETAT  < 4)  = -2.150  Y/BW 

X/CW 

.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 5)  = 2.260  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
. 091 
.086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
- 6 50 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 6?  = 4.450  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
. 094 


.299 

.364 

,427 

. 534 

.673 

. 780 

• 687 

-.0500 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

- .0060 

-.0230 

.0560 

.4860 

. 5360 

.6030 

.6100 

.0120 

.0460 

. 0500 

. 0600 

-.0210 

-.0270 

.0000 

. 0050 

.0260 

.0470 

.0520 

.0590 

-.0250 

- . '.r29',] 

.0210 

.0290 

. 0530 

.0610 

-.0420 

- . l»04Q 

.0160 

• 0400 

.0670 

-.0410 

.0260 

.0470 

.0250 

.01  70 

. 0240 

.0090 

-.0320 

-.0160 

-.0460 

-.0140 

-.0110 

-.0440 

-.0210 

-.0510 

-.0540 

-.0090 

-.0630 

-.0470 

-.0380 

-.0680 

-.0730 

-.0720 

-.0760 

— .1*410 

-.0850 

-.0690 

-.0570 

-.0840 

-.0770 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.867 

-.0330 

-.0410 

.0110 

.3570 

. 4820 

.4850 

.5330 

.0390 

.0150 

.0390 

.0440 

- • 0050 

-.0450 

-.0140 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  9 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LCWE.R  WING  (RBNLU6) 


SECTION  < 1ILOWER  WING.  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

< 3)  = 3 * 502  BETAT  ( 6)  - 4.450 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

x/cw 

. 1 50 

.0190 

.0310 

.0320 

.0490 

.177 

.0050 

.229 

-.0420 

.246 

-.0420 

.250 

.0080 

.0130 

.0290 

.0380 

.362 

-.0570 

.400 

,0040 

.0190 

.0400 

.402 

-.0130 

.497 

-.0410 

.550 

.0220 

-.0020 

.565 

.0010 

. 600 

. 0090 

.650 

-.0080 

.700 

-.0190 

-.0540 

.725 

-.0320 

.750 

-.0330 

-.0220 

.760 

-.0550 

.775 

-.0550 

— .1*440 

.808 

-.0730 

*834 

-.0630 

.850 

-.0720 

-.0700 

— . 0480 

.857 

.0060 

.865 

-.0790 

.900 

-.0870 

-.0840 

-.0540 

.905 

-.0840 

.950 

-.0910 

-.0850 

-.0670 

.953 

-.0930 

.965 

-.0920 

MACH 

( 3)  = 3.502  BETAT  ( 7)  = 6.650 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

. 000 

- .npm 

-.0520 

- . nn«n 

*2910 

.3460 

.4010 

.4110 

.050 

.0180 

.0000 

,0050 

.0190 

.081 

-,0010 

.086 

-.0570 

.094 

-.0300 

.150 

.0030 

.0070 

.0010 

.0190 

.177 

.0080 

. 229 

— . 0570 

.246 

-.0580 

.250 

-.0070 

-.0100 

.0050 

.0120 

.362 

-.0770 

. 400 

-.0180 

-.0130 

.0160 

. 402  -.L>260 

.497  -.0470 


DATE  18  SEE  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


IA9C 


PAGE  906 


SECTION  < 1) LOWER  WING 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  ♦ T9  LCVIER  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CF 


(RBNLU6) 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  { 7)  = 6.650  Y/BW 

X/CW 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.608 
.834 
. 850 
.65? 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  < 3)  = 3.502  BETAT  ( 8>  = 8.850  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
. 250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0000 

-.0260 

-.0190 

-.0320 

-.0190 

- . 0490 

-.0690 

- . 0460 

-.0580 

-.0550 

-.0420 

-.0680 

-.0580 

-.0650 

-.0730 

.0230 

-.0830 

-.0790 

-.0660 

-.0840 
- .1.930 

-.0870 

-.0920 

-.0700 

-.1000 

- . 0930 

-.0810 

- . 1000 

- . 0960 

.299 

.364 

.42? 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0650 

-.0650 

.0120 

.2140 

.2590 

.2870 

.3310 

.0120 

-.0220 

-.0210 

- .01 50 

.0170 

-.0670 

-.0820 

.0060 

-.0100 

-.0120 

-.0230 

- . 01 50 

-.0930 

-.0660 

-.0230 

-.0290 

-.0180 

-.0160 

-.0890 

-.0370 

- . 0310 

- . 0340 

-.0160 

-.0620 

-.0310 

-.0420 

-.0660 

-.0410 

-.0470 

-.0620  -.0660 
-.0630 

-.0630  -.0550 

-.0830 


0800 


0650 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I ABC 


PAGE  9'.i7 


SECTION  ( 
MACH  ( 3) 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


1)  LOWER  WING 
= 3.502  BETAT  ( 8)  = 8.850 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.808 

-.0890 

.834 

- .0800 

.850 

.857 

. 1*400 

.865 

-.0920 

.900 

- .0980 

.905 

-,0880 

.950 

.953 

-.1020 

.965 

-.0960 

(RBNL06) 

.534  .673  .780  .887 

-.0930  -.0850  - .0760 

-.0950  -.0830 

-.1030  -.0980  -.0890 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  908 


AMES  87—707  IAS  02 A + S3 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2.4210 

SQ.FT. 

XMRF 

= 28 . 5300 

INCHES 

LREF  = 

39 . 8490 

INCHES 

YMRP 

=.  0000 

INCHES 

BREF  = 

39 . 8490 

INCHES 

ZMRP 

= , 0000 

INCHES 

SCALE  = 

. 0300 

SCALE 

SECTION  ( 

1)  LOWER 

WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 1 ) 

= 2.498  BETAT 

( I)  = 

-8.430 

Y/BW  .299 

x/cw 

*000  .0500 

• 050 
. 081 
.086 

.094  -.0010 

. 1 50 

.177 

.229  .0970 

.246 

.250 

.362  .1340 

.400 

.402 

.497  .0840 

. 550 
.565 
9 gnr. 

.650 

.700  .2120 

.725 

.750 

. 760 

.775 

.808 

.834  .1070 

.850 

.857 

.865  .0790 

.900  .0430 

.905 

.950 

.953 

.965  -.0370 

MACH  C 1)  = 2.498  BETAT  ( 2)  ~ -6.310  Y/BW  .299 

X/CW 

. 000  . 0240 

.050 
.081 
.086 
.094 


T9  LOL£R  WING  CRBNL07)  ( 10  MAY  73  ) 

PARAMETRIC  DATA 

ALFHAT  = 2.000  ORB INC  = .500 

RUDDER  = .000  ELEVON  = .000 

RUDFLR  = .000 


.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0620 

.4860 

1 . 1080 

.9890 

1 .0150 

1.0240 

. 2340 

.1800 

. 2040 

. 2000 

.2200 

.1500 

.2070 

. 2040 

.2720 

.237Li 

.2710 

.2120 

. 1 790 

.2120 

.2490 

. 2620 

.1550 

.2720 

.2720 

.1070 

. 1 9ll; 

lOAf; 

.2340 

.1490 

.0030 

. 1 500 

1 820 

. 0920 

.0870 

. 1230 

.1120 

.0380 

.0440 

-.0230 

.0270 

. 1 1 50 

.0000 

.0170 

. 0000 

- . 0200 

. 01 30 

- . 0230 

-.0160 

364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

0250 

.4230 

1.0170 

.9150 

.9370 

.9460 

.2090 

.1520 

.1690 

.1660 

0200 


1270 


2010 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  909 


AMES  87-707  IA9  02A  T S3  + T9  LOWER  WING  (RBNL07) 

SECTION  < 1 ) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 1)  = 2 . 498  BETAT  ( 2)  = -6.310  Y/BW  .299  .364  .427  .534  .673  .780  .887 

X/CW 


.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
, 400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
.700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
. 808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
' .950 

.953 
.965 

MACH  ( 1>  = 2.498  BETAT  ( 3)  = -4.190  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
,229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 


.17-40  .2270  .1990  .2310 

.1560 


.0370 

.1800 


.1450 

.1770 

.2110 

.2250 

.1300 

.0740 

. 1210 

.2270 

.2320 

.0430 

.1840 

.1560 

.1570 

.1110 

.1460 

.1650 

.0910 

.1070 

— .0100 

.0710 

.0610 

.0840 

.0180 

.0500 

.0660 

.0850 

.0210 

— . 1*490 

.0110 

.0380 

.0170 

-.0310 

-.0200 

-.0080 

-.0480 

-.0300 

-.0370 

-.0550 

-.0620 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

— . 0050 

— ■ 0050 

. 3470 

.3331. 

*V**^L' 

occn 

g7-M  j 

.1760 

.1340 

.1430 

.1390 

.1760 

.0670 

-.0310 

.1260 

. 1400 

.2060 

.1750 

.2010 

.0170 

.1320 

.1130 

.1520 

.1870 

.2000 

.0750 

.0960 

.1850 

.2080 

0180 


0440 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  91 


SECTION  ( i>  LOWER  WING 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNL07) 


MACH  ( 1)  = 2.496  BETAT  ( 3)  = -4.190  Y/BW 

X/CW 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
. 808 
.834 
. 850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  Cl)  = 2.498  BETAT  < 4)  - -2.060  Y/BW 

v /r\.t 

.oon 

t '.CCD 

.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.1250 

.1920 

.1340 

.0840 

.1221 

.1170 

.0490 

.0650 

-.0270 

. 9460 

. 0400 

.0440 

— , 0040 

. 01 50 

.0310 

.0590 

- * 0050 

-.0670 

-,9070 

. 0030 

-.0160 

-.0510 

-.0430 

-.0290 

-.0700 

-.0770 

-.0540 

-.0740 

-.0840 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.0220 

-.0290 

.2729 

. 8400 

. 7720 

. 7850 

. 7940 

• 1410 

.0930 

.11 80 

. 1 1 60 

. 1420 

.0900 

-.0380 

. 0920 

.1090 

.1650 

.1410 

.1710 

-.0210 

.0740 

. 0840 

.1160 

.1510 

. 1 640 

. 0380 

.0240 

.0670 

.1470 

. i 700 

-.0060 

.0990 

.1090 

.0610 

.0500 

.0880 

.0740 

- 

.0470 

. 0090 

.0010 

.0150 

.0090 

.0050  - 

.0260 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  91 1 


SECTION 
MACH  < 1) 


MACH  ( 1 ) 


AMES  87-707  IA9  OKA  + S3  + T9  LOWER  WING 


(RBNL07) 


1) LOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2.498  BETAT  ( 4)  = -2.060 


= 2.496  BETAT  ( 5)  = 2.17Q 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.806 

-.0200 

.834 

-.0060 

.850 

.857 

.0610 

.865 

-.0340 

.900 

-.0560 

.905 

- .0780 

.950 

.953 

-.0950 

.965 

-.1070 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

. 000 

-.0690 

-.0740 

.1600 

.050 

.081 

,0720 

.086 

.0170 

.094 

-.0660 

.150 

.177 

.0320 

.229 

-.0120 

.246 

.0380 

.250 

.362 

.0070 

. 400 

.402 

.0690 

.497 

-.0160 

.550 

.565 

.0160 

.600 

.650 

. 700 

-.0110 

.725 

.750 

.760 

-.0520 

.775 

.808 

-.0770 

.834 

-.0540 

.850 

.857 

.0660 

.865 

-.0670 

. 900 

-.0940 

.905 

-.1060 

.950 

.953 

-.1120 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.0290 

-.0850 

-.0320 

-.0620 

-.0460 

-.0890 

-.0920 

-.0710 

.534 

.673 

.780 

.887 

.6270 

.0620 

.6330 

.0490 

.6370 

.0580 

.6510 

.0580 

.0540 

.0970 

.0750 

.1080 

.0300 

.0520 

.0810 

.0950 

.0080 

.0690 

.1050 

.0690 

.0130 

.0080 

.0400 

-.0310 

— .0470 

-.0320 

-.0220 

- . 0460 

-.0300 

-.0780 

-.0890 

-.0490 

-.1030 

-.0740 

-.1230 

-.1040 

-.0810 

DATE  18  SEP  73 
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SECTION 
MACH  < 1 ) 

MACH  ( 1 ) 


MACH  ( 1 ) 


AMES  87-707  IA9  CCA  + S3  + T9  LCWER  WING 


(RBNL97) 


1) LOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2.498  BETAT  < 5)  = 2.17D 


= 2.498  BETAT  < 6)  = 4.290 


= 2.498  BETAT  ( 7>  = 6.410 


V/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

x/cw 

.966 

-.1320 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 781 1 

.687 

X/CW 

.000 

-.0890 

- . 0930 

.0900 

.5570 

.4790 

.571U 

.3830 

.050 

.0430 

.0320 

.0270 

.0340 

.081 

.0410 

. 086 

-.0140 

.094 

-.0780 

.150 

.0210 

. 0760 

.0530 

.0820 

.177 

.0120 

. 223 

.246 

.0130 

. 250 

.0010 

. 1(280 

, 1)61)0 

.0720 

.362 

-.0130 

.400 

.0280 

.0360 

.0770 

.402 

.0440 

.497 

- . 0030 

. 550 

.0180 

. 0270 

.565 

-.0150 

.SLi'.i 

.0210 

.650 

-.0020 

. 700 

- . 0400 

-.0570 

.725 

-.0510 

.750 

- • 0250 

-.0350 

. 760 

-.0720 

.775 

-.0660 

-.0500 

. 808 

-.0880 

.834 

-.0740 

. 850 

-.0930 

-.1000 

- , 0480 

.857 

.0640 

.865 

- . 0980 

.900 

-.1230 

-.1120 

-.0790 

.905 

- • 0980 

.950 

-.1150 

— . 1 140' 

-.0860 

.953 

-.1020 

.965 

-.1340 

Y/DW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.000 

- . 1030 

-.1050 

.0320 

. 4390 

.4320 

.4940 

.5110 

.050 

.0260 

-.0010 

. 0090 

.0130 

.081 

.0130 

.086 

-.0320 

. 094 

-.0920 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  913 


AMES  87-707  IA9  02  A + S3  + T9  LOWER  WINC 


(RBNLU7) 


SbdiCN  i i>LCwlR  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < V)  = 2.496  BETAT  ( 7)  = 6.4113  Y/BW 

X/CW 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
, 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  { 8)  = 8.540  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0020 

.0420 

.0280 

.0560 

* 0040 

-.0420 

-.0210 

-.0080 

. 0030 

.0350 

.1)540 

-.0430 

.U  21)0 

.0520 

. 0280 

.0670 

-.til  30 

-♦0560 

-.0160 

.0420 

.0240 

.0160 

- . 0440 

- . 0930 

- .0560 

-.0680 

-.0130 

-.0320 

-.0570 

-.0570 

- . 1 100 

-.0870 

.0770 

-.0770 

-.1060 

— ,0440 

-.0970 

-.11 70 

-.0960 

-.0990 

— .0680 

-.1170 

-.1140 

-.0840 

-.1160 

-.1340 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.1150 

-.1130 

-.0130 

.3430 

.3640 

.4010 

.4550 

.0130 

-.0190 

-.0090 

. 0060 

.0020 

-.0470 

-.1070 

-.0040 

-.0050 

.0200 

.0240 

.0500 

- . 0780 

-.0370 

.0080 

.0030 

.0370 

.0530 

-.0550 

.0180 

.0620 

.0650 

-.0410 

-.0300 


DATE  18  SEP  73 


TASULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 
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SECTION  ( 
MACH  ( 1} 


MACH  C 25 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LCWER  WING 
15 LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNL07) 


t 2.498  DETAT  ( 85  “ 8.540  Y/BW 

x/cw 

.550 
.565 
. 600 
. 650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
,775 
.808 
.634 
,850 
. 857 
.865 
.900 
.905 
.950 
,953 
.965 

= 2.999  BET AT  ( i)  = -8.590  Y/BW 

x/cw 
.000 
.050 
.081 
.086 
. 094 
.150 
. 177 
.229 
.246 
. 250 
.362 
.400 
. 402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.667 

-.0440 

.0230 

-.0840 

.H250 

.05  VO 

-.0790 

-.0770 

— .0460 

- . 0880 

- . 0200 

-.0110 

-.0680 

-.0660 

-.0780 

-.1100 

■ 0930 

-.0960 

-.0990 

- * 0620 

-.1380 

-.1470 

-.1190 

-.1010 

- . 0600 

-.1110 

-.1020 

-.0990 

-.1410 

-.1320 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.760 

. 667 

.0720 

. 0620 

.3890 

1.1500 

1 .0810 

1.1220 

l .0390 

.2450 

.2190 

.2470 

.2570 

.1770 

.0470 

- . 0040 

. 2060 

.1970 

.2540 

. 2500 

.2800 

.0270 

.1580 

.1790 

. 2070 

.2460 

.2780 

.1060 

.1170 

. 1 740 

.2290 

.2751' 

.1130 

. 1710 

.1750 

. 1 760 

.1430 

.1870 

.2110 

.1360 

.0720 

.0510 

.0690 

.1030 

.0620 

.0710 

DATE  16  SEP  73 
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AMES  87-70?  IA9  02A  + S3  + T9  LCfcKR  WING 


(RBNLU7) 


SECTION  ( 1)  LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 2)  = 2. 999  BETAT  ( 1)  = -8.590  Y/BW 

X/CW 

,809 

.834 

.850 

.857 

.865 

.900 

.905 

.950 

.953 

.965 

MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  ( 2)  = -6.420  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.17? 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 

, 700 
.725 
. 750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

. 1000 

.1120 

.0860 

.0500 

.0130 

.0400 

.0820 

.0720 

.0140 

.0350 

.0330 

.0130 

-.0130 

.0070 

—.0050 

.0130 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.0490 

.0320 

.3190 

1 .0250 

.9440 

.9850 

.9510 

.1940. 

.2000 

.2120 

.2090 

.1440 

.0190 

-.0150 

.1520 

.1580 

. 2090 

.2110 

.2450 

-.0010 

. 1090 

. 1470 

.1660 

.2130 

.2350 

.0530 

.0940 

.1550 

. 1900 

.2310 

.0720 

.1500 

.1230 

. 1470 

.1140 

.1550 

,1780 

.1010 

.0530 

.0320 

.0680 

.0770 

.0310 

.0560 

.0690 

.0820 

. 0600 

.0110 

,0010 

. 0240 

.0460 

.0360 

-.0020 

.0080 

.0140 

-.0080 

-.0290 

-.0110 

0270 


DATE  16  SEP  73 
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AMES  67-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING  (RBNL07) 

SECTION  < 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 2)  = -6.420  Y/BW  .299  ,364  .427  .534  ,673  .780  .887 

X/CW 


.965 

MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  ! 3)  = -4.270  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
. 086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
. 402 
.497 
.550 
.565 
.600 
. 65<J 

. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 4>  = -2.110  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
. 094 


-.0070 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

7flli 

• 887 

.0250 

.0050 

.2410 

.9180 

.8410 

.8750 

. 8770 

.1360 

.1560 

.1710 

.1630 

.1110 

“ . Li  1 00 

-.0260 

,1490 

.1410 

.1810 

. i 870 

.2010 

-.0210 

.0550 

.1320 

.1330 

• 1 760 

. 1 960 

.0140 

. 0690 

.1230 

.1600 

.1930 

» 0500 

.li760 

.0970 

.1250 

.1220 

.1400 

.0570 

.0310 

.0120 

.0510 

.0500 

.11040 

.0380 

.0360 

.0430 

.0350 

-.0270 

-.0160 

.0090 

.0110 

.0040 

-.0270 

-.0390 

- . 0020 

- . 0400 

-.0410  - 

.0240 

- . 0480 

.0310 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0070  - 

.m  on 

.1810 

.8150 

. 7770 

, 7540 

.7930 

.1400 

.1290 

.1450 

.1300 

.1340 

-.0150 

- . 01  DO 


DATE  IS  SEP  73 
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PAGE  917 


SECTION  ( 
MACH  < 2) 


MACH  C 2> 


AMES  07-707  IAS  02A  + S3  + T9  LCWER  WINS  {RBNL'J 7 ) 


1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2.999  BETAT 

( 4)  ~ -2.110 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.150 

.1250 

.1720 

.1600 

.1690 

.177 

. 1220 

.229 

“,0200 

.246 

.0350 

.250 

.1190 

.1290 

.1490 

.1710 

.362 

-.0170 

.400 

.0820 

.1390 

.1690 

.402 

• 0460 

• 4:7  7 

.0220 

.550 

.0600 

.0850 

.565 

.11490 

.600 

.1010 

. 650 

.0700 

. 700 

.0950 

-.0260 

.725 

.0170 

.750 

•0250 

,0440 

.760 

.0200 

.775 

-.0120 

.0110 

.808 

.0000 

.834 

.0149 

.850 

-.0430 

- . 0400 

-.0140 

.957 

.0190 

.065 

-.0130 

. 900 

-.0260 

-.0590 

-.0080 

.905 

-.0450 

.950 

-.0620 

-.0630 

-.0450 

.953 

-.0600 

.965 

-.0500 

' 2.999  BETAT  < 

5)  = 2.210 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

x/cw 

• Ui.rO 

- . u4uu 

♦ ‘.Oui 

♦ u / 3u 

. 050 

. 0820 

.0600 

.1010 

.1090 

.081 

.0550 

.086 

-.0490 

.094 

-.0160 

. 1 50 

.0570 

.1100 

.1010 

.1300 

.177 

.0470 

.229 

— . 0480 

.246 

.0179 

.250 

.0510 

.0730 

.0980 

. 1 1 50 

.362 

-.0530 

.400 

.0350 

.0780 

.1090 

, 4 Li  2 .0010 

.497  -.0110 


DATE  IB  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 
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SECT  104  ( 
MACH  ( 2) 


MACH  ( 2) 


AMES  87*7117  IA9  02 A + S3  + T9  LOWER  WING 
1> LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNLliT) 


= 2.999  BET  AT  15)=  2. 2111 


= 2.999  BETAT  ( 6)  = 4.370 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

. 550 

.565 

.0130 

.600 

.650 

. 700 

. 0090 

.725 

. 750 

. 760 

-.0369 

.775 

.808 

-,1)52  0 

.834 

-.0310 

.850 

.857 

. 0200 

.865 

-.0500 

.900 

-.0630 

.905 

-.0750 

.950 

.953 

-.0880 

.965 

-.0910 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

V /f~\  ’ 

.000 

-.0560 

-.0630 

. 0550 

.05';: 

,081 

,0460 

.086 

-.0610 

.094 

-.0350 

. 150 

.177 

. 0400 

.229 

-.0620 

.246 

, 0080 

.250 

.362 

-.0410 

. 400 

.402 

-.0170 

.497 

-.0210 

. 550 

.565 

.0020 

. 600 

. 650 

. 700 

-.0110 

.725 

. 750 

. 760 

- . 0520 

.775 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0430 

, 0400 

.028‘J 

.0571: 

-.0320 

-.0310 

-.0110 

. 0000 

-.0550 

- . 1)280 

-.1)750 

-.0700 

-.0380 

-.0880 

-.0440 

- .0960 

-.0850 

-.0590 

.534 

.673 

. 780 

.887 

. 5370 

.4890 

.5710 

, 5770 

.0730 

.0480 

. 0640 

.0710 

.0390 

.0740 

.1)660 

. 0890 

.0190 

.0430 

.0670 

.0790 

. 0020 

. 0490 

. 0800 

.0190 

.0160 

,0070 

.0330 

-.0560 

-.0460 

-.1)240 

-.0170 

-.0650 

-.0510 

DATE  18  SEP  73 


ABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 
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AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING  (RBNL07) 

SECTION  C ULOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  { 6)  = 4.370  Y/8W  .299  . 364  . 427  . 534  . 673  . 780  . 887 

X/CW 


.808 

.834 

.850 

.857 

.865 

.900 

.905 

.950 

,953 

.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  < 7)  = 6.530  Y/8W 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
. 094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 


-.0680 


- .0570 


-.0830 

-.0830 

-.0520 

.0390 

-.0800 

-.0920 

-.0810 

-.0920 

-.0580 

-.0980 

-.0960 

-.0750 

-.0960 

-.1110 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.0720 

-.0690 

.0250 

.4110 

. 0400 

.4320 

.0080 

. 4480 
.0290 

.4910 

.0380 

.0220 

-.0720 

-.0550 

.0060  .0290  .0310  .0550 

.0110 


-.0810 

-.0060 


-.0110 

.0060 

.0350 

• 047U 

-.0360 

-.0250 

-.0230 

.0110 

.0470 

-.0390 

-.0190 

.0040 

-.0180 

-.0190 

.0080 

-.0310 

-.0700 

-.0550 

— .0660 

- . 0460 

-.0340 

-.0710 

-.0630 

-.0900 

-.0670 

.0520 

-.0860 

-.0890 

-.0640 

-.0830 

-.0980 

-.0910 

-.0960 

- . 0700 

-.1040 

-.1000 

-.0850 

-.1040 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA 
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AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING 


(RBNL07) 


SECTION  ( 1JLCVCR  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

i 2 ) = 

2.9SS 

BETAT 

( 7)  =? 

6.530 

Y/BW 

X/CW 

.965 

MACH 

( 2>  - 

2.999 

BETAT  ' 

( 6)  = 

6 . 69  Li 

Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
. 086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
. 601i 
. 650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  < 3)  = 3.502  BETAT  ( 1)  = -8.730  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
.086 
.094 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.1120 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0820 

-.0840 

.0020 

.2770 

. 3290 

.383li 

.3870 

.0140 

-.0150 

-.DITTO 

.0090 

.0060 

-.0310 

- . 0700 

-.0020 

-.0150 

. 0020 

- . 0020 

.0210 

- . 1030 

_ rjiy*. 

—.0270 

-.0190 

• 0040 

.0160 

-.0610 

-.0370 

-.0220 

-.0110 

.0200 

-.0420 

-.0760 

-.0210 

-.0200 

-.0300 

- . Oi 50 

-.0510 

-.0970 

-.0520 

-.0670 

- . 0440 

-.0490 

-.0760 

-.0640 

-.1100 

-.0860 

.0730 

- .0980 

-.0930 

- . 0630 

-.0950 

-.0990 

-.1040 

-.1130 

-.0780 

-.1200 

-.0980 

-.0850 

-.1160 

-.1040 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.88? 

.0830 

.0650 

.3480 

1 .0880 

1 .1030 

1 . 1840 

1.0990 

. 1 580 

. 1650 

.2050 

. 2090 

.0930 

.0130 


- .0030 


DATE 

16  SEP  73 

TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 

AMES  87-707  1A9 

02A  + S3  + 

T9  LOWER  WINS 

(RBNL07) 

»/AAi  t «n  /s  r-n  i i»  ai*» 

nrr.Ckinpi.iT  UAOt  <di  tr  m 

S?tC  T 

* 'w*  * >»  ».  j t-s-'vNi—iX  r**  i\sx 

b/i—l  l-itW'W-i  » l ■ r 

MACH 

( 3)  = 3.502  BETAT 

( 1)  = -8.730  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.150 

.1680 

.2140 

.1870 

.21(10 

.177 

.0850 

.229 

.0070 

.246 

.0690 

.250 

.1390 

.1940 

.2120 

.2160 

.362 

.0380 

.400 

.1560 

.2280 

.2300 

.402 

.1200 

.497 

.0760 

.550 

.1580 

.1560 

.565 

.0950 

. 600 

.1910 

.650 

.1490 

.700 

.1740 

.0130 

.725 

.0860 

.750 

.0990 

.1210 

.760 

.1030 

.775 

.0530 

.0730 

.608 

.0870 

.834 

.0920 

.850 

.0150 

. .0250 

.0550 

.857 

.0630 

.865 

.0590 

.900 

.0500 

-.0090 

.0540 

.905 

.0360 

.950 

-.0180 

.0010 

.0150 

.953 

.0090 

.965 

.0250 

MACH 

( 3)  = 3 . 502  BETAT  ' 

[ 2)  = -6.540  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

.0570 

.0380  .2780 

.9380 

.9760 

1 .0520 

1.1130 

. 050 

.1220 

. 1270 

.1670 

. 1960 

.081 

.0610 

.086 

- 

,0010 

.094 

-.0120 

.150 

.1180 

.1670 

.1540 

.1770 

.177 

.0580 

.229 

-.0090 

.246 

,0300 

.250 

.1010 

.1520 

.1730 

. 1 790 

.362 

-.0030 

. 400 

.1100 

.1900 

.2000 

.402 

.0920 

.497 

.0650 

921 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  922 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LCVER  WING 


(RBNLU7) 


SECTION  ( 1) LOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 2)  = -6.540 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 3)  = -4.340 


Y/BW 

X/CW 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.608 
.834 
. 850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

Y/BW 

x/cw 

.UjO 
,050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
. 650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 


.299  .364 


.1240 


.0630 


.0320 

.0230 


.0050 


,299  ,364 

.0410  .0140 


-.0140 

-.0160. 


-.0190 

. 0070 


-.0160 


.0300 


.0940 


.427 

.534 

.673 

» 780 

.887 

.1230 

.1210 

.0680 

.0720 

- .0060 

,1210 

. 1 560 

*0740 

.0960 

.0630 

.0410 

,0460 

. 0450 

t ro'jjr. 

#nr“icn 

. 0300 

.0350 

-.0190 

.0360 

.0140 

- .0350 

-.0100 

-.0040 

-.0060 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.2080 

.8110 

.8570 

.9230 

.9720 

. 0860 

.1050 

.1360 

.1590 

.0320 

.0760 

.1220 

.1360 

.1490 

.0310 

. 0690 

. 1 000 

♦ 1270 

.1580 

.114'.! 

.1550 

• 168'.i 

.0620 

.1000 

.1010 

.0500 

. 0980 

.1120 

-.0160 

.0580 

.0530  .0730 

.0430 


0300 


0250 


DATE  18  SEP  73 

SECTION  ( 1) LOWER  WINS 
MACH  < 3)  = 3.502  BETAT 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  923 


AMES  87—707  IA9  02A  + S3  + T9.  LCWER  WINS 


(RBNL07) 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


3)  = -4. 340 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

, 780 

.887 

X/CW 

.808 

.0180 

.834 

.0250 

.850 

-.0060 

-.0070 

.0140 

.857 

.0130 

.865 

.0010 

.900 

-.0060 

- .0300 

.0170 

.905 

-.0120 

.950 

-.0470 

-.0180 

-.0170 

.953 

-.'1280 

.965 

-.0160 

4)  = -2,140 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.BOO 

.0130 

- . 0040 

.1600 

.6740 

.7310 

.7620 

.8410 

.050 

.0630 

.0940 

.1200 

.1250 

.081 

.0140 

.086 

-.0140 

.094 

-.0130 

.150 

.0600 

.0950 

. 1050 

.1280 

.177 

.0180 

.229 

-.0180 

.246 

-.'.1090 

.250 

.0720 

.0840 

. 1020 

.1250 

.362 

-.0220 

. 400 

.0960 

.1220 

.1300 

.402 

.0320 

.497 

-.0130 

. 550 

.0800 

• 0920 

.565 

.0340 

.600 

.0910 

.650 

.0790 

. 700 

.0640 

-.0230 

.725 

.0300 

. 750 

.0370 

.0530 

.760 

.0210 

.775 

.0130 

.0120 

.808 

-.0020 

.834 

.0000 

.850 

-.0190 

-.0280 

.0040 

.857 

-.0050 

.865 

-.0190 

.900 

-.0290 

-.0390 

.0030 

.905 

-.0410 

.950 

-.0540 

-.0330 

-.0260 

.953  -.0520 


OATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


FAGE  924 


SECTION  ( 
MACH  { 3) 

MACH  ( 3) 


MACH  ( 3)  = 


AMES  87-707  IA9  02A  * S3 

* T9  LOWER  WING 

(RBNL07) 

1JLOWER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 3 . 502  BET  AT 

{ 4)  = -2.140  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.965 

-.0480 

= 3 . 502  BETAT 

( 5)  = 2.250  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

. 000 

-.0240 

-.0350  .0560 

.4780 

. 5981* 

. 61  70 

.6430 

.050 

.0780 

.0790 

.0910 

.0890 

.081 

-.0230 

.086 

-.0350 

.094 

— .0090 

.150 

. 0500 

.0770 

.0870 

.1010 

.177 

.0200 

.229 

- .1*340 

.246 

-.0370 

.250 

.0380 

.(.1440 

.0870 

.1020 

.362 

-.0510 

. 400 

.0270 

.0630 

.1070 

.402 

- . 0030 

.497 

-.0350 

.550 

.0350 

.0380 

.565 

.0200 

. 600 

.0530 

. 650 

.0350 

.700 

.0050 

-.0450 

.725 

-.0150 

.750 

-.0030 

.0110 

. 760 

-.0320 

.775 

-.0400 

-.0210 

.808 

-.0510 

.834 

-.0530 

.850 

-.0610 

-.0500 

-.0310 

.857 

-.0120 

.865 

-.0660 

.900 

- . 0690 

-.0730 

-.0270 

.905 

-.0680 

.950 

-.0820 

-.0650 

-.0510 

.953 

-.0800 

.965 

-.0730 

3.502  BETAT  ( 

6)  = 4.460  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

-.0450  - 

■.0500  —.0010 

.4180 

.4670 

.5310 

.5500 

.050 

. 0550 

.0370 

.0610 

. 0800 

.081 

-.0090 

.*J06 
• 094 


11220 


0400 


0090 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I A9C 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING 

SECTION  ( 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 3)  = 3. SUE  BETAT  ( 6)  = 4.460  Y/BW  .299 

X/CW 
.150 
.177 

.229  -.0440 

.246 
.250 

.362  -.0610 

.400 
.402 

.497  -.0430 

.550 
.565 
. 600 
.650 

.700  -.0280 

.725 
.750 
.760 
.775 
. 808 

.834  -.0560 

.850 
.857 

.865  -.0740 

.900  -.0830 

.905 
.950 
.953 

.965  -.0890 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 7)  = 6.660  Y/BW  .299  .364  .427 

X/CW 

.000  -.0620  -.0650  -.0230 

.050 

.081  .0050 

.086  -.0640 

.094  -.0380 

.150 

.177  .0000 

.229  -.0660 

.246  -.0480 

.250 

.362  -.0830 


.364  .427 

.0180 

-.0500 

-.0110 

.0030 

-.0520 

-.0700 

.0100 

-.0780 

-.0850 


400 

402 

497  -.0530 


0310 


PAGE  925 


(RBNL07) 


.534 

.673 

. 780 

.887 

.0320 

.0500 

.0490 

.0730 

.0150 

.0300 

.0580 

.0670 

.0060 

.0310 

.0790 

.0230 

.0100 

.0090 

.0310 

-.0500 

-.0270 

-.0190 

— .0060 

-.0490 

-.0340 

-.0660 

-.0610 

-.0400 

-.0770 

-.0410 

-.0860 

-.0770 

-.0580 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.2880 

.3760 

.4020 

.4570 

.0260 

.0140 

.0220 

.0410 

.0030 

.0170 

.0180 

.0400 

-.0100 

-.0030 

.0190 

.0360 

. 0200 

-.0070 

. 0400 

DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  926 


5ECT1CM  ( 
MACH  ( 3) 


MACH  C 3> 


AMES  67-707  IA9  02A  + S3  + T9  LCWER  WING 
DLOWEf!  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


{RBNL07) 


= 3.502  BETAT  ( 7)  = 6.660 


3.502  BETAT  ( 6)  = 8.850 


Y/BW 
X/CW 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
• 775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
. 905 
.950 
.953 
.965 

Y/BW 

V //"I  I 

A/  'w.VX 

.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
-750 
. 760 
.775 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0160 

-.0230 

-.0250 

-.0170 

.0030 

-.0550 

-.0670 

-.0440 

-.0620 

-.0430 

-.0270 

-.0650 

-.0510 

- . 0800 

-.0690 

.0210 

- ,0800 

-.0750 

-.0600 

- .0000 

-.0910 

-.0850 

-.0810 

-.0580 

-.0930 

-.0850 

-.0740 

-.0970 

-.0910 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.0690 

-.0710 

-.0040 

.1950 

.2730 

.3250 

.3510 

.0170 

- .0030 

.0180 

-.0760 

-.0820 

- . 0070 

- . 0040 

- . 11070 

.0120 

.0000 

-.0980 

-.0740 

-.0230  -.0220  -.0040  .0110 

- . 0900 

-.0290  -.0270  .0190 

-.0460 

-.0710 

-.0310  -.0370 

-.0690 

-.0110 

-.0310 

-.0610  -.0620 
-.0590 

-.0500  -.0340 

-.0890 


0750  -.0560 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  927 


SECTION  t 
MACH  { 3) 


1)  LOWER  WING 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  Cp 


(RBNLU7) 


= 3.502  BETAT  t 8)  = 8.850  Y/BW 

X/CW 
.808 
.834 
. 850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 


.299  .364  .427  .534  .673  .780  .887 

-.0950 

-.0790 

-.0870  -.0760  -.0640 

.0420 

-.0890 

-.0970  -.0920  -.0620 
-.0870 

-.1000  -.0880  -.0750 

-.0980 


0970 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  928 


T9  LCUER  WING  (RBNLU8)  ( l'.i  MAY  73  > 

PARAMETRIC  DATA 

ALPHAT  = 4 . IiUIi  CRB  INC  = .5'jti 

RUDDER  = .HUD  ELEVCN  = .U'.iU 

RUCFLR  = . CM.J'.I 


.364  .427  .634  .673  .?8'.i  .887 

.11650  . 4930  1.1160  . 9950  1.0210  1.0210 

.2680  .2240  .2480  .2580 

.2370 

.1380 

.2280  .3210  .2920  .3320 

.2250 

.1960 

.1990  .2460  .2910  .3110 

.2030  . 3260  .3280 

. 1431* 

. 1 530  . 1 960 

.2 400 

- 2260 

.1790 

. 0070 

.1710 

.1080  .1240 

. 1 300 

.1380  .0530 

. 1 080 


• 0890 

-.0070 

.0430 

,1150 

.0460 

.0370 

0310 

* 0340 

.0490 

-.0100 

0200 

364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

0250 

.4300 

1 .0260 

.9140 

.9520 

.9510 

.2480 

.1940 

. 21 60 

.2260 

.2190 

1360 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LCkER  WINS 
SECTION  < 1)  LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  Cp 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 2)  = -6.300 


Y/BW  .299 

X/CW 
.150 
.177 

.229  .0680 

.246 

.250 

.362  .1240 

♦ 400 

.402 

.497  .0680 

. 550 
.565 
.600 
.650 

.700  .1670 

.725 
- 750 
.760 
.775 
.808 

.834  .0720 

.850 

.857 

.865  .0460 

.900  .0240 

.905 

.950 

.953 

.965  -.0300 


.364  .427 

.1930 

.1870 

.1120 

.1990 

.0950 

.0620 

.0890 

-.0110 

-.0120 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  { 3)  = -4.190  Y/BW  .299  . 364  . 427 

X/CW 

.000  -.0130  -.0050  . 3580 

.050 

.081  .1880 

.086  .1290 

.094  -.0300 

.150 

.177  .1510 

.229  i 0470 

.246  .1590 

.250 

.362  .0910 

. 400 

.402  .0720 

.497  .0290 


PAGE  929 


(RBNL08 > 


.534 

.673 

. 780 

.887 

.2080 

.2810 

.2600 

.2990 

.1730 

.2110 

.2670 

.281li 

.1670 

.2830 

.2910 

.1310 

.1780 

.1610 

.1930 

— .1(060 

.1330 

.0910 

.1030 

. 1050 

.0330 

.0460 

-.0310 

.0260 

.0070 

.0270 

-.0110 

-.0090 

-.0230 

.534 

.673 

.780 

.887 

. 9390 

, 8480 

-8800 

-8750 

.2210 

.1750 

.1930 

.2020 

. 1 750 

.2560 

.2440 

.2730 

. 1450 

.1820 

.2400 

.2600 

1260 


2400 


2620 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  931) 


AMES  67-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING 


(RBNLU8) 


SECTION  ( 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < 1)  = 2.498  BETAT  < 3)  = -4.190  Y/BW 

X/CW 
.550 
.565 
.600 
.650 
.700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
. 808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 4)  = -2.070  Y/BW 

X/Cw 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
. 250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
. 650 
. 700 
.725 
.7511 
. 760 
.775 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

• 7811 

.887 

.1090 

.1530 

.1360 

♦ 1 360 

.1650 

.1260 

.0620 

.0910 

-.0190 

♦ 0700 

.0750 

.0720 

.0110 

.0340 

.0410 

.0750 

.0160 

- .0510 

• uueu 

.0160 

-.0110 

-.0470 

-.0240 

.0070 

-.0520 

-.0630 

-.04111 

-.0560 

-.0600 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

♦ 780 

.687 

rl 

rO 

t 

-.0330 

.2820 

.8520 

. 7840 

• 7990 

.8070 

.i930 

. i 500 

. 1 680 

.1790 

.1600 

.1140 

- .0410 

.1100 

.1400 

.2190 

.2080 

.2440 

• 0590 

.0990 

. 1 1 30 

.1560 

.2010 

.2250 

.0490 

.0570 

.0960 

.1940 

.2310 

.0040 

.1010 

.0910 

.1230 

. 1050 

.1350 

.0800 

.0530 

-.0340 

• 0480 

.0530 

.026U 

.114111  -.0090 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  931 


SECTION 
MACH  ( 1) 


MACH  ( 1) 


AMES  87-7117  IA9  02A  + S3  + T9  LCWER  WING 
t 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 2.498  BETAT  ( 4)  = -2.1170 


(RBNLLI8) 


= 2.498  BETAT  ( 5)  = 2.170 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

x/cw 

.808 

-.0060 

.834 

-.0010 

.850 

-.0080 

-.0680 

-.0070 

.857 

.0680 

.865 

-.0240 

.900 

-.0450 

-.0430 

-.0130 

.905 

-.0660 

.950 

-.0690 

-.0710 

-.0500 

.953 

-.0800 

.965 

-.0880 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.000 

-.0900 

-.0900 

.1490 

.6550 

.6480 

.6610 

• 6640 

.050 

.1150 

.0840 

. 1030 

.1210 

.081 

.0860 

.086 

.0330 

.094 

-.0790 

.150 

.0760 

. 1430 

.1360 

. 1 730 

.177 

.0480 

.229 

.0040 

.246 

.0390 

.250 

.0500 

.0900 

.1360 

.1590 

.362 

.0120 

.400 

• 044*} 

. 1070 

.1640 

.402 

.0850 

.497 

.0170 

.550 

.0700 

.0660 

.565 

.0330 

. 600 

.0870 

.650 

.0560 

. 700 

-.0100 

.725 

.0010 

.750 

.0120 

.0160 

.760 

-.0310 

.775 

-.0150 

-.0130 

.808 

.834  -.0350 

.850 

.857 

.865  -.0490 

.900  -.0740 

.905 

.950 

.953 


-.0510 


.0660 


-.0820 


-.0930 


—.0500  —.0630  —.0340 


-.0730 


-.0950  -.0670  -.0650 


-.0420 


1030 


T9  LOWER  WING 


.364 

.427 

.534 

.673 

.364 

. 42? 

.534 

.673 

- . HiSli 

.0760 

. 5570 

.5710 

.0780 

.0600 

.0500 

.0030 

,03011 

, 0440 

.1100 

.0150 

.0210 

.0580 

.0900 

.0850 

. 0420 

.0270 

.0870 

- • 0010 

-.0420 

- . 0410 

-.0270 

-.0180 

-.0620 

-.0670 

-.0640 

.0750 

-.0930 

-.0930 

-. 1080 

-.0670 

-.1070 

.364 

.427 

.534 

.673 

.1190 

.0200 

.4660 

. 4880 

.0470 

. 0360 

.0250 

.0240 


PAGE  932 

(R8NLU8) 

.780  .887 

.78'j  -887 

.5950  .6000 

.'.i78'.i  . 09311 

.1100  .1430 

.1140  .1390 

.1410 

.0710 

. 0500 

.0220  .0030 

-.0210 

-.0500 

- . 0600 

.781!  .887 

.5280  .5410 

.0550  .0730 


DATE  18  SEP  73 
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PAGE  933 


ames  87-707  ias  02A  + S3  + 

T9  LOWER  WING 

(RBNLU8) 

SECTION  ( 1)  LOWER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  { \)  = 2.498  BETAT 

( 7)  = 6-420  Y/8W 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.150 

.0210 

.0780 

.0840 

.1200 

.177 

.0190 

.229 

-.11270 

.246 

-.0100 

.250 

.0180 

.0390 

.0870 

.1150 

• 362 

-.0330 

• 400 

.0610 

.0960 

.1210 

.402 

.0140 

-497 

.0190 

.550 

.0180 

.0880 

.565 

-.0240 

. 600 

.0580 

.650 

.0690 

. 700 

-.0250 

-.0460 

.725 

-.0150 

. 750 

.0330 

. 0040 

. 760 

-.0730 

.775 

-.0520 

-.0310 

.808 

-.1000 

.834 

-.0650 

.850 

-.0890 

-.0870 

— . 01 00 

.857 

.0740 

.865 

-.0930 

.900 

-.1160 

-.1090 

-.0320 

.905 

-.1120 

.950 

-.1190 

-.0960 

- .0690 

.953 

-.1170 

.965 

-.1250 

MACH  < 1)  = 2.498  BETAT  ( 

8)  = 8.550  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

. 000 

-.1270  - 

.1260  -.0290 

.3680 

.4li  70 

.46911 

.4780 

.050 

.0430 

.0280 

.0480 

.0670 

.081 

.0190 

.086 

.0460 

.094 

-.1160 

.150 

.0130 

.0730 

.0760 

.1150 

.177 

.0120 

.229 

-.0670 

.246 

,0230 

.250 

.0430 

.0480 

.0830 

.1100 

.362 

-.0480 

. 400 

.0430 

.1280 

.1180 

.402 

- . 0200 

.497 

-.0130 

DATE  18  SEP  ?3 
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AMES  87-7'J7  IA9 

02A  + S3  * 

T9  LOWER  WING 

(RBNL08) 

SECTION  ( 

1)  LOWER  WING 

dependent  variable  CP 

MACH  ( 1 ) 

= 2.499  BETAT 

( 8)  = 8.55U  Y/BW 

.299 

.364  .427 

• 534 

-673 

.780  .887 

X/CW 

.5511 

. 0060 

.0610 

• 565 

-.0290 

. 600 

*0800 

• 65U 

.0600 

. 700 

- . 0280 

-.0690 

.725 

- . 0460 

. 750 

-.0040  .0330 

. 7611 

-.0790 

• 775 

-.0760 

-.0510 

.eus 

-.0850 

.834 

-.0910 

L 8 *‘,J 

— ; 1 060 

— . l_  tQCT; 

— _ fjMrf  i 

.857 

.0940 

.865 

-.1330 

.900 

-.1460 

-.1200 

-.0390 

.91  >5 

“.1140 

.950 

-.1110 

- . 1020 

-.0880 

.953 

-.1330 

.965 

“.1270 

MACH  ( 2) 

= 2.999  BETAT  ( 

1)  = -8.5813  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

. 000 

. 0590 

.0570  *4490 

1.1680 

1 .0970 

1*1300  1.0740 

.050 

.2640 

.2540 

.2930  .2940 

.081 

.2050 

.086 

.0670 

.094 

-.0110 

.150 

.2300 

.3010 

.2990  .3430 

.177 

.2240 

.229 

.0430 

.246 

.1500 

.250 

.2130 

. 2500 

.2990  .3220 

.362 

.1070 

.400 

.1980 

. 2880 

. 3200 

.402 

.1360 

.497 

.0960 

. 550 

.1790 

.2030 

.565 

.1210 

. 600 

.2280 

. 650 

. 1 790 

. 700 

.1970 

.0610 

.725 

.0650 

.750 

.1230  .1360 

. 760 

.1280 

.775 

.0450 

* 0800 

DATE  18  SEP  73 
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AMES  67-707  IA9  02A  + S3  + T9  LCWER  WING  (RBNL06) 


SECTICN  C 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CF 


MACH 

( 2)  = 2.999 

BETAT 

( 1)  = -8.580 

V/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.808 

.0990 

.834 

.1160 

.850 

.0540 

.0190 

.0690 

.857 

. 0890 

.865 

.0860 

.900 

.0750 

.0450 

.<0600 

.905 

.0160 

.950 

.0220 

- . 0080 

.0230 

• 953 

-.0030 

.965 

.0140 

MACH 

< 2)  = 2.999 

BETAT  < 

( 2)  = -6.420 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

.0330 

.0260 

.3370 

1.0320 

1 .0000 

1.0250 

.9770 

.050 

.2320 

.2190 

.2510 

.2580 

.081 

.1530 

.086 

.0350 

.094 

-.0300 

.150 

.I860 

.2490 

.2500 

.2970 

.177  .1790 

.229  . 0060 

.246  .1170 


.250 

.1660 

. 1990 

.2430 

.2770 

.362 

.0730 

.400 

.1750 

.2370 

.2770 

.402 

. 1090 

.497 

.0750 

. 550 

.1600 

. 1 740 

.565 

.1200 

.600 

.1910 

.650 

.1430 

. 700 

_ 1 CM  n 

.0490 

.725 

.0470 

. 750 

.0940 

.1050 

. 760 

.1040 

.775 

.0200 

.0620 

.808 

.0710 

.834 

■ 0790 

.850 

.0020 

■7)1  n 

.0480 

.857 

.0600 

.865 

.0470 

.900 

■ 0370 

.0080 

.0360 

.905 

-.0040 

.950 

. 0000 

-.0240 

.0090 

.953  -.0260 
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AMES  67-7117  IA9  02A  + S3  + T9  LCWER  WING 
SECTION  < DLCWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNLU6) 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 2)  = -6.42'.i 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 3>  = -4.260 


MACH  { 2>  = 2.999  BETAT  ( 4)  = -2.100 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.965 

-.0090 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

. 000 

.0120 

.0010 

.2770 

.050 

.061 

.1460 

.066 

. 0040 

.094 

-.0290 

.150 

.177 

.1680 

.229 

-.0200 

.246 

.1080 

.250 

.362 

.0850 

.400 

.402 

.0880 

.497 

.0550 

. 550 

.565 

.0900 

.600 

.650 

.700 

.1360 

.725 

.750 

. 760 

.0700 

.775 

.808 

.0490 

.834 

. 0500 

.650 

.857 

.0360 

.865 

.0160 

. 900 

.0080 

.905 

- . 0200 

.950 

.953 

-.0410 

.965 

- . 0260 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

. 000 

-.0120  - 

.0170 

.2180 

.050 

.061 

.1620 

.086 

.0120 

. 094 

-.0190 

.534 

• 673 

. 780 

.887 

.534 

• 673 

. 760 

.887 

.9260 

• 854tt 

.8990 

.9030 

.2040 

. 2040 

.2230 

.2110 

.1690 

♦ 2140 

.2190 

.2610 

.1600 

• 1710 

.2110 

.2380 

. 1 500 

.2000 

.2370 

.1380 

. 1 570 

.1310 

.1600 

.0350 

.0290 

. 0820 

.0860 

-.0010 

.0460 

-.0300 

-.0120 

.0380 

-.0370 

.0250 

.0330 

-.0360 

-.0020 

.534 

• 673 

. 780 

.887 

.8070 

. 7690 

. 7980 

.6160 

. 1 860 

• 1 920 

.1930 

.1840 

DATE  is  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 
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SECTION  ( 
MACH  ( 2) 


MACH  ( 2) 


AMES  87-707  1A9  C2A  + S3  + T9  LOWER  WING 


(R8NLU8) 


1) LOWER  WING 


dependent  variable  CP 


= 2.999  BET AT  ( 4)  a -2.100 


= 2.999  BETAT  < 5)  a 2.210 


y/bw 

.299 

.364 

.427 

x/cw 

.150 

.177 

.1270 

.229 

-.0260 

.246 

.0900 

.250 

-362 

.0130 

.400 

.402 

.0610 

.437 

I'.TZl'JD 

.550 

.565 

.0820 

.600 

. 650 

. 700 

.0800 

.725 

.750 

.760 

.0260 

.775 

.806 

.0070 

.834 

.0230 

.850 

.857 

.0170 

.865 

-.0100 

.900 

-.0200 

.905 

-.0380 

.950 

.953 

-.0550 

.965 

-.0560 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

x/cw 

.000 

-.0570 

-.0670 

.1100 

.050 

.081 

.0930 

.086 

-.0580 

.'094 

-.0260 

.150 

.177 

.0720 

.229 

-.0610 

.246 

.0340 

.250 

.362  -.0400 

• 400 

.402  .0150 

.497  -.0020 


.534 

.673 

.780 

.887 

.1730 

.2020 

.2000 

.2330 

.1340 

.1710 

.1980 

.2180 

.1120 

.1780 

.2220 

. 1080 

.1300 

.1150 

.1520 

.0150 

.0130 

.0670 

.0770 

-.0150 

.0220 

— > 0420 

-.0310 

.0250 

-.0540 

.0160 

—.0570 

-.0520 

-.0170 

.534 

.673 

.780 

.887 

. 5960 

.6470 

.6890 

.6510 

.1440 

.1180 

.1190 

.1470 

.0890 

. 1440 

.1300 

.1710 

.0690 

.0930 

.1310 

.1510 

.0420 

.1050 

. 1 580 

DATE  IS  SEP  73 
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SECTION  < 
MACH  ( 2) 


MACH  ( 2) 


AMES  87-711?  IA9 

02A  + S3  + 

T9  LOWER  WING 

(RBNL08) 

dlcwer  WING 

dependent  variable  CP 

a 2.999  BET AT 

< 5>  = 

£.210  Y/BW 

.299 

.364  .42? 

.534 

.673 

.780  .88? 

x/cw 

.551* 

.0360 

.'.i68'.( 

• 565 

- • 0020 

• 6011 

.0941 

. 650 

.9570 

, 700 

.(.(090 

-.0310 

.725 

-.0330 

*750 

.1(160  .0291 

. 760 

-.0300 

* 775 

-.0510 

-.l(H2U 

.808 

- . 0400 

.854 

-.0170 

.850 

-.0660 

-.0659 

-.0210 

.857 

.0200 

.865 

-.0380 

.900 

-.0560 

-.0770 

-.0210 

.905 

-.0650 

.950 

-.0840 

-.(.(810 

-.0510 

.953 

-.0800 

*965 

-.0860 

t 2.999  BETAT  < 

: 6>  = 

4.370  Y/BW 

.299 

♦364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

. ooo 

-.0740  - 

.0780  .0660 

.5310 

• 558Li 

.5840  .58311 

.050 

■ 0960 

.li?81'i 

-0960  -1040 

.081 

.0670 

.086 

- 

.0710 

.094 

— ■ 0490 

. 1 50 

.0500 

. 1015 

.1010  .1260 

.177 

.0380 

.229 

-.0720 

.246 

0320 

.250 

. 0300 

.1(581; 

« 0990  .1130 

.362 

- . 0220 

.400 

.0180 

. 1(690 

.1210 

.402 

-.0100 

.497 

-.0180 

.550 

.0020 

.1(391; 

.565 

-.0060 

. 600 

.0650 

.650 

.0310 

.700 

-.0060 

-.0559 

-725 

- . 0400 

. 750 

-.0050  .0090 

. 760 

- • 0401) 

.775 

-.0480 

-.1(450 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  G2A  + S3  + T9  LOWER  WINS 

SECTION  < 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 6)  = 4. 370  Y/BW  .299  .364  .427 

X/CW 

.808  -.0530 

.834  -.0520 

.850 

.857  .0340 

.865  -.0710 

.900  -.0850 

.905  -.0740 

.950 

.353  -.0910 

.965  -.1090 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 7)  = 6.540 


.364  .427 

-.0830  .0180 

.0340 

- .0800 

.0210 

.0080 


Y/BW 
X/CW 
. 000 
.050 
.081 
.086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
. 402 
.497 
.550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.665 
.900 
.905 
.950 
.953 


.299 

-.0830 

-.0610 

-.0850 

-.0260 

-.0260 


-.0570 

-.0740 

-.0880 


-.0070 

-.0200 

—.0600 

-.0780 

.0520 

-.0790 
- . 0980 


PAGE  939 


(RBNL08) 


.534 

.673 

. 780 

.687 

-.0610 

-.0800 

-.0420 

-.0740 

-.0360 

-.0860 

-.0910 

-.0690 

.534 

.673 

.780 

.887 

.4300 

.4380 

.5020 

.5080 

.0530 

.0460 

.0590 

. .0750 

.0150 

.0610 

.0660 

.1)980 

.0020 

.0260 

.0640 

.0860 

.0010 

.0390 

.0900 

.0020 

.0120 

.0110 

.0440 

— . 0600 

-.0430 

- . 0220 

-.0090 

-.1)470 

-.0510 

-.0630 

-.0790 

-.0510 

■ . 0800 

-.0480 

.0930 

-.0800 

-.0750 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  94D 


SECT  lew  ( 
MACH  < 2) 

MACK  < 2! 


MACH  < 3) 


AMES  87-7D7  JA9  OZA  + S3  + T9  LOWER  WING 
l)LO£R  wing  dependent  variable  CP 


(RBNLU8) 


= 2.999  BETAT  ( 7)  = 6.5411 


= 2.999  SETAT  ! 8)  = 8.700 


3.5U2  BETAT  ( 1)  = -8.720 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.965 

- . 1030 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

-.0910 

-.0940 

-.0210 

.050 

.081 

.0100 

.086 

-.0240 

.094 

-.0760 

. 1 50 

.177 

.0080 

.229 

-.1070 

.246 

-.0160 

.250 

.362 

-.0620 

.400 

.402 

-.0250 

.497 

-.0360 

.550 

.565 

-.0620 

. 600 

. S50 

. 700 

-.0460 

.725 

. 750 

. 760 

-.0900 

.775 

.808 

-.1010 

.834 

-.0790 

.850 

.857 

.0700 

.865 

-.0820 

.900 

-.0880 

. 905 

-.0890 

.950 

.953 

-.1010 

.965 

-.1040 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

.0640 

.0600 

.3720 

.050 

.081 

.1100 

.086 

,0180 

.094 

-.0060 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.534 

.673 

. 780 

.8.87 

. 2880 

.3550 

.4120 

.4290 

.0300 

.0150 

.0350 

. 0440 

-.0030 

.0330 

. 0360 

.0620 

-.0140 

,0060 

c 0390 

.0570 

- . 0070 

. 0300 

. 0620 

-.0070 

. 0060 

— .0010 

.0230 

— « 0400 

-.0590 

-.0300 

- . 0200 

-.0620 

-.0520 

-.0840 

-.0810 

-.0530 

-.0980 

- .0570 

-.1080 

-.0810 

-.0750 

.534 

.673 

.780 

.887 

1 .0760 

1 .1040 

1.1730 

.9890 

. 2230 

.2110 

.2420 

.2410 
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SECTION  < 
MACH  ( 3) 


MACH  < 3) 


1)  LOWER  WING 

= 3.502  BETAT  ( 1)  = -8.720 


AMES  87-707  IA9  C2A  ♦ S3  + T9  LOWER  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CF 


(RBNL08) 


= 3.502  BETAT  ( 2)  = -6.530 


Y/BW 

.299 

♦ 364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.150 

.1670 

.2420 

.2390 

.2360 

.177 

.1480 

.229 

.0070 

.246 

.D870 

.250 

.1660 

.2290 

.2460 

.2490 

.362 

.0570 

.400 

.2100 

.2690 

.258f-i 

.402 

= 1470 

.497 

,0680 

. 550 

.1720 

.2010 

.565 

.1240 

.600 

.2130 

.650 

.1800 

. 700 

.1970 

. 0300 

.725 

.0810 

. 750 

.1290 

.1390 

.760 

.0870 

.775 

.0460 

.0920 

. 808 

.0820 

.834 

.0900 

.850 

.0090 

.0370 

.0820 

.857 

.0630 

.865 

.0550 

. 900 

.0520 

-.0140 

.0710 

.905 

.0300 

.950 

-.0250 

.0110 

.0380 

.953 

.0060 

.965 

.0280 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.000 

.0390 

mozeo 

. 5ui'j 

. 9570 

• 9810 

1 .0550 

.3180 

.050 

.1500 

.1620 

.2070 

.2050 

.081 

.0840 

.086 

- . 0060 

.094 

-.0230 

. 1 50 

.1430 

.1990 

.2040 

.2070 

.177 

. 0800 

.229 

-.0130 

.246 

.0520 

.250 

.1340 

.1900 

.2130 

.2140 

.362 

.0110 

. 400 

.1570 

.2240 

.2220 

. 402 
.497 


.0500 


1080 


DATE  18  SEP  73 
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AMES  67-707  IA9  02A 

+ S3  + 

T9  LOWER  WING 

(RBNL08) 

SECTION  < 1)  LOWER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 3>  = 3.502  BET AT 

( 2!  = 

-6.530  Y/BW 

.299 

.364  ,427 

= 534 

= 673 

.780  -887 

x/cw 

.550 

.1390 

.1620 

.565 

.0920 

. 600 

.1810 

.650 

.1450 

. 700 

.1510 

.0120 

.725 

.0640 

. 750 

.0980  .1130 

. 760 

.0390 

.775 

.0340 

.0630 

. 808 

.0330 

.834 

.0590 

.8511 

.0010 

.0120 

.0530 

_flC7 

= 0370 

.865 

. 0300 

.900 

.0230 

-.0230 

.0500 

.905 

. 01 40 

.950 

-.0370 

-.0070 

.0160 

.953 

— . 0090 

.965 

,0060 

MACH  ( 3)  = 3.502  BET AT  < 

: 35  = 

-4.330  Y/BW 

,299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.000 

.0150 

,0050  .2300 

.8320 

.8540 

.9300  .9720 

.050 

.1080 

.1380 

.1770  .1940 

.081 

.0620 

.086 

- 

.0180 

.094 

1 0280 

.150 

.0900 

,1360 

.1680  .1840 

.177 

.0470 

.229 

.0290 

• 246 

.0260 

.250 

.1320 

.1560 

.1650  .1910 

.362 

0100 

.400 

.1180 

. 1 840 

.1870 

. 402 

.0920 

.497  • 

,360 

.550 

.1330 

.1300 

.565 

.0730 

. 600 

. 1 540 

. 650 

.1240 

. 700 

1020 

.0010 

.725 

.0500 

. 750 

.0750  .0910 

. 760 

.0180 

.775 

. 0200 

.0470 
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TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  943 


1 i 

MACH 


MACH 


AMES  87-7117  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WINS 


(RBNL'.iS) 


On  i 1/LCWc.R  WliviG 


H-tl-tNUtNl  YMKIADLC.  cp 


( 3>  = 3.502  BETAT  ( 3)  = -4.330 


( 3)  = 3.502  BETAT  ( 4)  = -2. 140 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.808 

.0000 

.834 

.0320 

. 850 

-.0120 

.0070 

.0360 

.857 

.0150 

.865 

.0060 

.900 

- .0040 

-.0350 

.0350 

.905 

-.0120 

.950 

-.0480 

-.0160 

.0000 

.953 

-.0260 

.965 

-.0130 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.ooo 

-.0020 

-.0130 

.1720 

. 7400 

. 7750 

.8060 

.8560 

.050 

. 1020 

.1050 

.1480 

.1650 

.081 

.0490 

.086 

-.0170 

.'.>94 

-.0220 

. 1 50 

.0670 

.1100 

.1340 

.1600 

• 177 

.0460 

.229 

- . 0200 

.246 

.0110 

.250 

.1090 

. 1400 

.1430 

.1590 

.362 

-.0190 

.400 

.1190 

.1590 

.1550 

.402 

.0710 

.497 

.0140 

.550 

.1010 

.1290 

.565 

.0440 

. 600 

.1300 

.650 

.1110 

. 700 

.0740 

.0010 

.725 

.0310 

. 750 

.0690 

.0770 

. 760 

.0170 

.775 

.0010 

.0400 

. 808 

-.0100 

.834 

.0030 

.850 

-.0280 

-.0080 

.0300 

.657 

-.0060 

.865 

-.0170 

.900 

-.0260 

-.0470 

.0230 

.905 

-.0380 

.950 

-.0580 

-.0300 

-.0030 

.953 

-.0470 

DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  9 44 


SECTICW  ( 
MACH  ( 3) 

MACH  ( 5) 


MACH  ( 5) 


ames  87-707  IA9  Q2A  + S3  + 

T9  LOWER  WING 

(RBNL08) 

l)LOCR  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 3.5'.*  BETAT 

( 4)  = -2.140  Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.965 

-.0390 

= 3.502  BETAT 

l 5)  = 2.260  Y/BW 

.299 

.364 

.427 

. 534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

• ODD 

-.0470  - 

.0520 

. 0480 

.5140 

.6090 

.6510 

.6510 

.050 

.0990 

.0970 

.1330 

.1450 

.081 

, 0050 

.086 

- 

.0490 

.094 

-.0160 

. 1 50 

.0620 

. 0940 

.1220 

.1510 

.177 

-02511 

.229 

-.0480 

.246 

- 

.0390 

.250 

.0370 

.0820 

.1170 

.1450 

.362 

-.0590 

.400 

.0460 

• 0870 

. 1300 

.402 

. 0060 

.497 

-.0280 

.550 

.0370 

.0510 

.565 

. LKjOO 

. 600 

.0770 

• 630 

*0550 

. TOD 

-.0090 

-.0400 

.725 

-•If  22*0 

.750 

.0160 

.0270 

.760 

- 

.0390 

.775 

-.0420 

—.0110 

.808 

-■ 

.0540 

.834 

-.0500 

.850 

-.0620 

-.0440 

-.0180 

.857 

.0140 

.865 

-.0610 

. 900 

-.0630 

- , 0700 

-.0140 

.905 

,0680 

• 950 

-.0760 

-.0620 

- . 0440 

.953 

,0760 

.965 

-.0740 

3.502  BETAT  ( 

6>  = 4.460  Y/BW 

.299 

364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

-.0570 

0650  -. 

.0060 

.4440 

. 4940 

. 5600 

.5950 

.050 

.0690 

.0710 

. 0920 

. 1 1 60 

.081 

0160 

.086 

0590 

.094 

-.0330 

DATE  16  SEF  73  TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA9C  RAGE 


ames  67-7117  IA9  cca  + S3  ♦ T9  loler  wing  (rbnlos) 


SECTION  < 1)  LOWER  WING 

dependent  variable  cf 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 6)  = 4.460 

Y/BW 

.299  .364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.88? 

x/cw 

• 1 50 

.0320 

.0710 

.0850 

.1050 

.177 

.0260 

.229 

-.0580 

.246 

*-.0500 

.250 

.0170 

.0470 

.0850 

.1010 

.362 

-.0710 

.400 

.0080 

.0490 

.0940 

. 402 

- «= 01 50 

.497 

-.0280 

.550 

.0080 

.0190 

.565 

-.0110 

. 600 

.0480 

.650 

.0250 

. 700 

-.0390 

-.0540 

.725 

-.0370 

.750 

-.0070 

. 0020 

.760 

-.0570 

.775 

-.0550 

-.0350 

.808 

-.0710 

.834 

-.0610 

.850 

-.0710 

-.0640 

-.0330 

.857 

.0000 

.865 

-.0790 

.900 

-.0890 

-.0810 

-.0350 

.905 

-.0750 

.950 

-.0880 

-.0770 

-.0570 

.953 

-.0850 

.965 

-.0920 

MACH  < 3)  = 3.502  BETAT  < 7)  = 6.669 

Y/BW 

.299  .364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

. 000 

- . 0700  — ^ 0720 

_ _ r.i  art 

. 3200 

. $900 

*4540 

. Rl'ilU'i 

.050 

.0400 

.0300 

.0530 

.0720 

.081 

♦0090 

.006 

-.0730 

.094 

-.0470 

.150 

.0080 

.0350 

.0450 

. 0660 

.177 

.0070 

.229 

-.0760 

.246 

-.0270 

.250 

-.0080 

.0190 

.0460 

.0650 

.362 

- . 0860 

.400 

-.0160 

.0210 

. 0620 

.402 

-.0290 

.497  -.0520 


945 


DATE  IS  SEF  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  946 


AMES  87-707  IA9  OZA  + S3  + T9  LOWER  WING 
SECTION  < 1 ) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNL06) 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 7)  s 6.660  Y/BW 

X/CW 
.550 
.565 
.600 
.650 
. 700 

• 725 
. 750 
.760 
.775 
. 808 
.834 
. 850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.365 

MACH  < 3)  = 3.502  BETAT  < 8)  = 6.860  Y/BW 

X/CW 

* 000 
.t»5G 
,oei 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
• 400 
. 402 
.497 
. 550 
.565 

. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.7811 

.887 

-.0140 

-.0050 

-.0310 

.Ilian 

.0270 

-.0630 

-.0680 

-.0430 

-.0660 

-*0240 

“.0100 

- . 0600 

-.0520 

-.0750 

-.0740 

.0160 

-.0730 

-.0720 

-,0470 

-.0860 

-.0910 

-.0790 

-.0800 

-.0430 

-.0850 

-.0810 

- . 0660 

-.0930 

- . 0890 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0800 

-.0830 

-.0270 

.1820 

.2980 

. 3430 

.4210 

.0170 

■0020 

-0180 

.0390 

.0080 

-.0800 

-.0950 

-.0150 

-.0120 

. 0040 

.0180 

.0370 

-.1010 

-.0750 

-.0280 

-.0130 

. 0200 

.0390 

.0850 

-.0500 

-.0290 

-.0140 

.0410 

.0770 

-.0310 

- . 0220 

-.0700 

,0090 

-.0140 

-.0730  -.0670 

-.0580 

-.0370  -.0200 

-.0920 

-.0750  -.0560 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I A9C 


PAGE  947 


SECTION  I 1) LOWER  WING 
MACH  { 3)  = 3.502  BETAT  t 9) 


AMES  87-707  IA9  OH  A + S3  + T9  LOWER  WING 


defencent  variable  CP 


8.860 


Y/BW  .299  .364 

X/CW 
.808 

.834  -.0860 

.850 

.857 

.865  -.0930 

.900  -.1030 

.905 

.950 

.953 

.965  -.0980 


.427  .534  .673 

-.0990 

-.‘0840  -.0760 

.0360 

-.0910 

-.0910 

-.0990  -.0830 


(RBNL08) 
.780  .887 

-.0560 

-.0530 

-.0750 


101(0 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  946 


SREF  = 
LREP  = 
EREF  = 
SCALE  = 

SECTION 

MACH  < 1) 


MACH  { 1 ) 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  LOWER  WING  (RBNL09)  ( 10  MAY  73  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


2 A 4210 

SQ.FT. 

XMRP  = 

28 . 5300 

INCHES 

alfhat  = 

6 . 000 

CftBlNC  = 

. 500 

39.8490 

INCHES 

YMRF  = 

.0000 

INCHES 

RUDDER  = 

.000 

ELEVON  = 

.000 

39.8490 

INCHES 

2 MRP  = 

.0000 

INCHES 

RUDFLR  4 

.000 

.0300  SCALE 


( DLCLER  WING 

= 2.498  BETAT  ( 1)  = -8.410 


= 2.498  BETAT  ( 2)  = -6.290 


DEPENDENT  variable  CP 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 760 

.887 

X/CW 

.000 

.0280 

.13790 

.4760 

1 . 1090 

1 . 0060 

1.0270 

1 .0070 

*050 

.3030 

. 2790 

. 3090 

.3370 

.081 

.2490 

.086 

.1660 

.L)94 

.0310 

.150 

.2580 

. 3690 

.3540 

.4180 

.177 

.2270 

.229 

.1020 

.246 

.eoou 

.250 

.2250 

.2880 

.3470 

. 384Li 

.362 

. 1 500 

. 400 

.2430 

.3720 

.3950 

.402 

.1680 

.497 

.1090 

. 550 

• 1 plili 

. 241  Li 

.565 

.3020 

.600 

. 2720 

.650 

.2250 

.700 

.2280 

.0380 

.725 

■ 21 50 

. 750 

.1480 

.1610 

. 760 

.1770 

.775 

.1920 

. 0950 

.808 

. 1 300 

.634 

.1320 

1 850 

. 1 100 

. 0420 

. 0820 

.857 

.1130 

*865 

.1320 

• 900 

. 11)00 

.0930 

.0710 

.905 

.0490 

.950 

.0610 

. 1 220 

.0320 

.953 

.0760 

.965 

.0030 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 760 

.887 

x/cw 

. 000 

. 0000 

.0460 

.4110 

1 . 0350 

. 9420 

.9680 

.962'-: 

.050 

. 2830 

.2470 

*2830 

.2980 

.081 

.2270 

» 086 

.1220 

. 094 

.0120 

OATE  18  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LCWER  WINS 


SECTION  ( 1) LOWER  WING 
MACH  < i>  = 2.498  BETAT  ( 2)  -6.290 


MACH  < i)  = 2.498  BETAT  ( 3)  = -4.170 


dependent  variable  CP 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

. 1 50 

.177 

.2140 

.229 

.0720 

.246 

.1790 

.250 

-362 

.1270 

. 400 

.402 

.1390 

. 437 

•0760 

. 550 

.565 

.2290 

. 600 

.650 

. 700 

.1820 

.725 

.750 

.760 

.1130 

.775 

.808 

.0770 

.834 

.0840 

. 850 

.857 

.0860 

.865 

.0630 

.900 

.0660 

.905 

.0150 

.950 

.953 

.0310 

.965 

-.0110 

Y/EiW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

-.0230 

,0040 

.3530 

.050 

.081 

• 1990 

. 086 

.10(00 

. 094 

-.0060 

. 1 50 

.177 

.1740 

.229 

.0510 

.246 

.1510 

.250 

-362 

. 0860 

. 400 

. 402 

.1210 

-497 

.0510 

PAGE 

(RBNL09) 


.534 

.673 

. 780 

.887 

.2340 

.3460 

.3270 

.3770 

.2040 

.2640 

.3210 

.3530 

.2140 

.3410 

.3620 

.1520 

.2150 

.2030 

.2480 

.0150 

.1760 

. 1300 

.1440 

. 1470 

.0610 

.0730 

—.0020 

.0610 

.0410 

.0550 

.0190 

.0380 

.0060 

.534 

.673 

.780 

.887 

.9450 

.8610 

. 8990 

• 88i0 

.2550 

.2240 

.2530 

.2680 

.1990 

.3080 

.2940 

.3380 

.1700 

. 2280 

.2850 

.3120 

.1720 

.3020 

.3230 

949 


DATE  18  SEP  71 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  951) 


AMES  87-7117  IA9  02A  + S3  + T9  LCWER  WING 


(RBNL1'9) 


SECTION  ( DLCUER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 9.498  BETAT  ( 1)  = -4.1711  Y/BW 

X/CW 
.550 
.565 
.61111 
• 651i 
. 71111 
.725 
. 750 
.7611 
.775 
.8118 
.834 
.850 
.857 
.865 
.9011 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 4)  = -2.1160  Y/BW 

v/n.i 
. 000 
.050 
.1)81 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
-250 
.362 
• 400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.867 

• 1270 

.1840 

.1510 

.1680 

.2180 

.1370 

.1)830 

.135'-) 

- . 0040 

.1010 

.1180 

.1120 

.0380 

.04711 

.0490 

.08511 

.0510 

-.1)241) 

.0370 

.02511 

.02011 

-.0070 

.0090 

.031)0 

.0050 

-.0310 

-.0140 

-.1)100 

-.11320 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.04711 

-.0350 

.2890 

.8650 

. 79811 

.8260 

.8130 

. 2300 

.2010 

. 2250 

. ^ 500 

.1700 

.0750 

-.0330 

.1450 

.1730 

.2750 

.2620 

.3120 

.11580 

- 1 150 

.1380 

.1910 

.2490 

.2850 

.0550 

.1060 

.1400 

.2470 

.2870 

.0220 

. 1340 

. 1 040 

. 1 540 

.14611 

• 1910 

.09611 

.0510 

-lilt) 

-.0181) 

. 0801) 

.1000 

.0830 

.11170 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  951 


AMES  87-707  IA9 

02A  + S3 

+ T9  LOWER  WING 

(RBNL09) 

SECTION  ( 

1)  LOWER  WING 

Du-EnDEnT  VAk I ABLE  Cp 

MACH  ( 1 ) 

= 2.498  BETAT 

( 4)  = -2,1*69  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

. 896 

.0140 

.834 

.0150 

.850 

.0260 

-.0410 

.0220 

.857 

.0670 

.865 

.0000 

.900 

-.0120 

-.0030 

.0230 

.905 

-.0330 

.950 

-.0190 

-.0070 

-.0250 

.953 

-.0440 

.965 

-.0680 

MACH  ( 1) 

— 2.490  BETAT 

< 5)  = 2.180  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.OOCi 

-.1030 

-.0980  .1430 

.6860 

.6600 

.6850  .6760 

. 050 

.1421* 

.1400 

.1620  . 1940 

.081 

.0980 

.086 

.0380 

.094 

-.0820 

.150 

.1030 

.1910 

.1900  .2430 

.177 

.0660 

.229 

.0160 

.246 

.0420 

.250 

.0760 

.1270 

.I860  .2210 

.362 

.0060 

. 400 

. 1270 

.1560 

.2250 

.402 

.0880 

.497 

.0720 

. 550 

.1130 

.1120 

.565 

.0830 

. 600 

.1340 

.650 

.1)980 

. 700 

.0220 

.0050 

.725 

• 0440 

. 750 

.0481)  .0560 

. 760 

-.0110 

.775 

.0060 

.0490 

.808 

-.0390 

.834 

-.0180 

.850 

-.0410 

-.0060 

.0090 

.857 

.0660 

.865 

-.0390 

.900 

-.0630 

-.0700 

-.0090 

. 905 

-.0740 

.950 

-.0870 

-.0280 

-.0190 

.953 


-.11770 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  952 


SECTION 
MACH  ( i ) 

MACH  ( 1 > 


MACH  ( 1 ) 


AMES  87-7117  IA9  Q2A  + $3  + T9  LC*CR  WING 
1 ) LOVER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNL09) 


= 2.498  BETAT  ( 5)  = 2.180 


= 2.498  BETAT  ( 6)  = 4.300 


= 2.498  BETAT  ( 7)  = 6.440 


Y/BW 

.299 

• 364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.965 

-.1040 

Y/BW 

.299 

» 364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

-.1170 

-.1170 

.0740 

.5790 

.5960 

. 6260 

.6180 

.050 

.1090 

.1160 

.1300 

. 1 640 

.081 

.0660 

. 086 

. 0050 

. 094 

-.0950 

.150 

.0690 

. 1 580 

.1620 

.2100 

.177 

.0510 

.229 

-.0010 

.246 

.0190 

.250 

.0570 

.1030 

.1530 

.1920 

.362 

— .0090 

. 400 

.1100 

. 1 440 

.1990 

.402 

.0490 

.497 

.0700 

. 550 

. 1030 

. 1340 

.565 

.0620 

. 600 

.1130 

. 650 

.1150 

. 700 

-.0040 

.0010 

.725 

.0010 

.750 

.0830 

.0420 

.760 

-.0490 

.775 

-.0330 

.0170 

. 808 

-.0730 

.834 

-.0390 

.850 

- .0670 

-.0510 

.0340 

.857 

. 0840 

.865 

-.0810 

. 900 

-.1010 

- .0920 

- . 0070 

.905 

- . 0740 

.950 

-.1060 

-.0680 

-.0250 

.953 

-.0730 

.965 

-.1120 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

. ULU'I 

-.1270 

-.1260 

*0220 

.4580 

. 5400 

. 5630 

. 5600 

• L*5D 

.0830 

.1030 

.1180 

. 1 510 

.'>81 

. 0420 

. 086 

- .0250 

.094 

-.1050 

CATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  1A9  02 A + S3 

SECTION  C 1)  LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  t 1>  = 2.498  BETAT  < 7)  = 6.440  Y/BW  .299 

x/cw 

.150 

.177 

.229  -.0140 

.246 

.250 

.362  -.0170 

. 400 

.402 

.497  .0510 

.550 

.565 

.600 

.650 

.700  -.0090 

. 725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 

.834  -.0670 

.850 

.857 

.865  —.0960 

.900  -.1050 

.905 

.950 

.953 

.965  -.1020 


MACH  ( i>  = 2.498  BETAT  < 8)  = 8.570  Y/BW  .299 

X/CW 

.000  -.i3S0 

.050 
.081 
.086 

.094  -.1230 

.150 

.177 

.229  -.0570 

.246 

.250 

.362  -.0420 

.400 
. 402 

.497  -.0020 


PAGE  953 


T9  LOWER  WING  (RBNL09) 


.534 

• 673 

.780 

.887 

0560 

• 1451) 

.1430 

.1960 

.0400 

.0090 

.0750  .0930  .1410  .1800 

.1380  .2120  .1840 

.0470 

.0520  .1210 

.0350 

.1170 

.1270 

-.0470 

- . 0200 

.0520  .0830 


-.0640 


-.0890 

-♦0470 

-.0280 

.0780 

-.0810 

-.0840 

- • 0090 

-.0890 

-.0870 

- . 1000 
-.1120 

-.0910 

-.0560 

.0080 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

. 1370 
0360 

- . 0350 
.0260 

« 3 i 60 
.0540 

.4530 

.0800 

. 5100 
.1100 

• 5060 
.1380 

.0310 

.0350 

.1290 

.1330 

.1760 

0150 

.0910 

.1020 

.1380 

.1600 

.0880 

.1940 

.1760 

. 0050 


DATE  18  SEP  73 

SECTION  ( llLCA'ER  WINS 
MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT 


MACH  < g)  = 2.999  BETTAT 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

PACE 

ames  87-7117  IA9 

02A  + S3  + 

T9  LOWER  WINS 

(RBNL09) 

dependent  variable  CP 

( 8)  = 8 . 570  Y/BW 

.299 

.364  . 427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

• 550 

.0270 

.0640 

.565 

.0050 

. 600 

.1351* 

.650 

.0690 

. 700 

-.0150 

-.0690 

.725 

-.0360 

. 75-1 

.0070 

.0511 1 

. 760 

-.0780 

.775 

-.0670 

— .0460 

.808 

-.0840 

.834 

-.0840 

.850 

-.0950 

-.0910 

- . 0430 

.857 

.Li900 

.865 

-.1250 

.900 

-.1330 

-.1100 

- . 028  Li 

.905 

-.1079 

.950 

-.1110 

-.0930 

-.0850 

.953 

-.1240 

.965 

-.1080 

! 1)  = -8.560  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

c 887 

X/CW 

.000 

.0460 

.0610  .4520 

1.1430 

1.0860 

1 . 1300 

.9220 

• 050 

.3109 

.2920 

.3340 

.3080 

.081 

.2290 

.086 

.0720 

.094 

-.0130 

. 1 50 

.2530 

.3450 

.3470 

.3740 

.177 

.2150 

.229 

.0490 

.246 

- 1 560 

.250 

.2220 

.2780 

.3420 

. 3530 

.362 

.0880 

.400 

.2080 

.3170 

.3650 

.402 

.1420 

.497 

.0980 

.550 

. 1920 

.2410 

.565 

.1130 

. 600 

.2580 

.650 

.2150 

. 700 

.1880 

.0660 

.725 

.0750 

. 750 

.1550 

. 1 580 

.760 

.1350 

.775 

.0460 

. 1000 

954 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  955 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING 
SECTION  ( 1)  LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  Cp 


(RBNL09) 


MACH  < g)  = 2.999  BETAT  ( 1)  = -8.560  Y/BW 

X/CW 
. 808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 2)  = -6.400  Y/BW 

X/CW 
. 000 
. 050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
. 725 
.750 
. 760 
.775 
. 808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.867 

.1080 

.1200 

.0880 

.0450 

.0400 

.0920 

.0890 

.0780 

.0250 

.0510 

.0800 

.0380 

.0090 

.0420 

. 0020 

■0250 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.0190 

.0260 

.3400 

1.0440 

1.0050 

1.0350 

.9860 

.2650 

.2530 

.2970 

.2980 

.1580 

.0520 

-.0330 

.1790 

.2060 

.2910 

.3050 

, 3480 

.0230 

.1160 

-1790 

.2300 

.2930 

.3150 

.0520 

.1130 

.1790 

.2620 

.3250 

.0820 

.1010 

.1670 

.1960 

.1790 

.2280 

_ 1 goo 

.1160 

.0550 

,0510 

. 1230 

.1340 

.0250 

.0870 

.0800 

.0780 

.0550 

. 0040 

,0230 

,0680 

.0420 

.0360 

-.0010 

.0210 

.0570 

.0170 

-.0020 

.0230 

-.0240 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PACE 


956 


SECTION  ( 
MACH  { 2 ) 

MACH  ( 2) 


MACH  < 2) 


1) LOWER  WING 
= 2.999  BETAT  ( 2) 


= £.999  BETAT  t 3) 


£.999  BETAT  ( 4) 


AMES  67-707  IA9  02A  + S3  + 

T9  LOWER  WING 

(RBNL09) 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

- -6.400  Y/BW 

.299 

. 364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

x/cw 

.965 

- ♦ 0040 

— —4.2  5Li  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

- . 0020  - . 0040  . 2760 

.9560 

. 9070 

. 9490 

.8980 

.050 

.2380 

.2260 

.2610 

.2770 

.061 

. 1 580 

.086 

. 0340 

.094 

-.0300 

.150 

.1850 

.2560 

.2630 

.3100 

* 1 77 

.1770 

.229 

-.0030 

.0770 

.250 

.1770 

.2020 

.2550 

.2880 

.362 

.0460 

. 400 

.1540 

.2430 

.2920 

.402 

.0830 

.497 

•0450 

. 550 

.1380 

.1810 

.565 

• 0800 

. 600 

.2050 

.650 

.1630 

. 700 

.1370 

.0350 

.725 

.0360 

. 750 

.1130 

.1180 

.760 

.0570 

.775 

.0060 

.0580 

.808 

.0520 

.834 

.0530 

.850 

-.0260 

, 0020 

.0610 

.857 

. 0290 

.865 

.0210 

. 900 

.0130 

-.0400 

.0480 

.905 

-.0130 

c950 

-.nwi 

--0190 

.01 70 

.953 

-.0330 

.965 

-.0230 

: -2.100  Y/BW 

.299 

,364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

-.0260  -. 

.0280  .2270 

.8480 

.8410 

.8310 

. 8280 

.050 

. 2200 

.2060 

.2350 

.2470 

.081 

.1010 

.086 

0060 

.994  - . 11269 


DATE  18  SEP  ?3  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE 


AMES  87-707  IA9  CCA  + S3  + 

T9  LOUER  WING 

(RBNLD9) 

SE^T 1 1 jN  ( l ) LOwtK  WI NG 

BEr EtNDEMT  V AR I ABLE  C F 

MACH  ( fc)  = 2.999  BETAT 

( 4)  = -2.100  Y/8W 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.150 

.1720 

.2430 

.2390  .2830 

.177 

.1670 

.229 

-.0110 

.246 

.0550 

.250 

.1560 

.1910 

.2370  .2640 

.362 

.0090 

.400 

.1310 

.2140 

.2730 

.402 

.0610 

.497 

.0370 

. 550 

.1190 

.1560 

.565 

.0760 

. 600 

.1910 

.650 

.1460 

. 700 

.0920 

.0200 

.725 

.0170 

.750 

.0960  .1070 

.760 

.0220 

.775 

—.0120 

.0350 

.608 

.0200 

.634 

.0220 

.650 

-.0380 

-.0220 

.'-1430 

.657 

.0190 

.865 

— .0060 

.900 

-.0120 

-.0530 

.0420 

.905 

-.0340 

.950 

-.0540 

-.0410 

-.0020 

.953 

-.0500 

.965 

-.0480 

MACH  ( £)  = 2.999  BETAT  < 

5)  = 2.210  V7BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.000 

-.0730  - 

.0780  .1230 

.6740 

.6520 

.6870  . 6800 

.050 

.1650 

.1480 

.1700  .1880 

.081 

.0950 

.066 

.0570 

.094 

-.0440 

.150 

.0980 

.1700 

.1760  .2140 

.177 

.0830 

.229 

-.0640 

.246 

.0450 

.250 

.0800 

.1230 

.1700  .2000 

.362 

-.0100 

.400 

.0670 

.1290 

.2020 

. 402 

.0240 

.497 


957 


-.0040 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  956 


SECTION  ( 
MACH  t 2) 


MACH  < 2) 


AMES  87-70?  IA9  C2A  + S3  + 

T9  LOWER  WING 

(RBNL09) 

1 ) LOCR 

WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

s 2.999 

BETAT 

( 5)  = 2.210  Y/BW 

.299 

.364  .427 

■ 534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.550 

.0460 

.0870 

.565 

.0140 

. 600 

.1260 

.650 

.0840 

. TOO 

.0160 

-.0200 

.725 

- ,028'j 

.750 

.0430  .0570 

. 760 

-.0120 

.775 

- . 0400 

- .0060 

.608 

-.0320 

.034 

- .0060 

.650 

r.ci  .i  . 

-.0540 

. 0020 

.857 

.0210 

.865 

-.0320 

.900 

-.0520 

-.0610 

• liOUO 

.905 

-.0700 

.950 

-.0720 

-.0720 

-.0340 

.953 

-.0800 

.965 

-.0820 

= 2.999 

BETAT  < 

: 6)  = 4.380  Y/BW 

.299 

.364  .42? 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.000 

-.0840  - 

.0900  .0710 

.5180 

. 5650 

.6010  .6020 

.050 

.1130 

.1170 

.1450  .1570 

.081 

.0580 

.086 

- 

.0740 

.094 

-.0600 

.150 

. 0640 

. 1 340 

.1410  .1770 

.177 

.0400 

.229 

- . 0780 

.246 

.0280 

.250 

.0430 

.0850 

.1330  .1630 

.362 

. 0050 

. 400 

.0310 

.1019 

.1660 

.402 

.0010 

.497 

-.0250 

.550 

.0120 

.0510 

.565 

.0000 

.600 

.0980 

. 650 

.0550 

. 700 

- . 0090 

- . 0480 

.725 

-.0240 

. 750 

.0170  .0330 

. 760 

-.0270 

.775 

-.0280 

- . 0320 

CATE  18  5EF  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  LOWER  WING 

SECTION  ( 1 ) LOWER  wing  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( £)  = 2.999  BETAT  < 6)  = 4.380  Y/BW  .299  .364  .427 

X/CW 

.808  - .0410 

.834  -.0390 

.850 

.857  . 0280 

.865  -.0600 

.900  -.0780 

.905  -.0710 

.950 

.953  —.0850 

.965  -.1020 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 7)  = 6.550 


Y/BW 
X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
- 094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
• 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 


.299 

-.0940 

-.0710 

-.0880 

-.0210 

-.0220 

-.0150 

-.0410 

-.0650 

-.0810 


.364 

-.0940 

-.0820 

.0120 


.427 

.0260 

.0370 

. 0230 

.0030 

-.0050 

-.0500 

-.0680 

.0510 

-.0730 


0930 


PAGE  959 

(RBNL09) 


.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0450 

-.0700 

-.0210 

-.0640 

-.0190 

-.0790 

-.0810 

-.0530 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.3910 

.4840 

.5250 

. 5260 

.0630 

.0770 

.0990 

.1160 

.0310 

.0970 

.1040 

.1420 

.0170 

.0490 

.0990 

.1320 

.0210 

.0720 

.1340 

.0130 

.0300 

.0360 

.0770 

-.0510 

-.0190 

-.0020 

.0200 

.0330 

-.0310 

-.0580 

-.0590 

- . 0350 

.0760 

-.0290 

.0870 

-.0710 

-.0620 

PAGE  960 


T9  LOWER  WING  (RENL99) 


.364 

.427 

.534 

.673 

. 76'.l 

.887 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 789 

.887 

-.1040 

-.0200 

.2930 

* 4000 

.4579 

.4650 

. 0400 

.0510 

.9729 

.9910 

. 0200 

-.0710 

.0160 

.0130 

.0690 

. 9789 

. 1 190 

-.0030 

.0060 

. 0300 

.9749 

.1940 

• Lil  SO  . -i520  • 1 060 

-.0060 

.0080  .0180 

-.0390 

.0540 

.til  70 

-.0490 

-.0240 

-.0140  .0020 

-.0770 

-.0450  -.0320 

-.0900 

-.0690  -.0670  -.0400 

.0720 

-.0860  -.0390 

-.0870 

-.0960  -.0750  -.0630 

-.1040 


.364  .427  .534  .673  .780  .887 

.0490  .3810  1.0770  1.1240  .9640  .9860 

.2580  .2780  .2780  .2810 

.1120 

.0330 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


FACE  961 


SECTION  C 
MACH  ( 3) 


MACH  ( 3) 


AMES  87-707  IA9  CCA  + S3  + T9  LCWER  WING  (RBNL09) 


1) LCWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 3.502  BETAT  ( 1)  = -8.710 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

. 1 50 

.2040 

.2900 

.2790 

.2470 

.177 

.1420 

.229 

.0100 

.246 

.0740 

.250 

. 1950 

.2500 

.2810 

.2840 

.362 

.0400 

,400 

.2100 

.2980 

• 2910 

.402 

.1290 

,49? 

.0700 

.550 

.1840 

.2270 

.565 

.1010 

.600 

.2290 

.650 

.I960 

. 700 

.1730 

.0410 

.725 

.0840 

. 750 

.1480 

.1550 

. 760 

.0650 

.775 

.0520 

.1020 

.808 

.0640 

.834 

.0830 

.850 

.0170 

.0450 

. 1000 

.857 

.0620 

.865 

.0490 

.900 

.0460 

— .0080 

.0860 

.905 

.0230 

.950 

-.0240 

.0180 

.0510 

.953 

. 0000 

.965 

.0240 

: 3.502  BETAT  C 2)  = -6.510 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.<12*71 

.0210 

.3100 

• 3360 

* }J 

1.0880 

.3180 

. 050 

.2140 

.2270 

.2580 

.2460 

.081 

.0960 

.086 

.0030 

.094 

-.0340 

.150 

.1650 

.2430 

.2310 

.2320 

.177 

.1120 

.229 

— . 01 50 

.246 

.0570 

. 250 

.1490 

.2080 

.2390 

.2490 

.362 

.0160 

.400 

.1630 

.2640 

.2550 

.402  • 101  LI 

.497 


0300 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I ABC 


PAGE  962 


AMES  87-7117  IA9  02A  ♦ 53  + T9  LCWER  WING 


(RBNL09) 


SECTION  ( 1 ) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 3)  s 3.502  BETAT  ( 2)  = -6.510  Y/BW 

X/CW 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
. 808 
.834 
.650 
.657 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 3)  = -4.320  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

• 780 

.88? 

.1490 

,1820 

.0850 

.1700 

.2000 

.1430 

.0380 

.0640 

.1(260 

.1190 

.1310 

.0350 

,0770 

.0350 

.0570 

.0350 

.0000 

.0230 

.0700 

.0210 

.0120 

.0070 

-.0190 

.0650 

-.0340 

-.0010 

. 0270 

-.0110 

.0040 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

. 0040 

- • 0060 

.2510 

.8240 

.8780 

.9720 

.8440 

.1190 

.1680 

.2120 

.2090 

.0610 

—.0020 

,0400 

.0640 

.1460 

.1840 

.1970 

. 1 930 

.0260 

. 0350 

.1290 

.1720 

.2030 

.2140 

0100 

.1360 

.2100 

.2140 

.0940 

.0080 

.1420  .1470 

.07011 

. 1 660 

.1450 

.0990  .0090 

.0450 

.0950  .1050 

.0050 


0170 


0660 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


FAGE  963 


t T Mfmni 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING  (RBNL09) 

SECTION  ( 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  C 3)  = 3.502  BETAT  ( 3)  = -4.320  V/BW  .299  .364  .427  .534  .673  .780  .887 

X/CW 


.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
= 953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 4)  = -2.130  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
. 650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.650 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 


-.0090 

.0260 

-.0140  .0130  .0490 

.0070 

-.0010 

-.0090  -.0320  .0450 

-.0190 

-.0470  -.0140  .0100 

-.0330 

-.0150 


• 299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0250 

-.0260 

.2010 

.7450 

.7640 

.8600 

.8320 

.0990 

.1260 

.1770 

.1930 

.0510 

-.0090 

-.02911 

.0490 

. 1210 

.1770 

.1610 

.1710 

-.0290 

• 0200 

.1220 

.1580 

.1900 

.1880 

-.0070 

.0590 

.1240 

.1810 

.1960 

-.0170 

.0540 

.1110 

.1430 

.1340 

.1590 

• 0720 

.0020 

.0240 

-.0020 

.0870 

.0980 

-.0040 

.0410 

-.0140 

• 0020 

— » 0300 

— • 0040 

.0440 

-.0150 

- . 0200 

-.0270  -.0490  .0410 

-.0390 

-.0620  -.0280  *0050 

-.0520 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  964 


SECTION  ( 
MACH  < 3) 

MACH  ( 3) 


MACH  ( 3)  = 


AMES  87-707  I A9  OEA  ♦ S3  + T9  LOWER  WING 
I) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNL‘-i9) 


= 3. 5U2  BETAT  ( 4)  = -2.130 


- 3.502  BETAT  ( 5)  “ £.260 


3.502  BETAT  ( 6)  - 4.470 


Y/ew 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

x/cw 

.965 

-.0390 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

-.0560 

-.0610 

.0720 

. 5770 

.6210 

.6870 

. 7060 

.050 

. 1030 

. 1 1 50 

.1550 

.1890 

. 081 

.0390 

. 086 

-.0510 

. 094 

-.0240 

. 1 50 

.0510 

.1090 

.1360 

.1590 

.177 

.0050 

.229 

-.0490 

.246 

-.0110 

.250 

.0350 

.0850 

.1310 

. 1 670 

.362 

-.0480 

.400 

,0490 

.0970 

. 2 570 

.402 

.0140 

.497 

-.0410 

. 550 

.0450 

.0600 

.565 

.0090 

. 600 

.0990 

• 650 

. 0680 

. 700 

-.0070 

- . 0400 

.725 

- . 0090 

. 750 

. 0260 

.0460 

.760 

-.0310 

.775 

-.0350 

- .01 50 

.808 

-.0490 

.834 

-.0430 

.850 

-.0590 

- .0430 

-.0100 

.857 

-.0140 

.865 

-.0520 

.900 

-.0560 

-.0730 

.0010 

.905 

-.0650 

.950 

-.0820 

-.0560 

-.0380 

.953 

- .0750 

.965 

-.0680 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

-.0680 

-.0750 

. 0000 

.4070 

, 5050 

. 5630 

. 5840 

.050 

.0530 

.0670 

. 0990 

.1310 

.081 

.086 

.094  -.0390 


-.0640 


0060 


DATE  18  SEP  75 


TABULATES  PRESSURE  DATA  - IA9C 


RASE  965 


AMES  87—707  IA9  C2A  + S3  + T9  LCfcER  WING 
SECTION  ( 1ILCWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CF 


(RBNL09) 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 6)  = 4.470  Y/BW 

X/CW 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
.700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 7)  = 6.670  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

*887 

.0450 

. 0860 

.1000 

.1090 

.0240 

- .0630 

-.0470 

.0450 

.0790 

,1110 

*1210 

-.0740 

-.0040 

.0310 

.0880 

• 1210 

-.0200 

-.0190 

.0160 

.0490 

.0510 

*0800 

-.0330 

-.0540 

-.0340 

-.0420 

.0140 

• 0320 

-.0530 

-.0190 

-.0600 

-.0610 

.0010 

—.0680 

-.0500 

-.0190 

-.0750 

-.0810 

-.0660 

-.0760 

-.0150 

-.0810 

-.0680 

-.0450 

-.0770 

-.0870 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0760 

-.0790 

-.0370 

.3490 

.4440 

.4890 

. 5230 

. 0500 

.0680 

.0850 

.1090 

.0280 

-.0790 

-.0540 

.0140 

.0180 

.0650 

.0740 

• 0880 

-.0790 

-.0520 

.0030 

.0340 

.0720 

.0960 

-.0910 

-.0070 

.0390 

.0920 

-.0400 


-.0210 


DATE  18  SEP  71 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  966 


SECTION  ( 
MACH  ( 3) 


MACH  < 3) 


AMES  87-7117  IA9  CCA  + S3  + T9  LOWER  WING 


(RBNLU9) 


1) LOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 3 . 5'-12  BET  AT  ( 7)  = 6. 6711 


- 3.502  BETA!  ( 8)  = 8.880 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.550 

- .0070 

.0070 

.565 

-.0330 

. 600 

.0510 

.650 

.0250 

. 700 

-.0520 

-.0620 

.725 

-.0390 

.750 

-.0070 

.0080 

. 760 

-.0660 

.775 

-.0530 

-.0450 

. 608 

-.0760 

.834 

-.0720 

.850 

-.0690 

-.0670 

-,0370 

.857 

.0190 

.865 

-.0810 

.900 

-.0840 

-.0760 

-.0340 

. 905 

-.0790 

.950 

-.0810 

-.0760 

-.0610 

.953 

-.0900 

.965 

-.0880 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

, 780 

.887 

v /O  .1 
w-r. 

.10.1 

-.0880 

-.0890 

-.0160 

. 1930 

.3320 

.4100 

. 4490 

« 050 

.0270 

0310 

,0550 

• 0760 

*081 

.0170 

.086 

-.0870 

.094 

-.0820 

.150 

-.0010 

. 0280 

.0490 

.0680 

.177 

-.0060 

.229 

-.1050 

.246 

-.0630 

. 250 

-.0180 

.0050 

.0480 

.0740 

.362 

-.0920 

. 400 

-.0210 

. 0060 

.0730 

.402 

-.0500 

.497 

-.0580 

« 550 

-.0260 

-.0120 

.565 

-.0670 

. 600 

.0330 

.650 

- . 0020 

. 700 

-.0630 

-.0660 

.725 

-.0560 

.750 

-.0300 

-.0030 

. 760 

-.0800 

.775 

-.0630 

-.0480 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  967 


SECTION  C DLCWER  WING 
MACH  C 3)  = 3.502  BET  AT  ( 8) 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  LO.ER  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


8.880  Y/BW 

X/CW 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 


.299  .364  .427 

-.0930 

-.0850 

.0370 

-.0950 

-.1010 

-.0880 


-.0920 


.534  .673 

-.0750  -.0690 

-.0880 

-.0970  -.0780 


(RBNL09) 
.780  .887 

-.0510 

-.0400 

-.0670 


-.0950 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  Q2A  + S3 


REFERENCE  DATA 


SREF  = 

2.4210 

SQ.FT. 

XMRP  = 

28 . 5300 

INCHES 

lref  = 

39.8490 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

INCHES 

BREF  = 

39.8490 

INCHES 

ZMRP  = 

. 0000 

INCHES 

SCALE  = 

. 0300 

SCALE 

SECTION  < 1ILOWER  WINS  CEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 1 > = 2.498  BETAT  ( 1)  = -8.380  Y/BW  .299 

X/CW 

.000  .0290 

.050 
.081 
. 086 

.1)94  .0410 

. 1 50 

.177 

.229  .1170 

.246 

.250 

.362  .1360 

.400 
. 402 

.497  .1030 

. 550 

.565 

.600 

.650 

.700  .2260 

.725 

.750 

. 760 

.775 

. 808 

.834  .1430 

. 850 

.857 

.865  .1290 

.900  .0910 

.905 

.950 

.953 

.965  .0140 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( Z)  = -6.270  Y/BW  .299 

X/CW 

. BOO  - . 0080 
.050 
.081 
.086 
.094 


0450 


PACE  968 


T9  LOWER  WINS  tRBNLlO)  ( 10  MAY  73  ) 

PARAMETRIC  DATA 

ALPHAT  - 8.000  CRBINC  - .500 

RUDDER  = .000  ELEVEN  = .BOB 

RUCFLR  = .000 


.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0770 

.4680 

1.1070 

l.ooeo 

1 .0270 

1.0050 

.3380 

. 3441.1 

. 3860 

.4550 

.2670 

.1630 

.2340 

.2930 

♦ 4300 

. 4240 

. 5060 

1980 

.2650 

.3360 

,4140 

.4580 

.2830 

.4260 

.4640 

.1650 

. PC»7n 

.3040 

.3310 

.2870 

.0960 


.2390 


.2190 

. 2090 

.1570 

,2110 

.1980 

.1230 

.1460 

. 1 030 

.1830 

.1040 

.0850 

. 1 1 40 

.0570 

.0420 

.1030 

.1270 

.0450 

364 

.427 

,534 

.673 

. 781* 

.887 

0380 

. 4080 

1.1*510 

.9630 

.9780 

.9370 

.3130 

.3150 

.3550 

.4280 

.2320 

1200 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  969 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING 


(RBNL1D) 


SECTION  ( 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  < 2)  = -6.27D  Y/BW 

X/CW 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
,953 
.965 

MACH  < 1)  = 2.498  BETAT  < 3)  = -4.170  Y/BW 

X/CW 
. non 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
. 402 
.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.2570 

.4000 

.3990 

.4750 

.2100 

.0840 

.1690 

.2320 

.3120 

.3840 

.4320 

.1190 

.1360 

.2340 

.3890 

.4370 

.0760 

.2490 

.1870 

.2620 

.2550 

.3030 

.1840 

.0960 

. 1940 

.0610 

. 1820 

.1890 

.1510 

.1360 

.0730 

.0980 

.1)840 

.0860 

.0530 

.1390 

.0790 

.0570 

.0360 

.0410 

.0920 

.0420 

.0170 

.0850 

.0380 

*.0130 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

■ Ortin 

-.min 

,3530 

, 9620 

,9000 

.9230 

.8870 

.2900 

.2870 

.3290 

.3890 

.2090 

.0740 

.0310 

.1920 

.2290 

.3590 

.3621) 

.4310 

.0250 

. 1 520 

.1960 

. 2690 

.3470 

.3890 

.0940 

.1910 

. 3440 

.3950 

.0610 


1130 


DATE  i8  SEP  71 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA9C 


PA&E  97 


AMES  87-707  IA9  02  A + S3  + T9  LOWER  WING 
SECTION  < 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNL1U) 


MACH  ( 1)  = 2.496  BETAT  ( 3)  =■  -4.170  Y/BW 

X/CW 
. 550 
.565 
. 600 
. 650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.806 
.834 
. 850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 1>  = 2.498  BETAT  ( 4)  = -2.060  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

. 887 

.1480 

.2230 

.2010 

.2170 

.2680 

. 1 580 

.1020 

.1770 

.0250 

. 1470 

.1590 

.1360 

.0790 

. 0770 

.0650 

.0900 

.0690 

.0110 

.0790 

.0610 

.0400 

-.0150 

.0500 

.0710 

. 02lAi 

. 0260 

.0360 

-.0180 

-.0310 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 78*0 

.887 

-.0590 

-.0420 

.2910 

.8750 

.8160 

.8430 

.8170 

.2570 

• 2610 

.2830 

.3400 

.1770 

.0530 

, 0090 

.1620 

.1920 

.3120 

.3130 

.3840 

.0040 

.1210 

.1650 

.2270 

. 3000 

.3470 

.0620 

.0980 

.1620 

. 2920 

.3530 

.0370 

.1720 

.1150 

.1860 

.1860 

.2390 

.1120 

.1370 

- . 0020 

.1210 

.1330 

.0720 


1220 


0490 


DATE  !8  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  971 


AMES  87-707  IA9  O?  A + S3  + T9  LOWER  WING 


(RBNL10) 


SECT  I 'Of-  < 1)  LOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < 1)  - 2 , 496  BETAT  ( 4)  = -2.060  Y/BW 

x/cw 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 5)  = 2.180  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
. 081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
. 650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0400 

.0390 

.0660 

.0640 

-.0020 

.0580 

.0180 

-.0010 

-.0320 

.0120 

.0480 

-.0190 

.0820 

.0060 

- . 0450 

-.0570 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.1140 

-.'.(940 

.1570 

.7010 

. 6790 

. 7080 

.6910 

.1830 

.1820 

.2140 

.2740 

.1130 

.0360 

-.0860 

.0940 

.1300 

.2320 

.2400 

.3110 

.0140 

.0530 

.1070 

.1610 

.2260 

.2730 

.0130 

.1420 

.1840 

.2080 

.2770 

. 1050 

.1010 

.1780 

.2280 

.1630 

. 1 790 

.0350 

-.0280 

.0380 

.0640 

.1580 

.1)880 

-.0060 

.0710 

-.0580 

-.0240 

-.0470 

-.0120 

.0920 

.0620 


-.0390 

-.0540 

-.0710 

-.076  0 

.0310 

-.0910  -.0350 

.0160 

-.0670 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE 


972 


SECTION  ■ 
MACH  ( 1 3 

MACH  ( 1) 


MACH  ( 1) 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LCfcER  WING 


(RBNL10) 


13  LOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CF 


= 2.498  BETAT  ( 5)  = 2.160 


= 2.498  BETAT  ( fc)  = 4.320 


= 2.498  BETAT  ( 7)  = 6.450 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

x/cw 

.965 

* . 0990 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.LVJiCi 

-.12311 

-.1150 

.0860 

.050 

.061 

.0820 

. U86 

.0090 

.094 

-.0970 

, 1 50 

.177 

.0770 

.229 

.0060 

.246 

.0340 

.250 

.362 

-.0010 

.400 

.402 

.1140 

.497 

.0890 

.550 

.565 

.0530 

. 600 

. 650 

. 700 

.0050 

. 725 

. 750 

.760 

-.0480 

.775 

.808 

-.0670 

.834 

-.0320 

.850 

.857 

. 0860 

.865 

-.0630 

. 900 

-.0770 

.905 

-.0380 

. 950 

.953 

-.0620 

.965 

-.1110 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

. ooo 

-.1370 

-.1320 

.0270 

.050 

.081 

.0480 

.086 

-.0180 

. 094 

-.1160 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.534 

.673 

.780 

.867 

.6160 
. 1440 

.6220 

.1610 

. 6460 
. 1 740 

.6340 

.2320 

.0960 

.2010 

.I960 

.2710 

.1180 

.1400 

.1910 

.2380 

.1780 

.2240 

.2450 

.1010 

. 1 760 

. 1 790 

.1600 

.0020 

— .01-40 

.0960 

.1310 

.0300 

.0080 

.0640 

-.0590 

.0290 

.0850 

.0500 

.0950 

-.0750 

- . 0290 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.4720 

.1110 

. 5670 
.1490 

.5810 

.1710 

.5810 
. 2250 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  973 


SECTION 
MACH  ( 1 ) 


MACH  ( 1 ) 


AMES  87—707  IA9  02 A + S3  + T9  LOWER  WING  (RBNLlLi) 


( 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2.498  BETAT 

( 7)  = 6.450 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

. 1 50 

.0780 

.1840 

.1880 

.2580 

.177 

.0490 

.229 

-.0130 

.246 

.0110 

.250 

.1130 

.1340 

.1850 

.2270 

.362 

— .0090 

. 400 

.1310 

.2740 

.2350 

.402 

.0790 

. 497 

.0580 

.550 

.0450 

.1160 

.565 

.0290 

* 600 

.1880 

.650 

.1310 

.700 

-.0160 

-.0560 

.725 

-.0220 

. 750 

.0580 

.1130 

.760 

-.0650 

.775 

-.0460 

-.0260 

.808 

-.0830 

.834 

-.0560 

.850 

-.0780 

-.0810 

-.0010 

.857 

.0640 

.865 

-.0770 

.900 

-.0970 

-.1020 

.0200 

.905 

-.0630 

.950 

-.1110 

-.0870 

-.0510 

.953 

-.0850 

.965 

-.1010 

= 2.498  BETAT  1 

[ 8)  = 8.580 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

-.1490 

.5080 

C *J 

CDll’i 

.LILK.I 

-.1450 

— . 0330 

.3190 

• J 1-7  t 

.050 

.0740 

.1210 

.1490 

.I960 

.081 

.0340 

. 086 

-.0240 

.094 

-.1320 

.150 

.0690 

.1750 

.1630 

.2240 

.177 

.0540 

.229 

-.0340 

.246 

-.0010 

.250 

.1180 

.1370 

. 1 690 

.1980 

.362 

-.0320 

.400 

. 0900 

.1970 

.2130 

. 402  . 0040 

.497  .0140 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  974 


SECTION  ( 
MACH  ( 1) 


MACH  ( 2) 


AMES  87-707  IA9 

02A  + S3  + 

T9  LOWER  WING 

(RBNL10J 

1) LOWER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

,=  2 . 490  BET  AT 

(8)  = 8.580  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

x/cw 

. 550 

.0230 

.0510 

.565 

-.0040 

.600 

.1450 

. 650 

.0690 

. 700 

-.0260 

-.0840 

.725 

-.0300 

. 750 

.0050  . 0690 

.760 

-.0390 

.775 

-.0510 

-.0540 

.808 

-.0480 

.834 

-.0720 

.850 

-.0630 

-.0960 

-.0490 

.857 

.0830 

.865 

-.0960 

. 900 

-.1120 

-.0630 

-.0130 

.905 

-.0960 

.950 

-.0780 

-.0960 

-.0890 

.953 

-.1160 

.965 

-.1060 

* 2.999  BETAT  < 

: 1!  = -8.540  Y/BW 

,299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

v > r-w 

. BOO 

,0300 

,0790  .4540 

1.1460 

1 .0750 

1.1200  .9260 

.050 

335rJ 

.3300 

.3350  .3550 

.081 

.2390 

.086 

,0500 

.094 

.0150 

.150 

.2760 

. 3890 

.3630  .3900 

.177 

.2250 

.229 

.0250 

.246 

. 1910 

. 250 

.2530 

.3230 

.3710  .3930 

.362 

.1210 

. 400 

.2300 

.3880 

. 3900 

.402 

. 1 500 

.497 

.0900 

.550 

.2170 

.2710 

.565 

.1180 

.600 

.2970 

. 650 

.2500 

. 700 

.2050 

.0890 

.725 

.1100 

. 750 

.185t>  .1980 

. 760 

.1840 

.775 

.0970 

.1360 

DATE  Id  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  975 


SECTION  ( 
MACH  < H) 


MACH  < 2) 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LCV£R  WING 
1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 2.999  BETAT  t 1 > = -8.540 


(RBNLUi) 


ss  2.999  BETAT  ( 2)  = -6.390 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.808 

.1390 

.834 

.1250 

,850 

.1140 

.0720 

.1160 

.857 

.0950 

.865 

.0910 

.900 

.0830 

.0990 

.1110 

.905 

.0180 

.950 

.0830 

.0480 

.0650 

.953 

-.0080 

.965 

.0200 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

,534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

.0040 

.03110 

• 4051i 

1 .0270 

.9980 

1 .0220 

.8260 

.050 

.2910 

.2970 

.3470 

.3450 

.081 

.1880 

.086 

.0240 

.094 

-.0110 

.150 

.2370 

.3390 

.3560 

.3790 

.177 

.1990 

.229 

.0150 

.246 

.1200 

.250 

.2060 

.2760 

.3400 

.3610 

.362 

.0730 

.400 

.2010 

,3330 

.3680 

.402 

.1210 

.497 

.0880 

.550 

.1830 

.2440 

.565 

.0900 

. 600 

.2690 

.650 

.2250 

T»m 

« cm 

.0770 

• f 

.725 

.0800 

.750 

.1660 

.1710 

.760 

.1290 

.775 

.0510 

.1140 

.808 

.0950 

.834 

.0780 

• 850 

.0320 

• fjSJLi 

1050 

.857 

.0530 

.865 

.0490 

. 900 

.0450 

.0400 

. 0890 

.905 

.0080 

.950 

.0370 

.0290 

.0550 

.953 


-.0160 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PACE  976 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING  (RBNL10) 

SECTION  < 1 ) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CF 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 2)  = -6.390  Y/BW  .299  . 364  . 427  . 534  . 673  . 780  . 887 

X/CW 


.965 

MACH  C 2!  = 2.999  BETAT  { 3>  = -4.240  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
.086 
. 094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
. 402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
. 650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
. 803 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 4)  = -2.090  Y/BW 

X/CW 
.000 
. 050 
.081 
. 086 
. 094 


.0100 


.299 

.364 

c42? 

.534 

,673 

,780 

.887 

- . 0200 

,0040 

.2870 

.9490 

.9300 

.9700 

.91)00 

.2790 

.2820 

.3270 

. 3260 

.1530 

.0330 

-.0190 

.1820 

.2160 

.3100 

. 3350 

.3560 

. 0090 

.1050 

.1820 

.2480 

.3220 

. 3540 

.0230 

.0780 

.1620 

.3080 

.3560 

.0360 

.0610 

.1310 

.2040 

. 1 950 

.2540 

.1210 

.0500 

r.  ,oc. 

« -'Tfc- 

.0390 

.1360 

.1550 

.0130 

.0750 

.0500 

.0460 

ijocr . 

- . 0220 

.0190 

.0780 

.0120 

. 0050 

-.0110 

- „ 0440 

.0730 

-.0460 

— • 0050 

, 0300 

-.0350 

-.0240 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0390 

-.0260 

.2180 

, 8290 

. 8360 

.8710 

.8520 

. 2270 

.2360 

.2810 

.3230 

.1350 

.032 0 

- . 0260 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  977 


AMES  87-707  IA9  02 A + S3  + T9  LOWER  WING 


(RBNL10) 


SECTION  ( DLOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 2)  - 2.999  BET AT  ( 4)  = -2.090  Y/BW 

X/CW 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
.600 
.650 
.700 
.725 
. 750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 5>  = 2.230  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.1840 

.2650 

.2890 

.3530 

.1490 

-.0130 

.0380 

.1550 

.2130 

.2830 

.3300 

-.0140 

.0770 

.1400 

.2660 

. 3440 

.0330 

.0500 

.1190 

.1710 

.1710 

.2330 

.0790 

.0510 

.0190 

.0320 

.1170 

.1370 

- . 11090 

.0560 

.0320 

.0220 

.0270 

-.0370 

-.0010 

.0620 

-.0030 

-.0140 

-.0340 

-.0440 

.0610 

-.0400 

-.0270 

.0170 

-.0540 

-.0460 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.0790 

-.0830 

.1310 

.6540 

.6590 

.7020 

.6810 

.1670 

.1640 

.1980 

.2390 

.0970 

-.0230 

-.0510 

.0810 

.1150 

.1810 

.1990 

.2560 

-.0690 

.0330 

,0910 

.1390 

.1930 

,2360 

-.0160 

.0760 

.1600 

.2410 

.0240 

-.0020 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  976 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WINS 
SECTION  ( 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNLlU) 


MACH  { 2)  - 2.999  BETAT  < 5)  = 2.230  Y/BW 

X/CW 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.657 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 6)  = 4.400  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
,400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 


.299 

.364 

.427 

.534 

.675 

. 780 

.867 

.0530 

• Hj4Ci 

.0180 

.1100 

. 1 620 

-.0010 

-.0180 

-.0160 

-.0180 

.0620 

.0870 

- .02711 

.0020 

-.0360 

-.0100 

. 0240 

-.0400 

-.0460 

.0160 

-.0360 

-.0560 

-.0690 

-.0500 

.0230 

-.0630 

-.0630 

-.0230 

-.0790 

-.0840 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0910 

-.0960 

.0760 

. 5990 

.5870 

.6330 

.6140 

.1370 

.1350 

,1700 

.21 10 

.0670 

-.0470 

-.0660 

.0500 

.0810 

. 1460 

.1700 

.2240 

-.0830 

.0290 

.0560 

.1080 

. 1610 

.2060 

.0070 

.0170 

.0410 

.1210 

.2110 

-.0190 

.0050 

. 0220 

.0660 

.0820 

.1350 

-.0130 

-.0200 

-.0450 

.0370 

.0650 

-.0250 


0280 


0240 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  979 


SECTION  < 1) LOWER  WING 
MACH  ( 2)  = 2.999  BETA!  < 6)  = 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 7)  = 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  LCWER  WING  (RBNL10) 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

4 . 400  Y/BW  .299  .364  .427  .534  .673  .780  .887 

X/CW 


.808 

.834  -.0320 

.850 

.857 

.865  -.0550 

.900  -.0720 

.905 

.950 

.953 

.965  -.0950 

6.570  Y/BW  .299  .364 

X/CW 

. 000  - . 1 000  - . 1 040 

.050 
.081 

.086  -.0520 

.094  -.0780 

.150 

.177 

.229  -.0960 

.246  .0100 

.250 

.362  -.0180 

.400 

.402 

.497  -.0190 

.550 
.565 
. 600 
.650 

.700  -.0100 

.725 

.750 

. 760 

.775 

.808 

.834  -.0300 

OKfl 

.857 

.865  -.0600 

.900  -.0800 

.905 

.950 

.953 


-.'.1420 


-.0460 

-.0600 

-.0050 

.0270 

-.0640 

.0080 

-.0630 

-.0750 

-.0660 

-.0380 

• .0700 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.0310 

.3940 

. 5120 

.5470 

. 5550 

.0740 

.1050 

.1350 

.1730 

.0350 

• 0400 

.1100 

.1350 

. 1880 

.0230 

.0280 

.0690 

.1280 

.1750 

.0290 

.0950 

.1750 

.0240 

.0300 

.0380 

.0010 

. 1090 

.0520 

-.0470 

-.0180 

.0130  .0430 

-.0440 

-.0340  -.0210 

-.0610 

-.0580  -.0540  -.0230 

.0480 

-.0710  -.0110 

-.0730 

-.0790  -.0690  -.0520 

-.0880 


DATE  18  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE 


AMES  87-707  IA9  CCA  + S3  + T9  LOWER  WING 


(RBNLHO 


SECTION  ( 1 ) LOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 2)  = 

2.999 

6ETAT 

( 7)  s 

6.570 

Y/BW 

X/CW 

.965 

MACH 

( 2)  = 

2.999 

BETAT 

( 8!  = 

8 . 740 

Y/BW 

X/CW 
.111111 
.'-150 
.081 
.086 
. 094 
. 1 50 
.177 
.229 
. 246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  (35  = 3,502  BET AT  ( 1)  = -8.690  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
.086 
.094 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

, 7811 

.887 

-.0930 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.7811 

.887 

-.1100 

-.1120 

-.0160 

.8960 

. 3890 

.49411 

. 4890 

.0430 

.06411 

.111611 

.13811 

.0300 

-.0740 

-.0860 

.0260 

.0190 

.0861i 

.0980 

. 1 5011 

-.1130 

— > Oi  i lr 

.0120 

.114511 

.1)890 

. 1 3411 

- ,0440 

.0010 

.0330 

.0680 

. 13611 

-.0270 

-.0340 

.01 50 

.03511 

.02411 

.11750 

-.0310 

-.0730 

- . 0200 

-.11520 

-.1111511 

.02511 

-.0440 

-.04411 

-.0780 

-.0530 

.0740 

-.0690 

-.07811 

-.112711 

-.0780 

-.0910 

-.0780 

~ .0860 

-.02211 

-.0920 

-.07811 

-.0570 

-.0970 

-.0950 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

. 0300 

.0550 

.3670 

1 .0890 

1 . 1 5411 

. 95911 

.96111 

.2730 

.2970 

.29911 

.3140 

.1320 

.0430 

-.0150 


980 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  981 


SECTION  < 
MACH  ( 3) 


MACH  ( 3) 


AMES  87-707  IA9 

02A  + S3 

+ T9  LOWER  WING 

(RBNL10) 

1) LOWER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 3 . 502  BETAT 

( 1)  = “8*690  V/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

*150 

.2230 

.2870 

.2930 

.2650 

*177 

.2100 

♦ 229 

.01 2D 

.246 

.0600 

.250 

.2210 

.2470 

.2910 

.3030 

.362 

.0070 

. 400 

.2060 

.3080 

.3070 

.402 

. 1400 

.497 

• 070%* 

. 550 

. 1960 

.2360 

.565 

.1030 

♦ 600 

.2400 

.650 

.2180 

. 700 

.1500 

.0570 

.725 

.1030 

.750 

.1670 

.1610 

. 760 

.0590 

.775 

. 0720 

.1250 

.808 

.0720 

.834 

.0860 

.850 

.0340 

.0650 

.1170 

.857 

.0610 

.865 

.0570 

.900 

.0540 

.0070 

.0910 

.905 

.0460 

. 950 

-.0120 

.0320 

.0710 

.953 

.0210 

*965 

.0270 

3.502  BETAT  ( 

2)  = -6.500  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

. 000 

.0080 

.0260  .3190 

.9510 

i . 0320 

. 8490 

.8960 

.050 

.2250 

.2440 

.2740 

.2800 

.081 

.0740 

.086 

.0440 

.094 

- . 0400 

.150 

.1840 

.2620 

.2560 

.2400 

.177 

.1390 

.229 

.0050 

,246 

.0280 

.250 

.1710 

.2250 

.2560 

.2690 

.362 

-.0050 

.400 

.1750 

.2770 

.2730 

.402 

.1110 

*497 

.0510 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  982 


AMES  87-707  IA9 

D2A  + S3  + 

T9  LOWER  WING 

(RBNL10) 

SECTION  ( 1)  LOWER  WING 

DEFENDENT  VARIABLE  CF 

MACH  ( 3)  = 3 . 5'..2  BET  AT 

( 2)  = -6.500  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

,887 

X/CW 

.550 

.1740 

.2070 

.565 

.0950 

. 600 

,2!  tv; 

.650 

.1880 

. 700 

.1280 

.0420 

.725 

.0850 

. 750 

. 1400 

. 1 361 

.760 

.0300 

.775 

.0570 

.1010 

.808 

.0180 

.834 

.0590 

.850 

.0240 

.0430 

.0920 

.857 

.0350 

.865 

.0270 

.900 

.0210 

-.0010 

,0730 

.905 

.0190 

.950 

—.0200 

.0170 

.0500 

.953 

.UJ3U 

.965 

.0140 

MACH  ( 3)  = 3. 502  BETAT  < 

3)  = -4.310  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.000 

-.0090  - 

.0060  . 2560 

.8360 

.9210 

.9820 

.8170 

.050 

1920 

. 1980 

.2420 

,2540 

.081 

.0790 

.086 

.0260 

. 094 

-.0310 

.150 

.1540 

.2080 

.2130 

*2370 

.177 

.1050 

.229 

-.0100 

.246 

.0410 

. 250 

.1500 

.1960 

. 2200 

. 2440 

.362 

.0060 

.400 

.1550 

.2610 

.2430 

.402 

.0930 

.497 

.0220 

.550 

.1470 

.1920 

.565 

.0650 

. 600 

.1920 

.650 

.1790 

. 700 

.0980 

.0300 

.725 

.0610 

. 750 

.1320 

.1320 

. 760 

.0060 

.775 

.0310 

.0850 

DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  983 


SECTION  t 
MACH  ( 3) 


MACH  ( 3) 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  LCWER  WING 


(RBNL10) 


1) LCMER  WING 


CEFENCENT  VARIABLE  CP 


= 3.502  BETAT  ( 3)  = -4.310 


= 3.502  BETAT  ( 4)  = -2.130 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.808 

-.0100 

.834 

.0340 

.850 

.857 

.0090 

.865 

.0080 

.900 

-.0020 

.905 

-.0210 

.950 

.953 

-.0280 

.965 

-.0100 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

,000 

-.0300 

-.0260 

.1950 

. 050 

.081 

.0810 

. 086 

.0120 

.094 

-.0270 

.150 

.177 

.0850 

.229 

-.0290 

.246 

.0400 

.250 

.362 

- . 0040 

.400 

.402 

.0610 

.497 

-.0230 

. 550 

.565 

.0420 

. 600 

.650 

. 700 

.0610 

.725 

.750 

. 760 

-.0040 

.775 

.808 

-.0210 

.834 

-.0030 

.850 

.857 

-.0120 

.865 

-.0290 

.900 

-.0280 

.905 

-.0450 

.950 

.953 

-.0560 

.534 

.673 

.780 

.887 

.0010 

.0340 

.0870 

-.0220 

.0720 

-.0380 

.0090 

.0410 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.7820 

.7820 

.8700 

.8110 

.1870 

.1930 

.2240 

.2260 

.1430 

.2190 

.2290 

.2150 

. 1270 

.1810 

.2430 

.2330 

.1330 

.2220 

.2480 

.1060 

.1740 

.1670 

.1870 

.0160 

.0280 

.1180 

.1190 

. 0030 

.0590 

-.0230 

.0110 

.0680 

.0420 

.0610 

.0540 

-.0140 

.0240 

DATE  IB  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-TO?  IA9  02A  + S3  ♦ T9  LCWER  WINS 
SECTION  ( 1) LOWER  WINS  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  t 4>  = -2.130 


MACH  ! J)  “ 3.502  SETAT  ( 5}  = 2.260 


MACH  < 3)  = 3.502  BETAT  ( 6)  = 4.480 


Y/BW 

.299 

X/CW 

.965 

-.0310 

Y/BW 

.299 

X/CW 

.000 

-.0580 

.050 

.081 

. 086 

.‘.'94 

-.0290 

. 1 50 

.177 

.229 

—.0560 

.246 

.250 

.362 

-.0470 

.400 

.402 

.497 

— .0400 

.550 

.565 

. 600 

• 650 

. 700 

-.0090 

. 725 

.750 

. 760 

.775 

.808 

.834 

-.0390 

.850 

.857 

.865 

-.0540 

.900 

-.0620 

.905 

.950 

.953 

.965 

-.0720 

Y/BW 

.299 

X/CW 

.000 

-.0740 

. 050 


.364  .427 

.364  .42? 

-.0690  .0840 

.0360 

-.0390 

.0100 

-.0190 

.0030 

-.0030 

-.0400 
- . 0580 

-.0180 

-.0730 

-.0820 

.364  .427 

-.0810  .0240 


.081 


-.0100 


.086 


.094  -.0470 


0580 


PACE  984 


(RBNL10) 


.534 

.673 

. 780 

.887 

.534 

.673 

. 780 

.887 

. 5880 

. 6390 

.6520 

.6760 

.1060 

.1300 

.1900 

.2390 

.'0660 

.1290 

. 1 660 

.2290 

.0480 

.0940 

. 1 560 

.2070 

.0380 

.0970 

.1990 

.0160 

.0540 

. 0650 

.1340 

-.0370 

.0210 

.0470 

• 0700 

. 0400 

- . 0090 

. 0580 

-.0390 

. 0090 

.0710 

.01 70 

.0770 

- . 0500  - 

. 0220 

,534 

.673 

. 780 

.887 

. 4840 

. 5240 

. 5330 

. 5820 

, 0630 

.0840 

.1310 

.1710 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - 1A9C 


PACE  985 


AMES  67-707  IA9  CEA  + S3  + T9  LOWER  WING 


(RBNL1U) 


SECTION  ( 1) LOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  : 3)  = 3.502  BETAT  ( 6)  = 4.460  Y/BW 

X/CW 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
,400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
.700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
. 808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 7)  = 6.690  Y/BW 

X/CW 

.000 

.050 

.081 

.086 

.094 

.150 

.177 

.229 

.246 

.250 

.362 

.400 

.402 

.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0570 

.1030 

. 1 1 60 

. 1 580 

-.0090 

-.0670 

-.0390 

.0490 

.0710 

.1130 

.1490 

-.0630 

.0030 

.0280 

.0640 

.1490 

— t r.4Kij 

-.0160 

.0050 

*0220 

.0460 

.0990 

-.0330 

-.0500 

-.0460 

-.0540 

.0120 

.0500 

-.0610 

-.'.1340 

-.0610 

- . 0590 

- . 0050 

-.0740 

-.0590 

-.0190 

-.0720 

-.0760 

-.0740 

-.0830 

.0030 

-.0880 

-.0680 

-.0420 

-.0850 

-.0860 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.06  iti 

-.0650 

— • 0060 

.5150 

*4540 

• 4630 

.51 10 

.0340 

.0760 

.1150 

.1400 

.0180 

-.0830 

-.0620 

.0110 

.0140 

-.1080 

.0970 

.1310 

-.0820 

-.0320 

.0020 

.0380 

.0890 

.1280 

-.0910 

-.0160 

.0000 

.0450 

.1230 

0430 


DATE  16  SEP  71 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  966 


AMES  87-7U7  IA9  CCA  + S3  + T9  LOWER  WING 
SECTION  ! 1 > LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNLl'.i) 


MACH  ( 1)  = 3.502  BET  AT  < 7>  = 6.690  V/BW 

X/CW 
. 550 
.565 
. 600 
. 650 
. 700 
.725 
. 75’.) 
. 760 
.775 
. 606 
.634 
. 050 
.657 
.665 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  < 3)  = 3.502  BET  AT  ( 6)  = 8.900  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.061 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
• 400 
. 402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 


.299 

.364 

♦ 427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0070 

.0040 

-.02311 

.0230 

.0740 

-.0510 

-.0560 

-.0310 

-.0630 

-.0100 

.0250 

-.0460 

-.0470 

-.0660 

-.0710 

.0190 

— _ 0650 

- .0660 

— . 0350 

-.0600 

-.0610 

-.0790 

-.0730 

-.0170 

-.0820 

-.0740 

-.0570 

- . 0900 

-.0840 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 78  Li 

.887 

-.0910 

-.0950 

-.0210 

.2340 

.2490 

.4240 

.4530 

.0360 

. 0040 

.0590 

.1160 

.0040 

-.0920 

- . 0840 

- .0100 

.14170 

.0180 

.0440 

.0940 

-.1010 

-.0650 

-.0100 

• 0040 

.0390 

.0900 

-.0980 

-.0330 

- .0100 

.0180 

.0940 

-.0600 

-.0170 

-.0040 

-.0520 

.0360 

-.0050 

-.0460  -.0720 

-.0530 

-.0330  .0040 

-.0800 

-.0650  -.0530 


DATE  18  SEP  ?3 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  987 


AMES  87-707  IA9  02 A ♦ S3  + T9  LOWER  WINC 

(RBNLHT) 

SECTION  l 1ILOWER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 3)  = 3. 502  BETAT 

( 8)  = 8.900  Y/BW  .299  .364 

.427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.008 

-.0890 

.834  -.0740 

.850 

-.0790 

- *11740 

-.0560 

.857 

,0400 

.865  -.0920 

.900  -.1000 

-.0910 

-.0330 

.905 

-.0820 

.950 

-.0970 

-.U820 

-.0720 

.953 

-.0930 

.965  -.0870 

CATE  IS  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  988 


AMES  07-707  IA9  CEA  + S3  + T9  LOWER  WING  (RBNL11)  ( 10  MAY  73  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2.4210 

SQ.FT. 

XMRP  = 

26.5300  INCHES 

ALPHA!  - 

-a . 

ORBING  = .Mil 

LREF  = 

39.8490 

INCHES 

YMRP  = 

.0000  INCHES 

RUDDER  = 

-15.000 

ELEVON  = .00'. 

BREF  = 

39 . 8490 

INCHES 

ZMRP  = 

.0000  INCHES 

RUDFLR  = 

. 000 

SCALE  - 

.0300 

SCALE 

SECTION 

( 1ILCLER 

WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  { l)  = 2.498  BETAT  < 1)  = -8.390  Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 7811 

.887 

X/CW 

.000 

.0990 

.0700 

.4700 

1 .0200 

.9890 

.9871! 

.9580 

.050 

.1060 

.0500 

• 0450 

.0870 

.081 

.18311 

.086 

.1270 

.094 

.0390 

. 1 £0 

..  arj 

F iG7(  i 

m i jcgr'i 

i cor. 

.177 

.1540 

.229 

.1570 

.246 

.2120 

.250 

.0990 

.0830 

.1*780 

.0870 

.362 

.1490 

.400 

.0990 

.1150 

.0970 

.402 

, 1950 

.497 

.1100 

.550 

.1840 

,0780 

.565 

.1770 

.600 

.0400 

.650 

.0280 

. 700 

.1770 

-.0300 

.725 

.0760 

. 750 

- . 0060 

-.0150 

. 760 

.0750 

.775 

.0500 

.0000 

. 808 

.0440 

.834 

.0710 

.850 

. 0090 

-.0420 

-.0330 

.857 

.1530 

.865 

.0450 

. 900 

.0170 

-.0170 

-.0590 

.905 

-.0100 

.950 

-.0420 

-.0430 

-.0700 

.953 

-.0400 

.965 

-.0570 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  < 2)  = -6.270  Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

,0700 

.0370 

♦ 4050 

.9190 

.9170 

.9130 

.8810 

.050 

.0410 

.0210 

.0110 

.0520 

.1101  .1410 

.086  .1010 
.094 


0130 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  989 


AMES  87-707  1A9  CCA  + S3  + T9  LOWER  WING 


(RBNLll) 


SECTION  ( 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2,498  BET AT  ( 2)  = -6.270  Y/BW 

X/CW 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 3)  = -4.160  Y/BW 

X/CW 
. 0*00 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0930 

.0610 

.0280 

.0270 

.1100 

.1290 

.1530 

.0730 

.0510 

.0420 

.0490 

.1190 

. 1480 

.0600 

.0660 

.0570 

.0750 

.1440 

. 1440 

. 0460 

-.0010 

.0090 

.1410 

.0380 

.0290 

-.0430 

-.0320 

-.0410 

.0100 

-.0210 

.0050 

.0280 

.1370 

-.0190 

-.0580 

-.0590 

.0050 

-.0160 

-.0420 

-.0400 

-.0800 

-.0690 

-.0780 

-.0900 

-.0650 

-.0730 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0550 

. m kQii 

,3350 

= 8950 

,7530 

.8230 

.8040 

.0190 

.0030 

-.0110 

.0250 

.0950 

.0840 

.0000 

.0890 

.0410 

.0430 

.0030 

.0010 

.1420 

.0480 

.0300 

. 0200 

.0180 

.0960 

.0480 

.0450 

.0270 

.0990 

.0650 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  990 


AMES  87-70?  IA9  OKA  + S3  + T9  LOWER  WIND 


(RBNL1 1 ) 


SECTION  f ULCWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  s 2.498  BET AT  C 3)  = -4.160  v/BW 

X/CW 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
. 808 
. 834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  < 1)  = 2.498  BETAT  < 4)  = .060  Y/BW 

X/CW 
.000 
. 050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 


.299 

.364 

.427 

.534 

,673 

. 760 

.887 

.1230 

.0300 

' 

.1130 

-.01511 

-.0170 

.1070 

.0110 

.0030 

-.0410 

-.0410 

-.0580 

-.0090 

-.0380 

-.0190 

■ .0050 

.1070 

-.0330 

-.0880 

- . 0700 

-.0270 

-.0400 

-.0630 

-.0570 

-.0920 

-.0840 

-.0950 

- , 1000 

-.0840 

-.0920 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.760 

.887 

.0460 

.0780 

.2530 

. 7320 

. 6670 

• 6190 

. 6230 

-.0060 

-.0420 

-.0590 

-.0260 

.0490 

.0510 

.0800 

.0710 

.0110 

-.0240 

-.0420 

- . 0420 

.0580 

.0710 

.0160 

-.0310 

— » 0300 

— . 031 0 

.0430 

.0840 

.0070 

- . 0060 

-.0310 

.0410 

.0450 

.0420 

-.0050 

- . 0430 

-.0630 

.0320 

-.0410 

-.0350 

-.0740 

-.0580 

-.0870 

-.0580 

-.0760 

DATE  18  SEP  ?3 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


FACE  991 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WINS  (RBNL1 1 ) 

SECTION  ( 1> LOWER  WINS  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 4)  = .060  Y/BW 

X/CW 

.608 

.834 

.850 

.857 

.865 

.900 

.905 

.950 

.953 

.965 

MACH  { 1)  = 2.498  BETAT  ( 5)  = 4.330  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
.700 
.725 
.750 
.760 
.775 
. 808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0690 

-.0530 

.0940 

-.0890 

-.1180 

-.0950 

-.0810 
- .0880 

-.1070 

-.1090 

-.0940 

-.1270 

-.1200 

-.1270 

-.1200 

-.1230 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0310 

.0370 

.1720 

.5760 

.5270 

.5200 

.4980 

-.0220 

-.0750 

-.0950 

-.0750 

.0630 

.0220 

.0520 

.0440 

- .0090 

-.0500 

-.0820 

-.0900 

.0210 

.0690 

-.0130 

-.0460 

-.0640 

-.0810 

.0240 

.0490 

.0420 

-.0240 

-.0780 

.0180 

-.0170 

- .0090 

-.0130 

-.0600 

-.0960 

-.0230 

-.0920 

-.0740 

-.1030 

-.0860 

-.1050 

-.0970 

-.1150 

-.1140 

-.0860 

.1290 

-.1210 

-.1450 

-.1190 

-.1030 

-.1180 

-.1230 

-.1370 

-.1170 

-.1340 

-.1570 

- . 1 500 

1400 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I ABC 


PAGE  992 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING  (RBNL2 1 > 

SECTION  ( 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACK  t 1)  = 2.498  BETA* 

( 5)  = 4.330 

Y/BW' 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.965 

-.1490 

MACH  t 1)  = 2.498  BETAT 

( 6)  = 6.460 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 781) 

.887 

X/CW 

.000 

. 0090 

.01311 

.1400 

.4890 

.4550 

. 4440 

.4190 

.050 

-.0430 

-.0960 

-.11 50 

-.0990 

.081 

.0380 

.086 

.0170 

.094 

. 0240 

.150 

-.0210 

-.0700 

- . 1 000 

-.1110 

.177 

.0310 

.229 

.0020 

.246 

.0470 

.250 

-.0210 

-.0640 

0780 

- . 1 000 

.362 

.0060 

.400 

.0390 

-.0260 

-.0950 

.402 

.0370 

.497 

.0170 

. 550 

-.0240 

-.0200 

.565 

-.0430 

. 600 

-.1070 

.650 

- . 0560 

. 700 

-.0510 

-.1180 

.725 

-.0970 

. 750 

-.0980 

-.1160 

. 760 

-.1020 

.775 

-.1170 

-.1240 

.808 

-.1230 

.834 

-.1140 

,850 

-.1290 

-.1560 

-.1300 

.857 

.1470 

.865 

-.1300 

. 900 

-.1370 

-.1350 

-.1370 

. 905 

-.1400 

.950 

-.1420 

-.1660 

-.1600 

.953 

-.1530 

.965 

-.1530 

MACH  < 1)  = 2.498  BETAT  ( 

7)  = 8.600 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

-.0120  - 

, 0060 

.1170 

.4190 

.3950 

.3750 

.3560 

.050 

-.0510 

-.1130 

-.1300 

-.1210 

.081 

.0300 

.086 

,0110 

.094 


11050 


1360 


PAGE  993 

CR8NL1!) 


.534 

.673 

. 780 

.867 

-.0340 

-.0850 

-.1110 

-.1240 

-.0330 

-.0830 

-.0930 

-.1110 

.0530 

-.0190 

- . 1060 

—.0460 

-.0240 

-.0630 

-.1180 

-.1370 

-.1080 

-.1080 

-.1230 

-.1250 

-.1450 

-.1470 

-.1760 

-.1460 

-.1570 

-.1390 

-.1500 

-.1660 

-.1690 

.534 

.673 

.780 

.887 

1 .1190 

1 • 1230 

1.1 030 

1.11 40 

.1310 

.1120 

.1140 

.1010 

.1360 

.1530 

.1300 

.1250 

.1540 

.1190 

.1300 

.1270 

.1470 

.1680 

. 1 570 

CATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE 


99< 


AMES  97-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING 


(RBNL111 


SECTION  t DLOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 2)  = 2.999  8ETAT  < 1)  = -8.560  Y/BW 

X/CW 
.550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
. 808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  C 2)  = 2.999  BETAT  ( 2)  = -6.410  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 


.299 

.364 

.427 

.534 

« 673 

. 780 

.887 

.1240 

*1130 

.2300 

.0670 

.0970 

.2230 

.1020 

.0880 

* 0080 

.0260 

.0260 

.066'J 

#0440 

.0600 

. 1040 

.1450 

.0300 

0100 

-.0130 

.0670 

.0560 

.0120 

-.0020 

-,0210 

-.0240 

- * 0390 

-.0430 

-.0110 

-.0080 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.1170 

.0600 

. 3650 

1.0360 

1 .0210 

.9920 

.9920 

. 0661i 

. 0800 

.0690 

.0640 

.1290 

.0270 

.0390 

.1380 

.1010 

.1130 

.0910 

.0810 

.0460 

.1650 

.1350 

.0890 

.0920 

,0910 

.1230 

.0850 

.1150 

.1290 

.1100 

.1030 

.1850 

.0810 

. 0700 

.0360 

.0490 

. 1870 

.0530 

-.0200 

- . 0040  . 0040 

.0640 


0330 


9100 


DATE  18  SEE  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING 

SECTION  ( 1 ) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 2}  = 2.999  BETAT  t 2)  = “6.410  Y/8W  .299  .364  .427 

X/CW 

.808  .0330 

.834  .0690 

.850 

.857  .1230 

,865  .0390 

,900  .0260 

.905  -.0140 

.950 

.953  -.0290 

.965  -.0230 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 3)  = -4.260 


Y/BW 

.299 

X/CW 

.000 

. 0920 

. 050 

.081 

.086 

.094 

.11250 

.150 

.177 

.229 

♦ 0300 

.246 

.250 

.362 

.0900 

.400 

.402 

.497 

.0700 

.550 

.565 

. 600 

.650 

. 700 

.1440 

.725 

. 750 

.760 

.775 

.808 

.834 

.0300 

.850 

.857 

.865 

.0020 

.900 

-.0100 

. 905 

.950 

.953 

.364  .427 

.0360  . 3170 

.0980 

.0030 

.0980 

.1340 

.0580 

.1540 

.0380 

.0020 

.1020 

-.0390 

-.0540 


PAGE  995 


(RBNLil) 


.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0060 

-.0330 

-.0420 

-.0210 

-.0400 

-.0410 

-.0630 

-.0690 

.534 

.673 

. 780 

.887 

,9500 

.7920 

.8910 

. 8900 

.0570 

.0600 

.0510 

.0460 

.0600 

.0850 

.0600 

.0590 

.0620 

.0620 

.0670 

.0650 

.0750 

.0960 

.0820 

.0680 

.0480 

.0180 

.0280 

-.0340 

.0390 

-.0180 

-.0180 

.0100 

.0020 

• . 0280 

-.0330 

-.0490 

-.0520 

-.0570 

• . 0600 

-.0630 

-.0680 

DATE  IS  SEP  73 

SECTION  ( DLOWER  WING 
MACH  i k)  = £.999  BETAT 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C  PAGE  996 

AMES  67-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING  (RBNLll) 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


; 5)  = -4.260 

Y/BW 

.299 

.564 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

x/cw 

.965 

-.0500 

4)  = ,050 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

. UUU 

.0600 

. 1(2611 

.2450 

. 7870 

.7200 

.6940 

. 6670 

. 050 

.0330 

.0210 

.0069 

.0070 

.081 

.0740 

.'.|06 

.lUUl'i 

.094 

. 0200 

.150 

• 0390 

.0330 

.0130 

.0190 

.177 

. 0680 

.229 

.0840 

.246 

*li62u 

. 250 

.'->360 

.0070 

.0170 

.0230 

.362 

.0610 

.400 

.0200 

.0320 

.0330 

.402 

.0250 

.497 

.0320 

. 550 

.0820 

,'.>030 

.565 

.0760 

.600 

-.0100 

.650 

-.0130 

. 700 

.0760 

-.0260 

.725 

- . 0050 

. 750 

-.0390 

- . 0450 

.760 

-.0090 

.775 

-.0310 

-.0340 

• 808 

-.0330 

.834 

-.0210 

.850 

- .0520 

- . 0660 

-.0640 

.857 

.0930 

.865 

-.0490 

.900 

-.0550 

-.0700 

-.0750 

. 905 

-.0670 

.950 

-.0850 

-.0870 

-.0740 

.953 

-.0830 

.965 

-.0760 

5)  = 4.400 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 700 

.867 

X/CW 

.000 

.0420 

.02811 

.1590 

. 5990 

. 5630 

. 5640 

.5610 

.050 

.0070 

-.0170 

-.0210 

-.0260 

.081 

.0490 

.066 

.094  .0250 


0400 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  997 


SECTION  ( 
MACH  ( 2) 


MACH  < 2) 


AMES  87-707  IA9 

CCA  + S3  + 

T9  LCWER  WING 

(RBNL11) 

1)  LOWER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 2.999  BETAT 

< 5)  = 4.400  Y/ BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

1 

X/CW 

. 1 50 

. 0060 

-.0010 

-.LH70 

-.0210 

.177 

.0340 

.229 

.0490 

.246 

.0480 

.250 

.0090 

-.0090 

-.0140 

-.0190 

.362 

.0230 

. 400 

.11130 

-.0030 

-.0080 

.402 

.0370 

.497 

. 0040 

. 550 

.11330 

-.0110 

.565 

.0250 

. 600 

-.0460 

.650 

-.0440 

. 700 

.0120 

-.0420 

.725 

-.0410 

.750 

-.0550 

-.0750 

.760 

-.0500 

.775 

-.0620 

-.0630 

.808 

-.0720 

.834 

-.0530 

.850 

-.0820 

-.0920 

—♦0720 

.857 

.1110 

.865 

-.0670 

.900 

-.0760 

-.0960 

-.1020 

.905 

-.0860 

.950 

-. 1030 

-.1080 

-.0960 

.953 

-.0990 

.965 

-.1010 

: 2.999  BETAT  < 

61  = 6.580  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.000 

,0140 

,0210  ,1270 

. 5080 

.4860 

.4880 

.4740 

.050 

.1*010 

-.0260 

-.0330 

— , 0400 

.081 

.0450 

.086 

0230 

.094 

.0380 

.150 

.0010 

-.0100 

-.0320 

- . 0340 

.177 

.0240 

.229 

.0280 

.246 

. 

0470 

. 250 

. 0060 

-.0210 

-.0300 

-.0320 

.362 

-.0030 

.400 

.0020 

-.0140 

-.0300 

*402  .0270 

.497  -.0060 


DATE  IS  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - !A9C 


PAGE  998 


* 534 

.0231) 

-.0530 

- . 0700 

-.0900 

-.1020 

-.1030 

.534 

.4230 
“ ,0140 

,0020 

- . 0040 
".0040 

.0060 

.0600 

.0820 


♦ 673 

-.0100 

-.0430 

-.0720 

-.1000 

-.1150 

.673 

.4100 

-,0460 

-.0300 

-.0310 
- . 0200 

-.0190 

-.0720 


-.0940 


(RBNL11 ) 


,780  .687 

- . 0620 

- . 0500 

-,0570  -.0820 

-.0800 

-.1030 

-.1030 

.780  .887 

.4080  .4020 

-.0570  -,0630 

-.0570  -.0590 

-.0520  -.0590 

- .0600 

- . 0840 

-.0590 

-.0720  -.0890 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


FACE  999 


SECTION  ( 
MACH  ( 2) 


MACH  < 3) 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  ICWER  WING 


tRBNLll) 


1 ) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

A 


= 2.999  BETAT  ( 7)  = 8,750 


= 3.502  BETAT  ( 1)  = -6.710 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.008 

-.1010 

.034 

-.0580 

.850 

.857 

.1500 

.865 

-.0880 

.900 

- . 1070 

.905 

-.0960 

.950 

.953 

-.1140 

.965 

-.1230 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

.1800 

.1190 

.3800 

.050 

.081 

.0770 

.086 

.0520 

.094 

.0510 

.150 

.177 

.1690 

.229 

.0840 

.246 

.1190 

.250 

.362 

.0910 

.400 

.402 

.1530 

.497 

. 1230 

. 550 

.565 

.2480 

.600 

.650 

-ft  If'. 

oon 

« kV  • V» 

.725 

. 750 

.760 

.1370 

.775 

.808 

.0940 

.834 

.1290 

.850 

.857 

.1230 

.865 

.0870 

.900 

.0740 

.905 

.0210 

.950 

.953 

-.0010 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0990 

-.1170 

-.0960 

-.1140 

-.1020 

-.1100 

-.1260 

-.1180 

.534 

.673 

.780 

.887 

1.1720 

1 . 1900 

1 .2400 

1.1840 

.1570 

, 1440 

.1350 

.1470 

.0950 

.1470 

.1340 

.1500 

.1280 

.1200 

.1370 

.1430 

.1600 

.1690 

. 1440 

.1470 

.1180 

.0840 

.0940 

.0150 

. 1090 

.0390 

.0640 

.0760 

.0320 

.0370 

.0050 

. 0080 

.0130 

- 

.0140 

. 0000 

- . 0090 

-.0230 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1 


AMES  87-707  IA9  02 A + S3  + T9  LCMTR  WING 


(RBNL11) 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


SECTION  f 1JLCWER  WING 

MACH  t 3)  a 3.502  BETAT  ( l)  = -8.710  Y/BW 

X/CW 

.965 

MACH  ( 3>  a 3.502  BETAT  < 2)  = -6.520  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
, 086 
. 094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
.600 
. 650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 3)  = -4.330  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
.086 
.094 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0340 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.1470 

.0920 

.3130 

1.0930 

1.0970 

1.0950 

1 .',>850 

.1010 

.1120 

.1020 

.1030 

.0470 

.0380 

.0550 

. 1 540 

,0710 

. 1060 

. 0920 

. 0960 

.0570 

.0860 

.1140 

. 1020 

.0840 

.0910 

.0670 

.1140 

.1340 

.1350 

.0920 

.0860 

.1820 

.1160 

.0850 

.0460 

. 0500 

.2150 

.1020 

, 0880 

-.0150 

.0070 

.0310 

.0560 

.0010 

.0590 

.0880 

.1050 

.0180 

-.0110 

-.0210 

. 0540 

,0450 

• 0040 

— .0060 

-.0100 

- .0250 

-.0360 

-.0470 

-.0160 

0080 

299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

1120 

.0720 

.2560 

1 .0020 

.8920 

1 .0170 

. 9600 

.0840 

.0890 

.0780 

.0850 

. 0280 

.0440 


0250 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1W.I1 


SECTION  ( 
MACH  ( 3) 


MACH  ( 3) 


1)  LCVER  WING 

= 3 . 502  BETAT  ( 3)  = -4.33U 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNL11) 


= 3 . 502  BETAT  < 4)  = .050 


Y/BW 

.299 

.364 

,427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

. 1 50 

.0480 

.0920 

.0720 

.0760 

.177 

.1220 

.229 

.0390 

.246 

.0690 

.250 

.0790 

.0770 

♦0710 

.0730 

.362 

.0470 

.400 

.0980 

.0960 

.0730 

.402 

. 0640 

.497 

.0610 

.550 

.0900 

.0760 

.565 

.1460 

.600 

.0410 

.650 

♦ 0350 

,700 

.1600 

-.0130 

.725 

.0800 

.750 

♦0060 

.0080 

.760 

.0720 

.775 

.0460 

-.0030 

.808 

.0350 

.834 

.0560 

.850 

.0070 

-.0240 

-.0180 

.857 

.0940 

.865 

.0230 

.900 

.0120 

-.0160 

-.0280 

.905 

-.0140 

.950 

-.0360 

-.0320 

-.0430 

.953 

-.0270 

.965 

-.0190 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

. OLIO 

.0650 

.0480 

.2080 

. 8260 

• 7760 

-t  c nr. 

« t 

Cf  41'. 
• VI  -*— » 

. 050 

.0740 

.0420 

.0380 

.0270 

.081 

.1100 

.086 

.0240 

.094 

.0440 

.150 

.0530 

.0510 

.0260 

.0290 

.177 

.0830 

.229 

. 0440 

.246 

.1050 

.250 

.0490 

.0440 

.0280 

.0330 

.362 

.0740 

.400 

.0470 

.0620 

.0370 

. 402 
.497 


.0480 


0340 


DATE  IS  SEP  73 

SECTION  < 1) LOWER  WING 
MACH  ( 3)  = 3.5112  BETAT 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

PAGE  1 1*1*2 

AMES  87-707  IA9 

C2A  + S3  + 

T9  LOWER  WING 

(RBNL1 1 > 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

( 4)  = .1150  Y/BW 

.299 

.364  .427 

*534 

.673 

*780  *887 

X/CW 

. 550 

*036  0 

.III  511 

.565 

.0950 

. 600 

. 0050 

.650 

- . 0020 

. 700 

.0940 

-.113911 

.725 

• 0190 

.750 

-.0240  -.0210 

. 760 

. 01 50 

.775 

-.0030 

-.11191) 

.808 

-.0150 

.834 

. 0040 

.850 

- « 0300 

-.114611 

—.0450 

.857 

.0880 

.865 

-.0260 

. 900 

-.0390 

-.0480 

-.0530 

.905 

-.0390 

.950 

-.0590 

-.116311 

— .0640 

.953 

- .0580 

.965 

-.0470 

( 5)  = 4.470  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/Or/ 

. 000 

.0420 

.0210  .1400 

. 6010 

. 58611 

. 5640  . 5420 

.050 

.0420 

*1)2511 

.0020  -.01 10 

. 081 

.0620 

*086 

.0530 

.094 

.0290 

.150 

. 0300 

.1*2711 

— . 0 0 50  — • 00 60 

.177 

.0540 

.229 

.0550 

.246 

.0510 

.250 

. 0220 

.111111 

-.0090  -.0070 

.362 

.0350 

• 400 

.0160 

.1*1711 

-.0120 

.402 

. 0080 

.497 

.0150 

.550 

.0560 

-.Ullll 

.565 

.0450 

.600 

- . 041 0 

.650 

-.0380 

. 700 

.0340 

- . 1*4411 

.725 

-.0080 

. 750 

-.0590  -.0400 

.760 

-.0210 

.7  75 

-.0300 

-.115611 

DATE  18  SEP  73 

SECTION  ( 1) LOWER  WINS 
MACH  < 3)  = 3, 502  BETAT 


MACH  < 3)  = 3.502  BETAT 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-707  IA9  Q2A  ♦ S3  + T9  LOWER  WINS  <RBNL11) 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


5)  = 4.470 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.687 

X/CW 

.808 

-.0410 

.834 

- • D2G0 

.850 

-.0490 

-.0830 

-.0710 

.857 

.1090 

.865 

. 900 

-•0510 

-.0630 

-.0660 

.905 

-.0560 

.950 

-.0710 

-.0970 

-.0880 

.953 

-.0670 

.965 

-.0680 

6)  = 6.690 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.000 

.0120 

. 0080 

.0900 

.4800 

.4870 

.4900 

.4700 

.050 

.0330 

.0060 

- . 0040 

-.0080 

.081 

.0500 

.086 

.0280 

.094 

.0240 

. 1 50 

.0210 

.0060 

-.0080 

-.0090 

.177 

.0510 

.229 

.0350 

.246 

.0310 

.250 

.0080 

-.0010 

-.0070 

— .0090 

.362 

.0050 

.400 

.0100 

.0080 

-.0070 

.402 

.0030 

.497 

-.0190 

.550 

.0440 

-.0130 

.565 

.0260 

.600 

-.0350 

.650 

-.0330 

• 700 

—.0140 

- : 0350 

.725 

-.0220 

. 750 

— .0490 

-.0520 

.760 

-.0370 

.775 

-.0440 

-.0470 

.808 

-.0610 

.834 

-.0440 

.850 

-.0630 

— .0700 

-.0590 

.857 

.1120 

.865 

-.0630 

. 900 

-.0770 

-.0750 

-.0760 

.905 

-.0700 

.950 

-.0840 

-.0840 

-.0760 

.953 


0840 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


1 A9C 


PACE  1004 


AMES  87-707  IA9  O0A  + S3  + T9  LCWER  WING 


(RBNL11 ) 


SECTION  ( 1) LOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

< 3)  = 

3.5U2 

BETAT 

( 6)  = 

6.690 

MACH 

( 3>  = 

3.5U2 

BETAT  i 

( 7)  = 

6 . 900 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.965 

-.0910 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

-.0050 

-.0050 

.0940 

.050 

.081 

.0350 

.086 

.0310 

.094 

-.0260 

. 1 50 

.177 

.0400 

.229 

-.0180 

.246 

.0060 

.250 

.362  -.0490 

.400  ' 

.402  .0060 

.497  -.0390 

. 550 

.565  -.0210 

.600 
* 650 

.700  -.0140 

.725 
. 750 

.760  -.0580 

.775 

.808  -.0720 

.834  -.0370 

.850 

.857  .1360 

.865  -.0550 

.900  -.0740 


* 534 

.673 

, 78U 

,887 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.3970 
, 0200 

, 4060 
— * 01 20 

.4120 
- . 0280 

. 4000 
-.0330 

.0100 

- .0030 

-.0300 

-.0300 

.0020 

-.0090 

-.0230 

-.0310 

.0010 

- • 0070 

-.0320 

. 0300 

- . 0280 

-.0550 

.0340 

-.0450 

-.0580 

-.0560 

. 0540 

-.0610 

.0710 

-.0860 

-.0720 

— .1(800  -.0800 


.905  -.0680 

.950 
.953 

.965  -.0910 


-.0850 


-.0850  -.0960  -.0880 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  101*5 


AMES  67-707  IA9  02 A + S3  + T9  LCVER  WING 


(RBNL12)  < 10  MAY  73  ) 


REFERENCE  DATA 


PAKAMt.TR  I C L/AIA 


SREF  ^ 

2.4210 

SQ.FT. 

XMRP  = 

28.5300  INCHES 

ALPHAT  = 

-4 . 000 

ORBINC  s 

. 500 

LREf  = 

39.8490 

INCHES 

YMRP  = 

.0000  INCHES 

RUDDER  = 

-15.000 

ELEVON  = 

. OO'j 

BRE*  *5 

39.8490 

INCHES 

2 MRP  = 

.0000  INCHES 

RUDFLR  = 

.000 

SO  :.E  = .0300  SCALE 

SECTION  t 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  t 1)  = -8.420  Y/8W 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.608 
OH  A 

.850 

.857 

.865 

.900 

.905 

.950 

.953 

.965 

MACH  Cl)=  2.498  BETAT  ( 2)  = -6.300  Y/BW 

X/CW 

.000 

.050 

.081 

.086 

.094 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0800 

.0710 

.4610 

1.0710 

.9800 

.9890 

.9570 

.1510 

.1050 

.0970 

.1440 

.2150 

.0750 

.0200 

.1820 

.1600 

.1530 

.1180 

.1280 

.0610 

.2260 

.1330 

. 1320 

.1400 

.1500 

.1620 

.1560 

.1130 

.1590 

.1580 

. 1080 

.1910 

.2020 

.1050 

.0660 

.0930 

.1890 

.0890 

• 0900 

-.0240 

.0230 

.0240 

.0590 

.0080 

.0520 

Oden 

.1380 

. 0090 

-.0540 

-.0100 

.0580 

.0190 

-.0220 

-.0190 

-.0330 

-.0390 

-.0500 

-.0570 

.0580 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0620 

.0390 

.4020 

.9840 

.8930 

.9100 

.8870 

.1040 

.0700 

.0630 

.1110 

. 1 760 

.0440 

-.0020 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  1 Li  U 6 


AMES  67-7137  IA9  CCA  + S3  + 

T9  LOWER  WIMG 

(RBNL12) 

SECTION  ( 

l)LO£R  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 1 > 

= 2.498  BETAT 

( 2)  = -6.3LVJ  Y/BW 

.299 

. 364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.150 

.1250 

.1140 

.1(860  .09011 

.177 

.1340 

.229 

.0330 

.246 

.1690 

.250 

.1010 

.1010 

.1020  .1080 

.362 

.1400 

.400 

. 0880 

.1210 

.1140 

.402 

. 0890 

.497 

.0680 

. 550 

.1360 

. 0760 

.565 

.1610 

.600 

.0570 

.650 

.0380 

.700 

. 1490 

-.0380 

.725 

.0420 

. 750 

-.0010  .0010 

. 760 

.0540 

.775 

.0280 

-.0130 

.808 

. 0200 

.834 

.0370 

.850 

- . 0140 

-.0730 

-.0300 

.857 

• l’-JOLI 

.865 

.0170 

. 900 

— . 0050 

- . 0390 

- , 05 i 0 

.905 

-.0450 

.950 

-.0560 

-.0760 

-.0710 

.953 

-.0580 

.965 

-.0710 

MACH  ( 1} 

= 2.498  BETAT  { 

3)  = -4.180  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.000 

.0450 

.0100  .3440 

.8030 

.8320 

.8310  .8160 

.050 

.0870 

.1(410 

.0370  .0810 

.081 

.1360 

.086 

.0640 

.094 

-.0080 

.150 

.0980 

.0870 

.0580  .0610 

.177 

.0960 

.229 

.0710 

.246 

.1430 

. 250 

.0800 

.0740 

.0770  .0810 

.362 

.0830 

. 400 

.0610 

.08211 

.0810 

. 402 

.497  .0380 


0490 


DATE  18  SEP  13 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  1 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  LOWER  WING 


(RBNL12) 


SECTION  ( DLOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  C 1)  = 2.498  BETAT  ( 3>  = -4.180  V/BW 

X/CW 
. 550 
.565 
.600 
.650 
.700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  < 1)  = 2.498  BETAT  ( 4)  = .060  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
. 650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

. 1 1 50 

.0530 

.1230 

.0200 

.0300 

.1150 

.0180 

.0120 

-.0560 

-.0130 

-.0190 

.0030 

_ 4i*i 

- .0090 

.0080 

.0930 

-.0360 

-.0900 

-.0460 

0140 

0280 

-.0630 

-.0630 

-.0680 

-.0770 

-.0960 

-.0850 

-.0820 

,0870 

,299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

,0280 

.0030 

.2250 

. 7250 

.5760 

.6290 

.6820 

.0250 

-.0120 

-.0040 

.0250 

.0770 

.0400 

,0020 

.0510 

.0400 

.0390 

.0070 

. 0020 

0430 

.0690 

.0150 

.0230 

.0190 

.0160 

0220 

.0690 

.0050 

.0250 

.0180 

0190 

.0440 

.0690 

.0060 

-.0270 

- . 0220 

0310 

-.0430 

-.0390 

-.0780 

-.0490 

-.0610 

-.0680 

-.0640 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1'JtiB 


SECTION  < 
MACH  ( 1 ) 


MACH  ( 1 ) 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING 
1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNL12) 


= 2.498  BETAT  ( 4)  = .060 


= 2.498  BETAT  < 5)  = 4.310 


Y/BW 

.299 

,364 

.427 

X/CW 

.808 

-.0710 

.834 

-.0510 

.850 

.857 

.0720 

.865 

-.0750 

.900 

-.0840 

.905 

-.1010 

.950 

.953 

-.1150 

.965 

-.1210 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

-.0100 

-.0170 

.1290 

.050 

.081 

.0330 

.086 

“•0060 

.094 

-.0220 

.150 

.177 

.0150 

.229 

-.0050 

.246 

.UZZII 

.250 

.362 

-.0100 

.400 

.402 

.0380 

.497 

.0010 

.550 

.565 

-.0290 

.600 

. 650 

. 700 

-.0380 

.725 

. 750 

. 760 

-.0980 

.775 

.808 

-.1180 

.834 

-.0910 

.850 

.857 

.0890 

.865 

-.1140 

. 900 

-.1250 

.905 

-.1270 

.950 

.953 

— ♦ 1 430 

.534 

.673 

.780 

.68? 

- . 0660 

-.1040 

-.0810 

- . 1070 

-.WOO 

-.1190 

-.1270 

-.1160 

.534 

.673 

.78li 

.887 

. 5330 

.4960 

. 5090 

.4500 

-.0030 

-.0620 

-.0740 

- s 0400 

-.0150 

-.0330 

-.0680 

“ . l»53Li 

-.0280 

-.0430 

-.0540 

-.L147U 

-.0070 

-.0290 

- , 0450 

-.0110 

-.0380 

-.0610 

-.0710 

-.0930 

-.0900 

-.0840 

-.0950 

- . 1080 

-.1140 

-.1270 

-.1490 

-.11 30 

-.1400 

-.1180 

-.1450 

-.1630 

-.1400 

DATE  18  SEF  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  10119 


T9  LOWER  WING  (R8NL12) 


.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

■.0280 

.0900 

.42211 

.41511 

.4310 

.4220 

-.112811 

-.0840 

-.0930 

-.0710 

.0090 

■.01211 

-.0040 

-.03411 

-.0590 

-.0860 

-.08811 

.mm 

-.114411 

-.0640 

-.0690 

-.0820 

.0180 

-.0410 

-.0820 

.02411 

-.112811 

-.0490 

-.05911 

-.1110 

-.1100 

-.0780 

-.1010 

-.0990 

-.11111 

-.1160 

-.12311 

-.1280 

-.1370 

-.1370 

-.1630 

-.1250 

.111911 

-.1510 

-.12511 

-.14611 

-.1570 

-.1730 

-.1510 

-.1570 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

CO 

CO 

.0460 

.117411 

.3500 

.3400 

.3570 

.35811 

-.0380 

-.0990 

-.1160 

-.0960 

-.mm 


01411 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PACE  Hi  111 


SECTION  < 
HACH  ( i ) 


MACH  ( 2) 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING 


(RBNL12) 


; 1 ! LOWER  WING 

= 2.496  BETAT  ( 7)  = 6,560 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2.999  BETAT  ( 1)  = -8.580 


Y/Bw 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.867 

X/CU 

. 1 50 

— » 0450 

-•1(760 

-.1050 

-.1081 

* 177 

-.0130 

.229 

*.0570 

.246 

-.0200 

.250 

-.0520 

-.0710 

-.0800 

-.0950 

.362 

-•0400 

,400 

.0160 

-.0470 

-.0930 

.402 

-.0350 

a 497 

- . 01 70 

.550 

-•0610 

-,0280 

.565 

-.0850 

. 600 

- . 1 100 

.650 

-.0650 

. 700 

-.0600 

-.1420 

.725 

-.1090 

. 750 

-.1050 

- . 1090 

. 760 

-.1360 

.775 

-.1380 

-.1490 

.609 

-.1510 

.634 

-.1190 

.850 

-.1600 

-.1780 

-.1390 

.857 

. 1 *?’<!'• 

.865 

-.1480 

.900 

-.1620 

- c 1710 

--1260 

.905 

-.1490 

.950 

-.1600 

-.1730 

-.1650 

.953 

-.1620 

.965 

-.1630 

T/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

x/cw 
. 000 

.1170 

.0750 

.3560 

1.1110 

1.0540 

1 . 0630 

1 .0830 

• 050 

.1160 

. 1250 

. 1 240 

.1260 

.081 

.1060 

.086 

.0440 

.094 

• 0340 

.150 

.1380 

.1840 

. 1 560 

.1410 

.177 

.1520 

.229 

.0390 

.246 

. 0890 

.250 

. 1 540 

.1440 

. 1 590 

.1600 

.362 

« 0600 

.400 

.1750 

.1640 

.1870 

,4li2 

.497  .147'J 


.1310 


DATE  1 A SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  Iltll 


AMES  87-707  IA9  CKA  S3  + T9  LOWER  WING 


(RBNL12) 


SECTION  t 1 ) LCMIR  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 2)  - 2.999  BETAT  ( 1)  = -8.580  T/BW 

X/CW 
.550 
.555 
.500 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
. 850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  ( 2)  = -6.430  Y/8W 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
,250 
.362 
.400 
.402 
.497 
,550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.1320 

.1340 

.2390 

.0790 

. 1080 

.2340 

.1140 

,0870 

.0170 

,0420 

.0430 

.0710 

.0620 

.0670 

.1090 

.1020 

.0330 

- .0030 

.0010 

.0720 

,11610 

,1/020 

.0100 

- ,01160 

-.0120 

-.0360 

-.0320 

, 0000 

-.0100 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0880 

.0470 

.2800 

1.0010 

.9490 

.9650 

.9730 

.0820 

.0790 

,0940 

.0970 

.0730 

.0160 

.0120 

.1190 

.0910 

.1260 

.1050 

.1070 

.0150 

. 0600 

.1220 

. 1070 

.1260 

. 1070 

.0340 

.0850 

.1200 

.1250 

.1480 

.0840 

.I860 

.0930 

. 1020 

.0540 

.0840 

.1910 

.0530 

-.0050 

.0220 

.0200 

.0660 


0320 


0360 


DATE  10  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I ABC 


PAGE  1012 


T9  LOWER  WING  (RBNL12) 


.364  .427  .534  .673  . 780  .687 

.0350 

-.0020  -.0140  -.0130 

.0790 

- . 0240  - . 0260 

-.0250 

- .0390  -.0470  -.0450 

-.0400 


364 

.427 

• 534 

.673 

• 780 

.887 

0280 

.2200 

• 8360 

.8500 

•8630 

. 8750 

. 0440 

.0480 

.0610 

.068'. 

. 0670 

.0050 

.0730  .0890  .0760  .0730 

. 0940 

.0940 


• 0970 

.0760 

.0860 

.0750 

0610 

.0830 

.1120 

.1080 

.1600 

• 0660 

.0700 

. 0520 

.0370 

-.<0270 

.0320 

. ‘.i030  - . 0040 

.0370 

.0080  .0140 

-.0020 

-.0250  -.0310  -.0320 

.0590 

-.0530  -.0430 

- .0440 


0610 


-.0650  -.0620  -.0610 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  lt.fl 3 


AMES  87-707  I A9  02 A + S3  + T9  LCWER  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNL12) 


SECTION  ( 1 ) LOWER  WING 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 3)  = -4.270  Y/BW 

X/CW 

.965 

MACH  ( 2>  = 2.999  BETAT  ( 4)  = .050  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
. 086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
. 402 
,497 
• LOU 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
.760 
. 775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  f 5)  = 4.380  Y/BW 

X/CW 

.000 

.050 

.081 

.086 

.094 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

, 780 

.887 

-.0470 

,299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.0360 

.0150 

.2100 

.7160 

.6380 

.6420 

.6890 

.0400 

.0120 

.0430 

.0250 

.0640 

.0070 

.0070 

. 0480 

.0330 

.0420 

.0490 

.0380 

.0080 

.0610 

.0410 

.0370 

,0450 

.0380 

.0350 

.0050 

.0230 

• 0540 

.0610 

.0140 

.0520 

,00  Alt 

,0'r;i,u 

.0020 

.0110 

.0590 

-.0190 

-.0180 

-.0180 

-.0330 

-.0320 

-.0400 

-.0300 

-.0420 

-.0270 

.0500 

-.0620 

-.0700 

-.0600 

- . 0520 

.0560 

-.0720 

-.0740 

-.0640 

-.0860 

-.0920 

-.0700 

-.0870 

- . 0800 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0010  - 

.0110 

. 1070 

.5160 

.5110 

. 5230 

.4660 

.0150 

-.0090 

-.0130 

-.0140 

.0290 

.0190 

.0040 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


IA9C 


PACE  11>14 


SECTION  t 
MACH  ( 2) 


MACH  ( 2) 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WIND 


(RBNL12) 


1!  LOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2.999  BETAT  ( b)  = 4.380 


= 2.999  BETAT  ( 6)  = 6.550 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

. 534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.150 

.0080 

. 0040 

-.0070 

.0000 

.177 

.0250 

.229 

-.0120 

.246 

.0180 

.250 

♦0090 

-.0030 

- .0030 

.0010 

.362 

-.0070 

. 400 

-.0010 

-.0010 

.0050 

.402 

- . 0050 

.497 

-.0150 

.550 

.0170 

-.0210 

.565 

.0070 

.600 

-.0350 

.650 

- . 0440 

.700 

-.0030 

-.0580 

.725 

-.0510 

.750 

-.0610 

-.0640 

. 760 

-.0610 

.775 

-.0740 

-.0710 

.808 

- . 0800 

.834 

- . 0600 

.850 

-.0960 

- . 1000 

-.0730 

OK"* 

.865 

-.0760 

.SOU 

-.0860 

- . 1030 

.0920 

.905 

-.0940 

.950 

-.1110 

-.1140 

-.0970 

.953 

-.1070 

.965 

-.1090 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

-.0200 

-.0240 

.0670 

.4130 

.4380 

.4410 

.4470 

.050 

.0130 

-.0290 

-.0280 

— ,0320 

.081 

.0370 

.086 

-.0050 

.094 

-.0140 

. 1 50 

.0010 

-.0050 

-.0300 

-.0270 

.177 

.0230 

.229 

-.0350 

.246 

.0090 

.250 

-.0110 

-.0180 

-.0250 

- . 0270 

.362 

-.02211 

.400 

-.0240 

-.0190 

- ,0230 

.402 

-.0190 

.497 

-.0260 

DATE  16  SEP  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - 1A9C 


FACE  1015 


AMES  87-707  IA9  CSA  + S3  + T9  LOWER  WING 


(RBNL12) 


SECTION  ( ULOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < 2!  = 8.999  BETAT  ( 6)  = 6.550  Y/BW 

X/CW 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
.760 
,775 
.808 
.834 
.850 
,857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  ( 7>  = 8.710  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0020 

-.0340 

-.0090 

-.0590 

-.0560 

-.0260 

-.0720 

-.0590 

-.0730 

-.0710 

-.0780 

-.0820 

-.0830 

-.0930 

— * 0680 

. 0940 

- . 1000 

-.1030 

-.0890 

-.0890 

-.1060 

-.0990 

- . 1090 

-.1040 

-.1130 

-.1180 

-.1070 

-.1130 

-.1220 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.0410 

-.0440 

.0600 

.3160 

.3360 

.3620 

.3680 

-.0070 

-.0530 

-.0600 

-.0590 

.0250 

-.0180 

-.0390 

.0060 

-.0140 

- .0300 

-.0570 

-.0560 

-.0620 

.0120 

-.0250 

- • 0330 

— • *0500 

— r.e-ir. 

- • L'U  t 

-.0650 

-.0280 

-.0370 

-.0380 

-.0570 

-.0470 

-.0020 

-.0490 

-.0500 

-.0670 

-.0750 

-.0440  -.0740 

-.0680 

-.0850  -.0940 

-.0990 

-.0900  -.0940 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1016 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WINS  (RBNL12) 

SECTION  ( 1 ) LOWER  WINC  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 2)  = 2.999  BET  AT  ( 7)  = 8.710  Y/BW  .299  .364  .427  .534  .673  .780  .867 

X/CW 


.808 

.834 

.850 

.857 

.865 

.900 

.905 

.950 

.953 

.965 

MACH  ( 3)  s 3.502  BETAT  ( 1)  = -8.740  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.'086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
. 362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
.700 
.725 
. 750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 


-.1150 

-.0690 

-.1060  -.1180  -.1030 

.1070 

-.0920 

- . 1090  -.1190  - . 1 140 


- . 1080 


-.1220 

-.1260 

-.1190 

-.1220 

.1190 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.1500 

.11140 

.3660 

1.1460 

1.1260 

1.1630 

1 .1480 

.1170 

.1210 

.1520 

.1770 

.0690 

. 0460 

.0360 

.1(610 

,1(900 

. 1 530 

.1410 

.1720 

,0500 

r pKf. 

.1050 

.1320 

.1530 

.1620 

.0610 

.1490 

.1340 

.1430 

.1850 

,0460 

.1350 

. 1 500 

.1330 

.1120 

.1170 

2570 

. 1320 

. 1250 

.0230 

.0620 

.0670 

. 0914.1 

. 0440 

.0990 

1200 

. 0440 

.0020 

.0250 

. 0820 

.0840 

.0680  .0140  .0230 

.0330 

-.0040  .0090  -.0100 

. 0090 


DATE  19  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  HU  7 


AMES  87-707  IA9 

024  + S3  + 

T9  LOWER  WING 

(RBNL12) 

SECTION  ' 

1)  LOWER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CF 

MACH  C 3) 

= 3.502  BETAT 

< 1)  = -8.740  V/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.965 

.0350 

MACH  ( 3) 

= 5 . 502  BETAT 

( 2)  = -6.540  Y/BW 

.299 

.364  . 427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.000 

.1210 

.0770  .3020 

1 .0110 

.9880 

1.0410  1.0490 

.050 

.0710 

.0750 

.1120  .1320 

.081 

.0450 

.086 

.0320 

.094 

.0240 

.150 

.0610 

.1130 

.1220  .1280 

.177 

.0400 

.229 

.0330 

.246 

.0490 

.250 

.0590 

.0910 

.1190  .1280 

.362 

.0330 

.400 

. 1080 

.0860 

.1280 

.402 

.1030 

.497 

.0530 

.550 

.1020 

.1060 

.565 

.0930 

.600 

.0810 

.650 

.0780 

.700 

.1960 

.0100 

.725 

.0800 

.750 

.0370  .0300 

.760 

.0940 

.775 

.0470 

.0270 

.808 

.0640 

.834 

.0810 

.850 

.0070 

-.0140 

.0040 

.857 

.0490 

.865 

.0450 

. 900 

.0370 

-.0210 

-.0040 

.905 

-.0020 

.950 

-.0390 

-.0080 

-.0250 

.953 

-.0260 

.965 

.0130 

MACH  < 3> 

= 3.502  BETAT 

( 3)  = -4.350  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .687 

X/CW 

✓ .000 

.0930 

.0520  .2330 

.8070 

.8540 

.9050  . 9230 

.050 

.0510 

.0810 

.0900  .0970 

.081 

.0180 

.086 

.'.>94  .0240 


0150 


DATE  18  SEF  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE 


AMES  87-707  IA9  02 A + S3  + T9  LOWER  WING 


(RBNL12) 


SECTION  ( 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 3)  = -4.350  Y/BW 

X/CW 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
. 402 
.497 
.550 
.565 
» O-i  J 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 4)  = .050  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
. 081 
.086 
.094 
. 150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
. 402 
.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0610 

.0970 

.0940 

. 1020 

.0160 

.0170 

,0320 

.0440 

. 0680 

.0900 

.1020 

.0170 

.0590 

.0990 

.0700 

.1030 

.0380 

.0810 

.0850 

.0750 

. 0480 

. 0510 

.1350 

,0590 

.0720 

- .0030 

.0150 

.0070 

♦ 0410 

.0060 

.0320 

. 0480 

.0570 

.0020 

-.0240 

-.0130 

.0130 

.0040 

-.0220 

-.0200 

-.0220 

-.0380 

-.0260 

-.0370 

-.0330 

.0180 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

. 0440 

.0310 

. 1 520 

.6420 

.6910 

.7310 

.6910 

.0820 

.0180 

. 0480 

. 0490 

.0310 

.11120 

.0280 

. 0680 

.0470 

.0370 

. 0380 

.0470 

. 0200 

.0260 

.0330 

.0450 

. 0430 

.0480 

. 0020 

. 0420 

.0590 

.0480 

.0290 

.0190 


CATE  IS  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  1U19 


AMES  87-707  1A9  02A  + S3  + T9  LCWER  WING 


(RBNL12) 


SECTION  i llLCWtR  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 4)  = .050  Y/BW 

X/CV 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 
. 808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 5)  = 4.460  Y/EW 

X/CW 
.0(00 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
.550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 


.299 

.364 

♦ 42? 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0270 

.0320 

•0750 

.0140 

.0220 

.0710 

.0050 

.0080 

-.0270 

-.0170 

-.0100 

-.0170 

-.1(030 

-.0220 

-.0100 

.0470 

-.0400 

-.0310 

— ,0400 

-.0350 
- . 0440 

-.0510 

-.0550 

-.0450 

-.0650 

-.0560 

-.0560 

—.0670 

-.0550 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0160 

-.0050 

• 0790 

.4990 

.5030 

.5100 

.4610 

.0230 

.0110 

.0160 

- .1(010 

• 0400 

-.0080 

.0100 

.0290 

.0140 

.0190 

.0140 

• OlOO 

-.0080 

.0290 

.0080 

.0000 

.0100 

.0130 

.0030 

-.0070 

-.0010 

. 0040 

.0120 

-.0070 

.0310 

-.0010 

.0260 

-.0170 

-.0180 

.0100  -.0320 

-.0280 

-.0410  -.0380 

-.0350 

-.0470  -.0430 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  Uig'.i 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING 
SECTION  ( 1 ) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNL12) 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 5)  = 4.460  Y/BW 

X/CW 

.808 

.834 

.850 

.857 

.865 

.900 

.905 

.950 

.953 

.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 6)  = 6.660  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
. 650 
. 700 
.725 
. 750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.0550 

-.0390 

.0680 

-.0660 

-.0690 

_ r ;*£>'  . 

-.0540 

-.0630 

-.0720 

-.0790 

-.0630 

-.0850 

-.0830 

-.0700 

-.0850 

-.0780 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 760 

.887 

- . 0020 

-.0190 

.0590 

.3880 

.4150 

.4270 

.4210 

.0260 

-.0010 

- . 0040 

-.0020 

.0200 

-.0200 

. 0030 

.0320 

.0170 

.0030 

-.0110 

- . 0030 

- .0250 

.0110 

.0030 

-.0080 

-.0060 

- . 0040 

-.0360 

-.0120 

-.0040 

-.LKJ20 

-.0060 

-.0310 

.0210 

.0250 

- . 0210 

-.0370 

- . 0340 

-.0290 

-.0410 

-.0320 

-.0430 

-.0540 

-.0520 

-.0550 

-.0540 

-.0610 

-.0520 

.0750 

-.0680 

-.0770 

-.0640 

-.0660 

-.0780 

-.0780 

-.0780 

-.0760 

-.0870 

- . 0860 

-.0790 

-.0910 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I ADC 


PACE  1021 


SECTION  ( 
MACH  ; 3) 

MACH  ( 3) 


AMES  87-707  IA9 

02A  + S3  * 

T9  LCWER  WING 

(RBNL12) 

1) LOWER  WINC 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 3 . 502  BETAT 

( 6)  = 

6.660  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.965 

-.0900 

= 3.5U2  BETAT 

1 7)  = 

8.860  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

. 000 

-.0250  - 

,0300  .0510 

.2930 

.3200 

. 3441i  . 3440 

. 050 

.0050 

-.0320 

-.0250  -.0250 

.081 

.0230 

.086 

.0050 

,094 

-.0630 

. 1 50 

- .0100 

-.0210 

-.0300  -.0240 

.177 

.0290 

.229 

- .0760 

.246 

- 

.0350 

.250 

-.0210 

—.0300 

-.0230  -.0250 

.362 

-.0610 

. 400 

-.0300 

-.0330 

- .0230 

.402 

-.0220 

.497 

-.0320 

. 550 

-.0160 

-.0310 

.565 

-.0460 

,600 

-.0490 

.650 

-.0480 

. 700 

-.0430 

-.0570 

.725 

-.0650 

.750 

-.0610  -.0610 

. 760 

-.0590 

.775 

-.0850 

-.0640 

.808 

-.0680 

.834 

-.0600 

.850 

-.0950 

-.0810 

-.0740 

.857 

.0830 

-*0750 

,9'j'J 

-.0860 

-.1020 

-.0840 

.905 

-.0890 

.950 

-.1060 

-.0940 

-.0880 

.953 

-.1020 

.965 

-.0910 

DATE  IS  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1022 


AMES  87-7117  IA9  Q2A  + S3  + T9  LOWER  WING 


(RSNL13)  t ltl  MAY  73  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

- 

2*4210 

SQ.FT. 

XMRP  = 

28.6300  INCHES 

ALPHAT  = 

.000 

ORBINC  = 

» 500 

LREF 

- 

59 « 8490 

INCHES 

YMRP  = 

.0000  INCHES 

RUDDER  = 

-15.000 

ELEVEN  = 

.000 

BREF 

= 

59 , 8490 

INCHES 

ZMRP  s 

.0000  INCHES 

RUDFLR  = 

, 000 

SCALE 

s 

.0500 

SCALE 

SECTION  ( 1) LOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2,496  BET AT  < 1)  = -8.420  Y/BW 

X/CW 
.11110 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
,229 
-246 
.250 
.362 
• 400 
.402 
.497 
.550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.860 
.857 
.865 
.90  0 
. .905 

.950 
.953 
.965 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 2)  = -6.300  Y/BW 

X/CW 
.000 
. 050 
• D81 
.086 
.094 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0590 

.0630 

.4680 

1 .11890 

.9940 

1 .0000 

.98111 

.2070 

.1520 

.1600 

.2160 

.2210 

.0980 

.0090 

.1920 

. 1890 

.2180 

.1810 

. 20511 

.0540 

. 221 0 

.1660  ‘ 

.1950 

.2120 

.22211 

.1510 

.1160 

. 1420 

.2080 

.2270 

.0910 

.2220 

.2080 

■ 1460 

.1120 

.1490 

.2080 

.1190 

.1280 

— .0041) 

.0680 

.0650 

.0970 

.0320 

.0780 

.1120 

.1220 

.0370 

-.0420 

.11220 

.1)770 

.0390 

-.0100 

-.0060 

- . 0040 

-.0290 

-.0120 

-.1)290 

-.0210 

.0430 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0360 

.0310 

■ 4000 

1 . 0070 

. 9090 

. 93110 

.9030 

.1670 

.1230 

.1290 

.1810 

0100 


0600 


1940 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1023 


AMES  67-71)7  TA9  02 A + S3  + T9  LOWER  WING 


(RBNL13)  ' 


SECTION  < 1) LOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 2)  = -6. 3LiLi  Y/BW 

X/CW 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
.600 
.650 
.700 
.725 
.750 
. 760 . 
.775 
. 608 
.634 
.650 
.657 
.665 

• 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 3)  = -4.160  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
. 1 50 

• 177. 
.229 
.246 
. 250 
.362 
.400 
.402 
.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

. 1 580 

.1650 

.1480 

.1740 

. 1 570 

.0250 

.1640 

.1420 

. 1 530 

.1790 

.1850 

. 1240 

.0790 

.1160 

.1760 

.1880 

.0640 

.1640 

.1790 

.1180 

.0880 

.1190 

.1680 

.0800 

.0720 

-.0210 

.0420 

.0460 

.0590 

.0110 

.0500 

.0690 

.0900 

.0100 

-.0620 

.0030 

.0440 

.0120 

-.0310 

-.0230 

-.0210 

-.0470 

-.0560 

-.0470 

-.0470 

-.0610 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0250 

.0080 

.3470 

.9270 

. 6480 

.6560 

.6380 

.1460 

. 1070 

.1130 

. 1 590 

.1770 

.0420 

-.0140 

.1320 

.1350 

.1640 

.1330 

.1470 

.0140 

.1320 

.1140 

.1360 

. 1 590 

. 1 600 

.0870 

.0910 

.1460 

.1650 

.0550 

.0360 


CATE  18  SEE  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1024 


SECTION 
MACH  ( 1 ) 


MACH  < 1) 


AMES  87-707  IA9  02 A ♦ S3  + T9  LOVER  WING 


(RBNL13) 


t 1)  LOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2. 498  BETAT  I 3>  = -4.180 


= 2.498  BETAT  ( 4)  = .060 


y/bw 

.299 

.364 

.427 

x/cw 

.5511 

.565 

. 1 5LV-I 

.600 

.65li 

. 700 

.1290 

.725 

.750 

. 760 

.0460 

.775 

.608 

,1'ii  5 It 

.834 

.0390 

.850 

.857 

.oeso 

.865 

.0140 

.900 

-.0100 

. 905 

-.'.14711 

.950 

.953 

-.0670 

.965 

-.0730 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

. 000 

-.0090 

-.0300 

. 2200 

• 050 

.081 

.0810 

. 086 

.116711 

. 094 

- . 0340 

.150 

.177 

.0650 

.229 

- . 0290 

.246 

.0490 

.250 

.362 

c 01  Hi 

. 400 

.402 

.0600 

.497 

- . 0050 

. 550 

.565 

.0560 

.600 

.650 

. 700 

.0330 

.725 
. 750 

. 760  -.0350 

.775 


.534 

.673 

. 789 

.887 

.1460 

.0930 

• 9649 

.9969 

-.0370 

.0370 

.9299 

.9279 

. 0300 

-.0050 

-.0120 

-.0760 

-.9119 

-.0460 

-.9369 

- . L166O 

-.0790 

-.9599 

.534 

.673 

* 78li 

.887 

.7220 

.6810 

. 7969 

.6889 

. 0630 

.0430 

.9469 

.9929 

.0750 

.0910 

.9619 

.9779 

.0560 

.0620 

, 9799 

« 9829 

.0330 

.0730 

. 9849 

.0920 

.0260 

, 9959 

.9279 

-.0690 

-.0270 

-.9279 

- .9299 

-.0540 

-.0430 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 
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AMES  87-707  1A9  02 A + S3  + T9  LOWER  WING 
SECTION  < 1!  LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNL13) 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 4)  = .060  Y/BW 

X/CW 
. 808 
.834 
.851) 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  { 1)  = 2.498  BETAT  < 5)  = 4.300  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
,400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.L16L1O 

-.0400 

,11761) 

-.0730 

-.0950 

-.0580 

-.0560 

-.0780 

-.0940 

-.0970 

- .0770 

-.1140 

-.1130 

-.0950 

-.1120 

-.1200 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0610 

-.0680 

. 1040 

.5380 

.4960 

.4370 

.5600 

.0290 

-.0160 

.0170 

.0200 

.0560 

-.0150 

-.0580 

• 01 40 

. 0070 

.0190 

.0140 

.0240 

-.0250 

.0170 

-.0130 

.0010 

.0240 

.0290 

-.0110 

.061  ill 

,0040 

• 0060 

.0260 

-.0170 

.0100 

,0080 

-.0180 

-.0180 

-.0200 

-.0320  -.0770 

-.0740 

-.0530  -.0580 

-.0850 

-.0920  -.0770 

-.1030 

-.0830 

-.1130  -.1260  -.0810 

.0730 

-.1060 

-.1230  -.1280  -.0920 

-.1170 

-.1350  -.1380  -.1120 

-.1310 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  11.26 


AMES  87-7ti7  IAS  02A  + S3  + T9  LOWER  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNL13) 


SECTION  ( 1)  LOWER  WING 

MACH  t 11  = 2.498  BETAT  ( 5)  = 4.300  Y/BW 

X/CW 

.965 

Mach  ( 1)  = 2.496  BETAT  ( 6)  = 6.420  Y/BW 

X/CW 
. 000 
. 050 
.081 
.086 
. 094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.251i 
.362 

a 401) 

*402 
.49? 
,550 
» 565 
. 600 
. 650 
. TOO 
• 725 
. 750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 7>  = 8.540  Y/BW 

X/CW 

.000 

.050 

.081 

.086 

*094 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.14110 

.299 

.354 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.1)7811 

-.0810 

.0560 

. 4420 

.4461) 

.4440 

.4530 

.0020 

- . 1)440 

-.0470 

*0030 

*0080 

-.0180 

-,0?41i 

-.0030 

-.02110 

-.1)140 

-.0320 

- f.  0080 

-.11450 

-.0140 

-.0370 

-.0280 

-.0120 

-.0060 

-.0390 

.0210 

.0260 

-.00911 

-.0010 

-.0110 

- .0470 

-.0190 

.0110 

r.rw. 

-.0320 

-.0520 

-.1180 

- . 1)870 

-.0880 

-.0370 

-.0530 

-.1060 

-.0870 

-.1350 

-.1020 

,0920 

-.1260 

- . 1 340 

-.0710 

-.1120 

-.1260 

-.1230 

-.1350 

-.0820 

-.1320 

- . 1440 

-.1090 

-.1300 

-.1350 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.867 

-.0950 

-.0910 

. 0200 

.3320 

.3520 

.4000 

.3820 

- . 0200 

-.0650 

-.0670 

-.0390 

- .0100 

-.0410 

-.0880 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


IA9C 


PAGE  1027 


SECTION  ( 
MACH  ( 1 ) 


MACH  < 2) 


AMES  67-707  IA9  C2A  +■  S3  + IS  LCWER  WING 


<RBNL13) 


1)  LOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CF 


= 2.498  BET AT  ( 7)  = 6.540 


= 2.999  BETAT  ( 1)  = -6.560 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.150 

-.0330 

-.0350 

- *0540 

-.0430 

.177 

-.0150 

.229 

- .0760 

.246 

-.0450 

.250 

-.0400 

-.0360 

-.03011 

-.0250 

.362 

-.0540 

.400 

.0010 

-.0070 

-.0070 

. 402 

-.0560 

.497 

-.0400 

.550 

-.0470 

.0210 

.565 

-.0790 

. 600 

-.0140 

.650 

.0070 

.700 

-.0730 

-.1160 

.725 

-.0910 

. 750 

-.0490 

-.0260 

.760 

-.1190 

.775 

-.1180 

-.1080 

.808 

-.1200 

.834 

-.1240 

.850 

-.1390 

-.1500 

-.0930 

.857 

.1130 

.865 

-.1450 

.900 

-.1480 

-.1220 

-.0720 

.905 

-.1130 

.950 

-.0980 

-.1380 

-.1290 

.953 

-.1380 

.965 

-.1370 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.000 

,0910 

,0710 

.3810 

1.0960 

1 .0090 

1 .0510 

1 .0200 

.050 

.1690 

.1910 

. 2090 

.2560 

.081 

.1010 

.086 

.0510 

.094 

.0110 

.150 

.1640 

.2070 

.2050 

.2260 

.177 

.1540 

.229 

.0330 

.246 

.0770 

.250 

.1680 

.1780 

.2100 

.2330 

.362 

.0480 

. 400 

.1700 

.2040 

.2270 

.402 

.497  .0970 


1270 


DATE  IB  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  1U26 


■vivitjum 

nn  f f j mm 


SECTION  ( ULCWER  WINO 
MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  C 1) 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 2) 


AMES  87-7B7  IA9 

C2A  + S3  + 

T9  LOUER  WING 

(RBNL13) 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= -8.58'J  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.78'.i 

.887 

X/CW 

.55'-! 

.1510 

.1610 

.565 

. 2200 

. 6011 

.1560 

.65'.i 

.1210 

. 700 

.2370 

.0350 

.725 

. 1040 

. 750 

.0730 

.0780 

. 760 

. 1400 

.775 

.0810 

.1*520 

.808 

.0970 

.834 

. 1230 

. 850 

. 0600 

.0320 

. 0300 

.857 

, 0840 

.865 

.0850 

.900 

.0760 

.0350 

.0170 

.905 

.0160 

. 950 

.0120 

- . 0060 

—.0040 

.953 

- . 1*040 

.965 

.0150 

= -6.420  Y/BW 

.299 

<364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

v /r- 1 i 

. LiL'jL’j 

.0710 

.0420  .3050 

.9750 

.9*050 

.9730 

.9180 

.05U 

. 1 420 

• 1 380 

. 1430 

. 2090 

.081 

.0420 

.086 

.0210 

.094 

.0050 

.150 

.1050 

.1720 

.1600 

.1660 

.177 

.1350 

.229 

.0070 

.246 

.0440 

.250 

.1330 

.1380 

. 3 650 

.1840 

♦ 362 

.0240 

.4013 

.1380 

.1610 

.1800 

.402 

. iota 

.497 

.0720 

.550 

.1260 

. 1 140 

.565 

.1200 

. 600 

.1180 

. 650 

.0780 

. 700 

.2120 

.0040 

.725 

.0780 

. 750 

.0350 

. 0560 

. 760 

.1010 

.775 

.0490 

.0210 

DATE  18  SEP  7} 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PA&E  1929 


AMES  87-797  IA9  02A  + S3  + T9  LOCR  WINS  (RBNL13) 

SECTION  ( 1) LOWER  WINS  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 2)  = -6.420  Y/BW  .299  .364  .427  .534  .673  .780  .887 

X/CW 


. 808 
.634 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
-953 
.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  < 3)  = -4.260  Y/BW 

X/CW 
.000 
,050 
.081 
.086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
. 650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 
. 808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 


.0670 

.0870 

.0150  .0020  . UOOO 

.0590 

.0490 

. 04 1 0 . 0020  - • 001 0 

-.0040 

-.0130  -.0300  -.0310 

-.0230 

-.0030 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

• 0480 

.0200 

.2310 

.8530 

.8320 

.8520 

.8320 

.1050 

. 1020 

.1110 

.1740 

.0280 

-.0020 

- . 009 □ 

.1250 

.0880 

.1110 

.1180 

.1280 

—*0060 

.0250 

.1220 

.1170 

.1470 

. 1430 

.0100 

.0750 

. 1090 

.1290 

.1580 

.0490 

.0680 

•0920 

.1050 

.0670 

.0950 

• 1 670 

.0550 

.0550 

— 0050 

.0320 

.0340 

.0270 

.0150 

.0260 

.0430 

.0420 

-.0110 

.0020 

,0150 

.0100 

-.0320 

-.0160 

-.0260 

-.0340 


0430 


-.0440  -.0370 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1'.i3'.i 


AMES  67-7U7  IA9  OBA  + S3  + T9  LOWER  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(R0NL13) 


SECTION  < 1) LOWER  WING 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  < 3)  = -4.260  Y/BW 

X/CW 

.965 

MACH  { 2)  = 2.999  BETAT  ( 4)  = .060  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.061 
.086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
. 402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 5)  = 4.380  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
.086 
.094 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

♦ 730 

.887 

-.0230 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 78  0 

.887 

.0100 

-.0050 

.1310 

.6850 

. 6740 

• 71111 

.6770 

.0770 

,0710 

.0650 

.1100 

.0940 

-.0140 

.0050 

.0580 

.0560 

.0870 

,oeoo 

.0900 

-.0150 

. 0200 

.0520 

.0710 

.1)820 

• 0990 

-.0320 

.0180 

.0450 

.076*0 

.0930 

-.0020 

.0530 

.0930 

. 0500 

.0250 

. 0490 

.0510 

-.0130 

-.0030 

-.0230 

-.0100 

.0030 

-.0320 

-.0130 

-.0360 

-.0220 

.0180 

- . 0600 

-.0610 

-.0440 

-.0420 

-.0480 

-.0640 

-.0760 

-.0380 

-.0850 

-.0840 

-.0580 

-.0780 

-.0680 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0320 

-.0380 

.0620 

. 4670 

.4890 

. 5030 

.5310 

.0470 

.0240 

.0340 

. 0630 

.0350 

-.0430 

-.0180 


DATE  18  REP  7 3 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


RACE  JU31 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING 


(RBNL13) 


SFrTInN  ( DLCAER  WING  DEFENCENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETA!  ( 5)  = 4.380  Y/BW 

X/CW 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
. 905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 6)  = 6.540  Y/BW 

X/CW 

.000 

.050 

.081 

.086 

.094 

.150 

.177 

.229 

.246 

.250 

.362 

.400 

.402 

.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0290 

.0330 

.0340 

.1)460 

,0300 

-.0430 

.0100 

.0170 

.0190 

.0400 

.0460 

-.0330 

-.0080 

.0000 

.0210 

.0400 

-.0220 

. 0200 

•0010 

.0030 

-.0070 

. 0040 

-.0120 

-.0570 

-.0460 

-.0540 

“.0340 

-,0330 

-.0690 

-.0540 

-.0750 

-.0630 

.0470 

-.0880 

-.0860 

-.0540 

-.0790 

-.0930 

-.0910 

-.0970 

-.0680 

- . 1040 

-.1010 

-.0800 

-.1010 

-.1080 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0470 

- • 051111 

.0470 

.3720 

. 4000 

. 4440 

.4180 

. 0290 

-.0030 

- . 0050 

.0410 

.0260 

“•0550 

-.0380 

.0170 

.1)040 

.0070 

-.0060 

.0170 

-.0670 

e 0040 

-.0110 

- . 0080 

. 0030 

.0160 

-.0320 

-.0210 

-.0120 

.0160 

-.0230 

-.0290 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1032 


AMES  87-7117  IA9 

C2A  + S3  + 

T9  LCWER  WING 

(RBNL13) 

SECTION  ( 

1>  LOWER 

WI NG 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 2) 

55  2.999 

BETAT 

( 6)  = 6.541i  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

. 673 

,78'J  .887 

x/cw 

• 550 

-.Willi 

-.0270 

.555 

-.0140 

. 600 

- . Lj  1 5L> 

. 650 

-.03?Li 

. 700 

-.0310 

-.0710 

.725 

-.0540 

.750 

-.0570  -.0510 

. 760 

-.0700 

.775 

- , L)76-i 

-.0710 

.806 

-.0920 

.83* 

-.0650 

.850 

- . 0920 

-.0970 

-.Li710 

. 557 

.0670 

.865 

-.0830 

.900 

-.0970 

-•11  i30 

- . Li82'.i 

.905 

-.0980 

.950 

-.1100 

-.1090 

- . 0930 

.953 

-.1110 

.965 

-.1100 

MACH  < 2) 

= 2.999 

BETAT  ( 7)  = 8 . 6911  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.78Li  .887 

X/CW 

.000 

-.0630  - 

.0620  .0400 

.2830 

.3090 

.361  Li  .3560 

.050 

. Ill  50 

-.0310 

-.0400  -.Li0?0 

.081 

.0210 

.086 

.0250 

.094 

-.0560 

. 1 50 

-.0110 

-.0160 

-.0370  -.0260 

.177 

.0030 

.229 

-.0880 

.246 

0250 

♦ 250 

— • 0220 

-.0280 

-.0270  -.0250 

.362 

-.0570 

.400 

-.0280 

- . 0300 

-.0260 

.402 

-.0260 

.497 

-.0450 

. 55  0 

- . 0040 

-.0430 

.565 

-.0730 

. 600 

-.0510 

. 650 

-.0590 

. 700 

-.0480 

- . 0800 

.725 

-.0560 

.750 

-.0700  -.0690 

. 760 

- . 0920 

.775 

-.0740 

- . 0860 

DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1033 


AMES  87-707  !A9  C2A  + S3  + T9  LOWER  WING 


(RBNL13) 


SECTION  ( 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 7)  = 8.690  Y/BW 

X/CW 

.808 

.834 

.850 

.857 

.865 

.900 

.905 

.950 

.953 

.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 1)  = -8.750  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.'.>86 
. 094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 

vr.i  j 

.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
8 R0 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.1080 

- . 0820 

.0860 

-.0970 

-.1100 

-.0860 

-.0850 
- . 091  lO 

-.1040 

-.11211 

-.0910 

-.1180 

-.1190 

-.1030 

-.1150 

-.0990 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.1130 

.0830 

.3570 

1 . 1040 

1 .12511 

1.2010 

1.1260 

.1280 

.1350 

.1890 

.2220 

.0870 

.0300 

.0160 

.0770 

,t>9!iii 

.1380 

.1710 

.22611 

.0290 

.0760 

. 1070 

.1480 

.1610 

.21160 

.■->480 

. 1260 

.1280 

.1910 

.2120 

.0470 

.1130 

.1320 

.1520 

.13711 

.1620 

.2100 

. 1320 

.11870 

.0370 

. 09110 

.11411 

.0720 

.0590 

.1120 

.1230 

.0370 

.0290 

.0060 

. 11440 

.0840 

.0700 

.0280 

-.0020 

.0490 

-.0190 

- .11050 

.0070 

,0020 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1U34 


SECTION  ( 
MACH  < 3) 

MACH  ( 3) 


MACH  ( 3) 


1>  LOWER  WING 
= 3.502  BETAT  ( 1) 

= 3.5U2  BETAT  ( 2! 


= 3.502  BETAT  ( 3) 


AMES  67-707  IA9  C2A  + S3  + T9  LCWER  WING  (RBNL13) 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= -8.750 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.965 

. 0340 

= -6.550 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

. 887 

X/CW 

.000 

.0880 

.0540 

.2880 

.9600 

.9900 

1 . 0620 

1 •1*760 

.050 

.1120 

.1180 

.1500 

.1790 

.081 

.0590 

.086 

.0200 

.094 

. 0060 

.150 

.0780 

.1190 

.1370 

. 1 760 

.177 

.0*40 

.229 

.0120 

.246 

.0410 

.250 

. 0900 

.1260 

.1440 

.1580 

.362 

.0130 

. 400 

.0980 

. 1 620 

. 1 570 

.402 

.0750 

.497 

.0160 

. 550 

♦ 1120 

.1200 

.565 

.0830 

.600 

.1140 

ret- 

. 1 I'l'l 

« UW-' 

. 700 

.1600 

.0180 

.725 

• 0610 

• 7 50 

.0620 

.0670 

.76U 

.0960 

.775 

.0720 

.0330 

.SOS 

.0720 

.834 

. 0820 

.850 

.0300 

-.0150 

.0190 

.857 

.0440 

.865 

. 0500 

.900 

.0380 

- .0010 

.0310 

.905 

.0250 

.950 

-.0180 

-.0210 

-.0140 

.953 

.0010 

.965 

.0170 

= -4.350 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

. 000 

.0640 

.0320 

.2180 

.8280 

.8490 

.8970 

. 9440 

. 050 

.0710 

.0830 

.1180 

.1400 

,081  .0300 

086 

094  . 0000 


0030 


uiKii  i ll. i 


DATE  18  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-707  IA9  CCA  + S3  + T9  LOWER  WING 
SECTION  ( 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNL13) 


PAGE  1033 


MACH  ( 3)  = 3,502  BETAT  ( 3)  = -4.350  Y/BW 

X/CW 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
.550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.634 
.8511 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 4)  = .050  Y/BW 

X/CW 

,000 

.050 

.081 

.086 

.094 

.150 

.177 

.229 

.246 

.250 

.362 

.400 

.402 

.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0450 

.1090 

.1190 

.1380 

.0270 

•0010 

.0190 

.0690 

.0860 

.1190 

.1340 

.0730 

.1050 

.1440 

.0640 

-.0060 

.0590 

. 1050 

. 1030 

.0850 

.0810 

.1180 

.0690 

. 0350 

.0100 

.0430 

.0350 

.0500 

.0210 

.0420 

♦0440 

.0260 

.0120 

-.0230 

.0050 

.0120 

•0040 

-.0080 

-.0100 

.0030 

-.0290 

-.0310 

-.0250 

-.0250 

-.0110 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-0190 

.0000 

.1180 

. 61  in 

.6180 

. 6670 

.6870 

.01 70 

.0610 

.0790 

.0830 

.0100 

-.0010 

.0030 

-.0020 

.0310 

.0660 

.0760 

. 0920 

-.0020 

-.0020 

.0390 

.0450 

.0750 

.0820 

-.0170 

.0420 

.0680 

• 0820 

0200 


0150 


CATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - U9C 


PAGE  1036 


SECTION  < 
MACH  ( 3) 


KACH  t 3) 


AMES  87-707  IA9 

C2A  + S3  A 

T9  LOVER  WING 

(RBNL13) 

1 ) LOWER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 3 . 502  BETAT 

( A)  = .050  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

,789  .887 

X/CW 

.550 

♦ 0310 

.9599 

.565 

.0680 

.600 

.9389 

.650 

.9359 

.700 

• 1.1490 

-.9160 

.725 

.0170 

. 750 

.9949  . 9199 

. 760 

.0070 

.775 

-.0110 

-.9129 

.808 

-.0180 

.834 

“.0170 

.850 

-.0400 

-.9379 

-.9229 

.857 

.9090 

.865 

-.0380 

.900 

-.0450 

-.0590 

-.0279 

.905 

- . 0580 

.950 

-.0710 

-.9439 

-.9459 

.953 

-.0710 

.965 

-.0550 

= 3.502  BETTAT  < 

; 5)  = 4.450  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 789  . 887 

X/CW 

.000 

-.0280  - 

.0370  .0140 

. 3600 

.4879 

.4959  .52  111 

.050 

. 0400 

.9199 

.9359  .9449 

.081 

.0960 

. 086 

- 

.0360 

.094 

-.0040 

.150 

.0180 

.0369 

.9289  .9529 

.177 

.0190 

.229 

-.0330 

.246 

- 

.0340 

.250 

,0090 

.9179 

.9249  ,9379 

.362 

-.0460 

.400 

,0030 

. 9229 

.9399 

.402 

-.0030 

.497 

-.0310 

.550 

.0220 

-.9969 

.565 

.0130 

.600 

. 9999 

.650 

-.9119 

. 700 

-.0090 

-.9439 

.725 

-.0320 

.750 

-.9359  - .9199 

. 760 

-.0450 

.775 

-.0540 

-.9469 

DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1037 


T9  LOWER  WIND  (RBNL1S) 


.364 

.427 

.534 

.673 

. 78'J 

.887 

-.0630 

,0180 

-.0710 

- .0730 

-.0490 

-.0780 

-.0880 

-.0830 

-.0880 

-.0860 

-.067 11 

-.0500 

• 364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.11450 

-.0470 

-.0010 

.0100 

.2990 

.0160 

.3530 

.0010 

.4100 

.0080 

.4010 

.0230 

.0190 

.0010 

.0070 

• 0050 

.1)280 

-.0480 

-.0100 

-.0110 

,0060 

.0180 

-.0210 

-.0150 

.0210 

-.01  TO 

-.0020  -.0230 

-.0090 

-.0140 

-.0320 

-.0400 

-.0500 

-.0510  -.0370 

-.0550 

-.0700  -.0540 

-.0700 

-.0060  -.0740  -.0620 

,0320 

-.0940  ".0670 

-.0990 

-.1010  -.0070  -.0740 

-.1030 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1038 


AMES  67-707  IA9  02 A + S3  + T9  LOWER  WING 


:rbnli3) 


SECTION  ( HL.CV1ER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  C 5)  = 3.502  BETAT  ( 6)  = 6.650 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 75  = 8.840 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

x/cw 

.965 

-.0900 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

-.0560 

-.0580 

.0210 

.050 

.1*91 

.0300 

.096 

-.0580 

.094 

-.0720 

.150 

.177 

.0190 

.229 

-.0830 

.246 

-.0560 

.250 

.362 

-.'0790 

.400 

.402 

-.0260 

.497 

-.0530 

. 5511 

.565 

-.0560 

.600 

.650 

. 700 

-.04611 

.725 

.750 

. 760 

-.0730 

,775 

.808 

-.0780 

.834 

-.0670 

.850 

.857 

.0610 

.865 

-.0780 

.900 

-.0880 

.905 

-.0790 

.950 

.953 

-.0910 

.965 

-.0880 

.534 

.673 

.687 

.534 

.673 

. 7$«,. 

.687 

.2230 

.0200 

, 266-' 
-.lil  30 

.299'.* 

-.0261* 

.3280 

-.0190 

-.0010 

-.llDAli 

-.0150 

—*0140 

-.0210 

-.0240 

-.0220 

-.0230 

-.0261' 

- • 0200 

-.0250 

-.1^70 

-.0560 

-.1-560 
— 1:700 

-.0450 

-.0530 

- *0751i 

-.0830 

-.1*890 

-.0930 

-.0770 

-.0960 

-.102'.' 

— . 0530 

DATE  '8  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


REFERENCE  DATA 


SREF  = 

2.4210 

SQ.FT. 

XMRP 

LREF  = 

39 . 8490 

INCHES 

YMRP 

BREF  = 

39.8490 

INCHES 

ZMRP 

SCALE  = 

.0300 

SCALE 

SECTION  ( 1)  LOWER  WING 
MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 1)  = -8.410 


MACH  < 1)  = 2.498  BETAT  ( 2)  = -6.290 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LCVER  WINS 


28.5300  INCHES 
.0000  INCHES 
.0000  INCHES 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

.0430 

.0700 

.4940 

.050 

.081 

.2410 

.086 

.1510 

.094 

.0110 

.150 

.177 

.2300 

.229 

.1250 

.246 

.2020 

.250 

.362 

. 1400 

.400 

.402 

.1480 

.497 

.0990 

.550 

.565 

.2470 

,600 

.650 

. 700 

.2100 

.725 

.750 

.760 

.1410 

.775 

.808 

.1190 

.834 

.1210 

.850 

.857 

.1120 

.865 

. 1000 

.900 

.0720 

.905 

.0400 

.950 

.953 

.0270 

.965 

-.0010 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

.0150 

.0340 

.4350 

.050 

.081 

.2230 

.086 

.1370 

.094 

-.0129 

PAGE 

(RBNLI4)  ( 10  MAT 

s i7AucTOTr  DATA 

ALPHAT  - 4.000  CRBINC  = 

RUDDER  - -15.000  ELEVCN  = 

RUDFLr,  4 .000 


.534 

.673 

.780 

.887 

1.1180 

.2730 

.9990 

.2300 

t .0270 
. 2490 

.998'.) 

.3230 

.2350 

.3Li90 

.2770 

.3090 

.2050 

.2550 

.2910 

.3200 

.2110 

.2900 

.3170 

.1610 

.2040 

.1780 

.2260 

-.0010 

.1820 

.1070 

.1340 

.1470 

. 0540 

. 1040 

— .0140 

.'0430 

.0570 

.0480 

.0490 

.0591' 

-.0080 

.534 

.673 

.760 

.887 

1 .0380 
.2530 

.924'.: 

.200'.' 

. 5640 
. 50 

.9270 
. 2890 

1039 

73  > 

. 501i 

.000 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1040 


SECTION 
MACH  ( 1) 


MACH  ( 1) 


( DLCLJER  WING 

= 2.498  BETAT  < 2>  = 


= 2.498  BETAT  ( 3) 


AMES  87-7D 7 IA9 

02A  + S3  * 

T9  LOVER 

WING 

(RBNL14) 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

-6.29'.i  Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.700  .807 

X/CW 

.15'j 

.2120 

.2730 

.2540  . 27  50 

.177 

.2010 

.229 

.0750 

.246 

.1890 

.250 

.1760 

.2150 

.2600  .2860 

.362 

.1290 

.400 

.1770 

.2560 

.2840 

.402 

.1250 

.497 

.0720 

. 551i 

.1330 

.1880 

.565 
. 600 

.2030 

.1940 

.650 

.3  620 

. 700 

.1700 

-.0130 

.725 

.1410 

.750 

.0910  .1160 

. 760 

. 1050 

.775 

.1140 

.0340 

.808 

.0730 

.834 

.0800 

.850 

.0550 

-.0360 

.0260 

.857 

.0990 

... 

n con 

• c*oy 

* 

.900 

.0370 

.0140 

. 0320 

uooo 

• 9'.i? 

.950 

.0040 

-.0100 

-.0210 

.953 

.0030 

.965 

-.0170 

-4.180  Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.000 

-.0020 

.0000 

. 3680 

.9470 

,8610 

.8900  .8500 

.050 

.2310 

.1800 

.1930  .2570 

.081 

.1960 

. 086 

.1410 

. 094 

-.0250 

.150 

.1820 

.2460 

.2351'  .2510 

.177 

.1590 

.229 

.0520 

.246 

.1630 

.250 

.1490 

.1800 

.2390  .2570 

.362 

. 1030 

.400 

.1330 

.2140 

.2500 

.402 

.0810 

.497 

,0360 

(.14911 


PAGE!  1041 


T9  LOWER  WING  IRBNL14) 


.364  . 42?  .534  . 6?  3 .667 

.11311  .162'. 

.1480 

.1620 

.1150 

-.0290 

.0970 

.-•690  .0810 

.0740 

.0830  .0120 

.0440 


.0220 

-.0590 

„;lj6G 

.0760 

-.0190 

.0160 

-.0400 

-.0430 

-.0610 

-.0420 

.364 

.427 

.534 

.673 

.887 

-.0590 

.2200 

. 7800 

.7120 

„T<*40 

.7080 

.1570 

.1250 

..1230 

.1940 

.1420 

.0680 

.0960 

.1140 

.1750 

.1640 

. I860 

.0820 

.0880 

.1251* 

..1700 

.1880 

.0680 

.1381* 

.1820 

.0940 

.1070 

. 1020 

.0810 

. 1060 

. 0770 

-.0570 

.0330 

,0290  .0370 

-.0030 

.0110  — .01 70 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1042 


AMES  87-7117  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING 
SECTION  < 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNL14) 


MACH  { 1)  = 2,496  BETAT  ( 4)  = .060  Y/BW 

X/CW 
, 8118 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 15  = 2.498  BETAT  ( 5)  = 4.310  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
. 808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
. 950 
.953 


.299 

.364 

.427 

.534 

. .673 

. 780 

.887 

-.0310 

-.0160 

.0750 

-.0509 

-.0780 

-.0230 

-.0340 

-.0470 

-.0620 

-.9629 

-.0220 

-.9839 

-.0630 

-.0680 

-.07011 

-.0960 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

1000 

-.1010 

.0840 

.5689 

. 5800 

.6030 

. 5840 

.9849 

.0690 

.0790 

,1330 

.0580 

.11100 

-.0830 

.0350 

.9599 

.1050 

.1060 

.1310 

-.0040 

.0220 

.0270 

.0680 

.1140 

.1370 

- .0020 

.0480 

,1090 

.0850 

.1310 

.0530 

,0070 

.9359 

.1(970 

*1(490 

.0690 

-.0350 

-.0330 

.9989 

-.0510 

.0220 

.0100 

-.9199 

-.0190 

-.0540 

-.0410 

.0810 

-.9699 

-.0720 

-.0190 

-.0760 

-.1020 

-.0850 

- .9879 

“ ■ 1(400 

-.1939 

-.0680 

-.0620 

1010 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1043 


SECTION 
MACH  ( 1 ) 

MACH  < 1 ) 


MACH  ( 1 > 


AMES  87-70?  IA9  02A  + S3  + T9  LCWER  WING 


(RBNL14) 


t 1 SLOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2.498  BETAT  < 5)  = 4.310 


= 2.498  BETAT  (6)  = 6.430 


= 2.498  BETAT  < 7)  = 8.560 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.965 

- . 1200 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

-.1060 

-.1090 

.0300 

.4740 

.4970 

. 5420 

. 5330 

.050 

.0610 

.0500 

.0600 

.1150 

.081 

.0360 

.086 

-.0160 

.094 

-.0900 

.150 

.0300 

.0790 

i.OSlO 

.1130 

.177 

.0510 

.229 

-.0160 

.246 

.0020 

.250 

.0270 

.0540 

,0920 

.1200 

.362 

-.0250 

. 400 

.0730 

.0950 

.1180 

.402 

.0290 

.497 

.0260 

.550 

.0290 

.0890 

.565 

-.0140 

. 600 

. 0640 

.650 

.0730 

,700 

-.0220 

-.0470 

.725 

-.0010 

.750 

.0410 

.0120 

. 760 

-.0620 

.775 

-.0370 

-.0270 

.808 

-.0880 

.834 

-.0520 

.850 

-.0780 

-.0850 

-.0120 

.857 

.0890 

.865 

-.0790 

.900 

-.1030 

-.0980 

-.0260 

. 905 

-.0980 

.950 

-.1080 

-.0910 

-.0630 

.953 

-.1040 

.965 

-.1140 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 781) 

.887 

X/CW 

. 000 

-.1210 

-.1200 

-.0220 

.3720 

.4120 

.4720 

.4610 

,050 

.0470 

.0280 

.0400 

.0960 

.081 

.0240 

.086 

— . 0420 

. 094 

-.1120 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1044 


SECTION  ( 
MACH  ( 1 ) 


MACH  ( 2) 


AMES  87“ 797  IA9 

02A  + S3  + 

T9  LOWER  WINO 

CRBNL14) 

1) LOWER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 2.496  BETA! 

( 7)  = 8.560  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.150 

.0170 

.06201 

.Li  SSL 

. 1 00*01 

.177 

.0*140* 

.229 

-.0700 

.246 

-.0190 

.250 

.0*420 

. 0*480* 

.0790 

.1070 

.362 

-.0430 

.400 

,1*470 

,1110 

.1060 

.402 

-.0190 

.497 

-.0100 

. 550 

. 0*0801 

.0670 

.565 

-.0140 

. 600 

.0740 

.650 

.0610 

. 700 

-.0240 

-.0750 

.725 

- . 0440 

. 750 

-,0030 

.0*340 

. 760 

-.0720 

.775 

-.0*760 

-.0530 

.808 

-.0*820 

.834 

-.0880 

.850 

-.10120 

- . 01990 

-**0490 

.857 

.0*950 

.865 

-.1280 

.900 

-.1390 

-.1140 

-.0330 

.905 

-.1130 

.950 

-.1110 

-.1060 

- . 0920 

.953 

-.1310 

.965 

— .1200 

2.999  BETAT  < 

1)  = -8.560  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

. 0750 

.0*680  .4690 

1 .17101 

1.10*201 

1 . 5 360 

1 .01470 

.050 

.2750 

.263'* 

*2960 

.3810 

.081 

. 2230 

* 086 

0750 

.094 

— .0*050 

. 1 50 

.2410 

.30*10 

.2830 

.336’.* 

.177 

. 2350 

.229 

.0520 

.246 

1 580 

.250 

.2180 

.2660 

.3040 

.332'-* 

.362 

.1120 

■ 400* 

.2020 

.2780 

.3190 

. 402 

.1420* 

.497 

.looo 

DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


FACE  1045 


AMES  87-70?  IA9  CCA  + S3  + T9  LCWER  WINC 


(RBNL14) 


•SECTION  < 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 1)  = -8.560  Y/BW 

X/CW 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
,808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 2)  = -6.410  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
,229 
.246 
.250 
.3^2 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.1800 

.2140 

.1250 

.1850 

.2370 

.2050 

.1280 

.0710 

.0510 

.1270 

.1440 

.0530 

.0810 

.0980 

.1190 

.0890 

.0600 

.0150 

.0740 

.0930 

.0840 

.0220 

.0480 

.'J670 

.0280 

-.0020 

.0280 

.0060 

.0220 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.0420 

.0340 

• 3500 

1 .0380 

.9960 

1.0390 

.9610 

.2300 

.2200 

.2430 

.3270 

.1560 

.0410 

-.0230 

.1790 

• 194ti 

.2420 

.2310 

.2790 

.0140 

.1260 

.1710 

.2020 

.2430 

.2760 

.0680 

.1170 

.1750 

.2270 

.2690 

.0870 

.1110 

.1660 

.1690 

.1390 

,1860 

.1680 

.1110 

.0540 

.0330 

.0891> 

. 1 1 40 

.0260 

.0600 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1L>46 


SECTION  ( 
MACH  < 2) 


MACH  ( Si 


AMES  87-707  1A9  02A  * S3  + T9  LOWER  WING  (RBNL14) 

1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2.999 

BETAT 

( 2)  = -6.410 

y/ew 

.299  .364  ,427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

x/cw 

.808 

.0760 

.634 

.0880 

.650 

.0160 

-.0130 

.0410 

.657 

.0590 

.865 

.0550 

.900 

.0470 

.0200 

.0430 

.905 

.0000 

.950 

.0070 

- .0280 

. 0060 

.953 

-.0190 

.965 

.0000 

= 2.999 

BETAT  ( 3)  = -4.250 

Y/BW 

.299  .364  .427 

.534 

.673 

. 78'.i 

.887 

X/CW 

.000 

.0160  .0040  .2620 

.9240 

■ 8630 

.9090 

.8810 

.050 

.2060 

.2070 

.2250 

.2850 

.061 

.1390 

.086  .0100 

.094  -.0260 

.150  .1730  .2140  .2130  .2510 

.177  .1640 

.229  -.0140 

.246  .1040 


.250 

.1670 

.1710 

.2170 

.2491 

.362 

.0840 

.400 

.1580 

.2100 

.2401 

.402 

.0940 

.497 

.0520 

.550 

.1470 

.1710 

.565 

.0950 

.600 

. 1 690 

.650 

.1390 

. 700 

.1410 

.0280 

.725 

.0370 

.750 

.0910 

.0950 

.760 

.0750 

.775 

.0050 

.0520 

. 809 

.0540 

« 834 

.0560 

.850 

-.0250 

-.0140 

.0480 

.857 

.0350 

.865 

.0220 

.900 

.0120 

-.0330 

.0330 

.905  -.0150 

.950 

.953  - .0369 


'.(290 


0290 


0050 


DATE  19  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  111 4 7 


SECTICN  < 
MACH  ( 2) 

MACH  ( 2) 


MACH  ( 2) 


AMES 

87-707  IA9 

02A  + S3 

+ T9  LCWER 

WING 

(RBNL14) 

1) LOWER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CF 

= 2.999  BET AT 

( 3)  = -4.2511 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.965 

-.0170 

= 2.999  BETAT 

( 4)  = .060 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.000 

-.0280 

— . 0400 

.1630 

.7210 

. 7431i 

.7850 

. 71 70 

.050 

.1730 

.1570 

. 1 780 

.2490 

.081 

.1360 

.086 

-.0350 

.094 

-.0070 

.150 

.1320 

.1690 

.1660 

.2080 

.177 

.0970 

.229 

-.0390 

.246 

.0680 

.250 

.1120 

.1390 

.1800 

.2090 

• 362 

-.0090 

*400 

.0850 

.1460 

. 1980 

, 402 

.0430 

.49? 

.0230 

. 550 

.0870 

.1060 

.565 

.0330 

« sou 

.1300 

.650 

.0930 

* 700 

.0410 

-.0030 

.725 

-.0010 

.750 

.0460 

. 0600 

. 760 

.0100 

.775 

-.0290 

.0100 

.808 

- 

0100 

.834 

-.0060 

.850 

-.0550 

-.0460 

,0070 

.857 

0230 

.865 

-.0230 

.900 

-.0260 

— • 0670 

.0010 

.905 

- 

0500 

.950 

-.0680 

-.0580 

-.0270 

- 

.953 

- 

0680 

.965 

-.0590 

2.999  BETAT  < 

5)  = 4.380 

Y/BW 

.299 

.364 

427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

-.0670 

-.0700 

0720 

.5310 

. 5590 

. 5970 

.5650 

. 050 

,0970 

. 0820 

.1010 

. 1 520 

. 081 

0720 

.086 

-.0640 

.094 

-.0440 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1948 


SECTION  t 
MACH  ( a) 


MACH  < 2) 


AMES  87-707  IA9 

02A  + S3  + 

T9  LCWER  WING 

(RBNL14) 

ULCWER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 2.999  BETAT 

< 5)  = 

4.380  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

K/CW 

.150 

.0920 

.0990  .1200 

.177 

.0440 

.229 

-.0680 

.246 

.0410 

.250 

•Vi33U 

.0600 

. 1 040  . 1 200 

.362 

-.0120 

.400 

. L/22'j 

. 0700 

.1200 

.402 

-.0060 

.497 

-.0150 

. 550 

.Lrf.i8Li 

.0410 

» 565 
.600 

.0010 

. 0680 

.650 

.0360 

. TiffT} 

— . 0020 

— . 0560 

.725 

-.U34fj 

.750 

-.0020  .0120 

.760 

-.0330 

.775 

- . Li42»j 

-*.0410 

,808 

-.11470 

.834 

-.9479 

.850 

-.0551' 

-.0780 

-.0350 

.857 

.0380 

.865 

-.0620 

.900 

-.0770 

-.U68LJ 

-.0320 

.905 

-.0700 

.950 

-.nauio 

-.0850 

-.0620 

.953 

- .0870 

.965 

-.1099 

: 2.999  BETAT  ( 

6)  = 

6.550  Y/BW 

.299 

.364  . 427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

. 090 

-.0780  - 

.0780  .0190 

.431*9 

.4410 

.5060  .4960 

.050 

.0550 

.0500 

.0600  .1140 

.081 

. 0389 

. 086 

.0730 

.094 

-.0590 

.150 

.0190 

.0550 

.0620  .0940 

.177 

.0250 

.229 

-.0810 

.246 

,0110 

.250 

.0090 

.0300 

.0680  .0910 

.362 

-.0240 

.400 

.0050 

.0360 

. 0910 

.402 

-.0040 

.497 

-.0210 

DATE  18  SEP  73 

SECTION  ( 1) LOWER  WING 
MACH  ( 2)  - 2.999  BETAT 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87—757  IA9 

C2A  + S3  + 

T9  LOWER  WING 

(RBNL14) 

DEPENDENT  VARIABLE  CF 

6)  = 6.550  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .88 7 

X/CW 

.550 

.0070 

. 0230 

.565 

-.0170 

.600 

.0450 

. 650 

.0190 

. TOO 

-.021 10 

- .0560 

.725 

-.0360 

. 750 

-.1)160  -.01140 

.760 

-.0570 

.775 

-.0410 

- .0470 

.608 

-.0730 

,834 

- ,0600 

.850 

-.0610 

-.0750 

-.0460 

.857 

.0570 

.865 

-.0650 

.900 

- . 0830 

-.0750 

— . 0430 

.905 

-.0780 

.950 

-.0870 

-.0760 

-.0710 

.953 

-.0910 

.965 

- . 0990 

7)  = 8.710  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.000 

l 

a> 

U] 

1 

.0900  -.0180 

.2890 

.3610 

.4110  .4140 

.050 

.0360 

.0180 

.0350  .0790 

.081 

.0150 

.086 

- 

.0130 

.094 

-.0710 

.150 

.0010 

.0300 

.0360  . 0600 

.177 

.0130 

.229 

-.1040 

.246 

.0080 

.250 

-.0060 

.0090 

.0430  ,0640 

.362 

-.0570 

. 400 

.0010 

.0210 

.0620 

.402 

-.0250 

.497 

-.0310 

. 550 

- .0020 

.0120 

.565 

-.0600 

.600 

,0260 

.650 

.0050 

. 700 

-.0410 

-.0560 

.725 

-.0330 

. 750 

-.0250  -.0160 

. 760 

- . 0870 

.775 

-.0550 

-.0460 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  I'jVj 


AMES  87-7U7  IA9  OBA  + 53  + T9  LCWER  WING 
SECTION  ( 1ILOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNLI4) 


MACH  ( 2)  a 2.999  BETAT  ( 7)  = 8.710  Y/BW 

X/CW 
. 808 
.834 
. 850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 1>  = -8.730  Y/BW 

X/CW 

.000 

.050 

.081 

.!i86 

.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
.550 
.565 
.600 
.650 
.,700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
. 80S 
.834 
.8511 
.857 
.865 
.900 
. 91(5 
.950 
.953 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0980 

-.074D 

.0770 

-.0770 

-.0770 

-.0500 

-.0760 

-.0830 

-.0870 

- .0940 

-.0490 

-.1030 

- .0770 

-.0710 

-.0950 

-.0950 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0700 

.1*640 

.3800 

i .0770 

l . 1030 

1 . 1 riO 

.95/0 

.2320 

. 2200 

. 2490 

.2510 

.1200 

.0280 

.0010 

.1570 

.1760 

. 2610 

. 2440 

.2750 

.0150 

.0940 

. 1 760 

.2380 

.2500 

.25711 

.0670 

.1560 

.2170 

.2560 

.2740 

.0780 

.1330 

.1810 

.2130 

.1810 

.2210 

. 2090 

.0960 

.0850 

, 0800 

.1310 

.1470 

.0510 

.0950 

.0910 

. 1020 

.0590 

.0170 

. 0290 

.0850 

.0650 

.0590 

.0370 

-.0050 

.0800 

-.0160 

.0150 

.0410 

.0130 


DATE  18  SEP  75  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-70?  IAS  02A  + S3 

r+t  / . v i ,-i^t-n.  DEPEWDEMT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 5)  = 5 , 5 Li 2 BETAT  ( 1)  = -8,730  Y/BW  .299 

X/CW 

.965  .0340 

MACH  t 3)  = 3.502  BETAT  ( 2)  = -6.530  Y/BW  .299 

X/CW 

, BOLT  .0420 

.050 
.081 
.086 

.094  -.0200 

. 1 50 

.177 

.229  -.0120 

.246 

.250 

.362  .0130 

. 400 

.402 

.497  . 0500 

.550 
.565 
, 600 
.650 

.700  .1560 

.725 

. 750 

. 760 

.775 

.808 

.834  .0680 

.850 

.857 

.865  .0380 

.900  .0300 

.905 

.950 

.953 


.965 

.0080 

MACH 

( 3>  = 3.502  BETAT 

( 3)  = -4.340 

Y/BW 

.299 

X/CW 

.000 

. 0200 

.050 
.081 
. 086 

. 094  -.0240 


PAGE  1051 


T9  LC MER  WING-  (RBNL14) 


.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

, 0300 
.0020 

.3050 

.0920 

.9550 

.1510 

.9770 

.1680 

1 .'0630 
.2090 

.8790 

.2110 

.0860 

■ 1420 

.2160 

.2060 

.2440 

0560 

.1350 

.1980 

.2140 

.2180 

.1620 

.2070 

.2430 

.113'-'! 


.1430  . 1 700 

,1)9711 

. 18511 

,1460 

. 0470 

. 1)640 

.11)20  .11617) 

. 1)43(7) 

• 0330  .1)641) 

.0350 


.0300 

,0010 

. 0060 

.0570 

.0300 
• , 0050 

-.0210 
- . 0340 

-.0080 

.0180 

.0490 

364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

0090 

.2340 

.8370 

.8550 

.9330 

.9340 

.1120 

.1420 

.1810 

.1990 

.0680 

0140 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


FADE  1U52 


AMES  B7-7U7  IA9  02 A + S3  + T9  LCWER  WINS 


(RBNL14) 


SECTION  t 1) LOWER  WIND  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


VAC".  ! SI  = 3.592  BET  AT  ( 3>  = -4. 341)  V/BW 

x/cw 

.150 
.177 
.329 
.246 
.250 
.362 
,400 
,402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
.700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.606 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
,965 

MACH  ( 3)  s 3.502  BETAT  C 4}  = .050  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
.086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
. 250 
.362 
.400 
.402 
.497 


.299 

.564 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.0950 

. 1 520 

.1700 

.2100 

.0530 

-.0240 

.0330 

.1370 

.1610 

.1660 

.2090 

-.0050 

,0980 

.1220 

. 1840 

.2030 

.0430 

.0790 

.1370 

.1370 

.1240 

, 1 600 

.1090 

.0250 

.0520 

.0320 

.0770 

.0930 

.0210 

.0490 

. 0060 

.0380 

.0170 

-.0100 

- .0020 

. 0370 

.0130 

-.0010 

-.0080 

- . 0300 

.0320 

- . 04  5 u 

-.0150 

.0030 

-.0220 

—.0100 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

o 887 

-.0160 

-,0210 

,1100 

.6120 

.6730 

. 709!  i 

.7380 

.0630 

.1110 

.1270 

. 1 500 

.0190 

-.0210 

.0010 

.0460 

.1100 

. 1440 

.1390 

.1620 

-.0230 

-.0100 

. 0880 

.1280 

. 1 650 

.1610 

-.0310 

.0870 

.1390 

. 1820 

. 0260 

-.0130 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


1 ABC 


PAGE  ID 33 


AMES  87-7117  I A9  C2A 


S3  * T9  LOWER  WING 


(E0NL14! 


6tC  i lOni  i i}L‘-*fcR  WIN& 


tM-n.r-ktrsc-^-r  u^A ft T APLC 


rii 


MACH  t 3)  - 3.502  BETAT  t A)  = .050  T/BW 

x/cw 
. 550 
,565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
. 808 
,834 
• 8 50 
.857 
.865 
. 9nr> 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  (3)  - 3.502  BETAT  ( 5}  = 4.450  Y/BW 

X/CW 
.01  ill 
. 050 
.081 
.086 
.094 
.150 
. 177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
. 402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
.760 
.775 


,299 

,364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

,0810 

.'J9511 

.0450 

.0890 

.1180 

.0340 

- • 0020 

. 01 50 

.till  Li 

.0470 . 

.0550 

- , 0090 

.lii  911 

— .0170 

-.0220 

- , 0040 

-.0320 

-.Li26'.i 

.0120 

-.11370 

-.0410 

- ,0440 

-.0490 

. 11060 

-.0580 

-.04211 

-.0130 

-.0590 

-.0480 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0510 

-.0570 

.0010 

.4520 

. 4940 

. 5660 

. 5680 

.0800 

.0800 

. 1000 

.1260 

.0240 

-.0510 

-.0250 

.0350 

.0430 

.0890 

.0920 

.1360 

- , 0460 

- . 0450 

. 0260 

.0570 

.0900 

.1090 

-.0610 

-.0050 

.0160 

.0620 

.1080 

-.0180 

-.0030 

.0120 

. 0300 

.0570 

.0290 

-.0300  -.0340 

-.0310 

-.0030  .0130 


0460 


0470 


‘.0290 


'ADULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


RACE  1054 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  * T9  LCWER  WING 
SS-.-tC*.'  ' i ) LDWER  WING'  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNL14) 


s:  - a. 4 5'.' 


path  3)  = 3.502  BETAT  ( 6)  = 6.660 


Y/BW 

.299 

X/CW 

,808 

.834 

-.0530 

.850 

.857 

.865 

-.0660 

. 900 

-.0760 

.9'.. 5 

.950 

.953 

.965 

-.0830 

Y/BW 

.299 

X/CW 

.000 

-.0650 

V05D 

.081 

.086 

.094 

-.0410 

.150 

.177 

.229 

-.0710 

.246 

.250 

.362 

-.0780 

.400 

.402 

■ ■497 

—.0440 

. 550 

.565 

. 600 

. 650 

. 700 

-.0550 

.725 

. 750 

.760 

.775 

.808 

.834 

- . 0640 

,850 

.857 

.865 

- .0730 

. 900 

-.0800 

.905 

.950 

.953 

.364  .427 

- . oeoo 
♦ liglVO 
-*Ci65,Ji 

,364  .427 

-.0690  -.0110 

.0150 

-.0640 

.0140 

-.0210 

- .0230 
- .0250 

-.0570 

-.0660 

. 0280 

-.0790 


,534  .673 

-.0630  -.0580 

-,0730 

-.0780  -.0681' 

.534  .673 

.3260  .3850 

* 1 1410  .0330 

.0120  .04 20 

-.0060  .0180 
-.0130  .0220 

-.0120  .0030 

-.0530 

-.0430 

-.0570  -.0500 

-.0680  -.0741) 

- .0730 

-.0790  -.0600 


.780  .887 

- . 0270 

-.1)240 

-.0480 

.780  .887 

.4611)  .4800 

.1)550  .1*780 

.0490  .0880 

.0470  .0690 

» 0700 

. 0270 

. 1)061) 

-.0210  -.0070 

- . 0450 

-.0410 

-.0660 


i 9 1'U 


DATE  ie  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 
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SECTION  ( 
MACH  ( 3) 

MACH  t 3) 


AMES .87-707  IA9  02 A + S3  + T9  LOWER  WING 


(RBNL14) 


1) LOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 3.502  BETAT  ( 6)  = 6.660 


= 3.502  BETAT  ( 7)  = 8.B60 


Y/BW  .299 

X/CW 

.965  -.0850 

Y/BW  .299 

X/CW 

.000  -.0730 

.050 
.081 
.086 

.094  -.0880 

.150 

.177 

.229  -.0920 

.246 

.250 

.362  -.0750 

.400 

.402 

.497  -.0650 

.550 
.565 
. 600 
.650 

.700  -.0610 

.725 

. 750 

.760 

.775 

.808 

.834  -.0730 

.850 

.857 

« 665  “ . 0870 

.900  -.0930 

.905 

.950 

.953 

.965  -.0870 


.364  .427 

.364  .427 

-.0740  -.0210 

.0170 

-.0700 

-.0060 

-.0630 

-.0410 

-.0610 

-.0790 
- . 0800 

.0510 

-.0780 

-.0910 


,534  .673 

.534  .673 

.1890  .3010 

.0230  .0080 

-.0060  .0160 

-.0190  -.0070 

-.0210  -.0070 

-.0210  -.0140 

-.0550 

-.0560 

-.0690  -.0490 

-.0760  -.0690 

-.0830 

-.0900  -.0780 


.780  .887 

.780  .887 

, 34811  .4000 

.0240  .0490 

.0250  . 0600 

.0250  .0480 

.0550 

.0150 

-.0090 

-.0320  -.0180 

-.0510 

-.0480 

-.0680 


DATE  16  SE<=  7* 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I A9C 


1056 


AMES  87-707  IA9  C2A  S3  + T9  LOWER  WING 


M A Y 73  ) 


REFERENCE  DATA 


SR’1  P - 

2*4210 

SO . FT . 

XMRF 

- 26 . 5300 

INCHES 

-JF  = 

39 . 6490 

I NCHES 

YMRP 

t 0000 

INCHES 

•:EF  - 

39  * 849Li 

INCHES 

2MRF 

s * 0000 

INCHES 

CALE  = 

. 0300 

SCALE 

SECTION  ( 

i)  LOWER 

WI NG 

i-M-nr— MrMrti  rr  ua  n t a di  t~  m 

OLI  LIVULII  1 VMlTiWLL  A-i 

MACH  C 1) 

= 2.498  BETAT 

( li  = 

-8.390 

Y/BW  .299 

x/cw 

.000  .0350 

.050 
. Lj  8 i 
, 066 

.094  .0390 

* a so 

■ 177 

.229  .1040 

. 246 

.250 

. 362  , 1 540 

.400 

< 402 

<497  *11 30 

< 550 

e cc 

. 600 
. 650 

.?UI  .2310 

.725 

. 750 

.760 

.775 

.808 

. 63,)  . 5.390 

. 850 

.857 

.865  .1340 

.900  .1040 

.905 

.950 

.953 

.965  .0120 

MACH  ( i)  = 2.498  BETAT  ( 2)  = -6.280  Y/DW  .299 

X/CW 

.000  .0000 

.050 
.081 
.086 

.094  .0150 


ALT-HAT  -■  •T'.’NC  s .50 

Ruoom  - el c von  - .001 

RUDTI.R  = 


,364 

.427 

.534 

. 673 

. 0 7 

, 078  Li 

,483 'D 

1,1120 

*(  4 1 71 

. OS/- 

.3099 

.284-0 

. 397*  i 

.2530 

» 2350 

. 2640 

. 3500 

.7-1.40* 

. 3870 

• 20811 

.2320 

- 2320 

.25?# 

.3910 

.2480 

. 

. ~y  'f  70 

.1650 

* i 66L1 

« 2920 

.2270 

c 0300 

*.22€I 

.2700 

■,  rf.SJ-i 

.1670 

*1640 

* 2060 

0 0980 

.1370 

. 1300 

.0330 

,,, 

.1100 

. 0980 

.0750 

.0540 

.0620 

.1220 

.0840 

1 364 

,427 

.534 

.673 

, ?£;. 

.:97 

,0520 

.4120 

1.0420 

.347-0 

.3380 

*2920 

,256:  • 

,.770 

3560 

,2370 

.1270 


DATE  19  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1057 


SECTION 
MACH  ( ' 


MACH  ( 


AMES 


97-707  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING 


( DLCWER  WINS 


) = 2.498  BET AT  t 2)  = -6.280 


1)  s 2.498  BETAT  ( 3)  = -4.160 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.150 

.177 

.2220 

.229 

.0770 

.246 

.1890 

.250 

.362 

.1320 

.400 

.402 

.1480 

.497 

.0800 

. 550 

.565 

.2320 

. 600 

.650 

. 700 

.1940 

.725 

.750 

.760 

.1220 

.775 

.808 

.0850 

.834 

.0950 

.850 

.857 

.0860 

.865 

.0690 

.900 

.0730 

.905 

.0240 

.950 

.953 

.0360 

.965 

-.0010 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

-.0150 

.0070 

.3590 

.050 

.081 

.2030 

.086 

.1060 

.094 

-.0070 

.150 

.177 

.1790 

.229 

.0530 

.246 

.1570 

.250 

.362 

.0930 

.400 

.402 

.1240 

.497 

.0560 

(RBNL15) 


.534 

.673 

.780 

.887 

.2420 

.3290 

.3160 

.3490 

.2100 

.2710 

,3220 

.3570 

.2240 

.3030 

.3470 

,1580 

.2240 

.2010 

.2450 

.0070 

.1870 

.1270 

.1500 

.1540 

.0630 

.0820 

-.0130 

.0580 

,0520 

.1(610 

,0400 

.0430 

,0030 

.534 

.673 

.780 

.887 

.9540 
, 2570 

.8680 

.2260 

.9050 

.2470 

.8610 

.3220 

.8040 

.2850 

.2820 

.3120 

.1750 

.2330 

.2870 

.318-0 

.1760 

.2630 

.3050 

DATE  ie  SEP  Tb  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-V'.'i7  IAS  02 A + 5Z  + 

SECT  I. >1  ( 1)  LOWER  WING-  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

l-'AT  1 ( TJ  — 2. ASS  BETAT  ( 1)  “ - ■ 1 *5 Y/BW  t29S 

X/CW 
.550 
.565 
. 600 
.650 

.700  .1460 

.725 

.750 

.760 


MACH  ( i)  s=  2.498  BET AT  (4}  = .060 


. 608 

.634  « 0340 

. 850 
. 057 

.865  ,0310 

, 900  00250 


.950 

.953 

■ 965  -.0230 


Y/BW 
X/CW 
. 000 
.050 
.081 
.086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
o 362 

. 402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 


.299 

-.0620 

-.0610 
. 0380 
, 0380 
.0210 

.0620 


j=A£E  jo  58 


DATE  10  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  97-707  IA9  Q2A  + S3  • 

SECTION  < 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  ( 4)  = .060  VBW  •2" 

X/CW 

.808 

.834  ,0060 

.850 

.857 

.865  -.0190 

.900  -.0350 

.905 

.950 

.953 

.965  -.0860 

MACH  ( 1)  = 2,498  BETAT  < 5)  = 4.310.  Y/BW  .899 

X/CW 

.000  -.1090 

.050 
.081 
.086 

.094  -.0870 

.150 

.177 

.229  .0080 

.246 

.250 

.362  -.0040 

.400 

.402 

.497  .0760 

. 550 
.565 
. 600 
.650 

,700  -.0010 

.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 

.834  -.0370 

.850 

.857 

.865  -.0720 

.900  -.0900 

.905 

.950 

.953 


PAGE  1059 

T9  LOWER  WING  (RBNL15) 


.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.0010 

.0090 

-.0130 

.0010 

.0710 

-.0270 

.0090 

-.0570 

-.0520 

-.0010 

-.0430 

-.0710 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.1060 

.0830 

.5870 

.6020 

.6330 

.6080 

.1180 

. 1240 

.1360 

.2170 

.0700 

.0130 

.0560 

.0770 

.1480 

.1570 

.1990 

.0240 

.0630 

. 1090 

.1590 

.2000 

.1150 

.1440 

.1900 

.0600 

.1110 

.1510 

.0700 

.0120 

-.0030 

.11 60 

.1170 

.0870 

.0530 

-.0390 

-.0210 

.0190 

-.0630 

-.0570 

-.0580 

.0410 

.0890 

-.0810 

.0010 

-.0670 

-.0960  -.0650  -.0200 

-.0640 


DATE  18  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  BATA  - 1A9C 


!"AOE 


AMES  87-7’j?  1A9  C2A  * S3  + T9  LOWER  WING 


SECTION  ( 1)  LOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


K'.CH  C 1)  “ 2.A9E  EETAT  I 5?  ~ G.31rj 


MACH  < i)  = 2.430  BETA!  < Si  - G.44'-i 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  t 7)  = 8.570 


Y/BW 

.299 

.364 

- 427 

. 534 

1 573 

x/cw 

.965 

-.1000 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. ■'  5 „• 

X/CW 

. 000 

-.1210 

-.1200 

.0290 

.4610 

. 5480 

i.  , 

:-530 

.0511 

.0900 

.1060 

. i i -s 

*:  o 2,fJ 

.081 

. 0490 

*086 

- .0170 

094 

- . 0960 

.150 

, 0620 

, 1. 300 

. : 370 

. ?.  800 

.17? 

. 0500 

.229 

-.0050 

-246 

. 01 50 

* 250 

*07: 

« 0S60 

*t4C  U 

.1800 

.362 

-.0110 

.400 

.125; 

...  1 ?'  '0 

, i 720 

. 402 

.0470 

.497 

.0530 

.550 

.0620' 

. 70 

« 565 

. 0500 

. 600 

, 1100 

. 650 

.1325 

. 700 

-.0080 

- . 0520 

.725 

-,0099 

. 750 

,1a  70 

.0820 

.760 

-.0550 

» 775 

- .0390 

- ,0259 

. 808 

-•0810 

.834 

-.0570 

.850 

- * 0700 

- . 0890 

“/ILTC 

.857 

.0830 

.865 

-.0790 

.900 

-.0940 

-.0910 

. 9200 

.905 

-.0631; 

.950 

-.1070 

- . 0870 

- . 1'iTG 

.953 

-.0770 

.965 

-.0910 

Y/BW 

.299 

.364 

. 42  ? 

.534 

.673 

. 

t S O *5 

X/CW 

. 000 

-.1310 

-.1290 

- .0260 

. 3340 

.464  0 

. 5 : vj 

. 5099 

. 050 

.0660 

.0690 

. : 7 :. 

.081 

. 0320 

.086 

-.0280 

.094 

-.1140 

11(60 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1061 


SECTION  l 
MACH  ( 1 ) 


MACH  < 2) 


AMES  87-707  IA9 

02A  + S3 

+ T9  LOWER  WING 

(R8NL15) 

DLOtR  WING 

DtPtNDtN  i VAR  I ABLE  Ct- 

= 2,498  BETAT 

( 7)  = 8.570  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

*780 

. 887 

X/CW 

.150 

.0410 

.1190 

.1260 

.1640 

.177 

.0360 

.229 

-.0540 

.246 

-.0060 

.250 

.0940 

.1050 

.1340 

.1610 

.362 

-.0380 

,400 

.0950 

.1750 

.1630 

.402 

.0130 

.497 

-.0010 

.550 

.0390 

.0750 

.565 

.0200 

. 600 

.1320 

.650 

.0740 

. 700 

-.0080 

—.0690 

.725 

-.0250 

.750 

.0080 

*0600 

. 760 

-.0630 

.775 

-.0550 

-.0450 

.808 

-.0780 

.834 

-.0820 

.850 

-.0860 

-.0920 

-.0420 

.8  57 

.0970 

.865 

-.1190 

.900 

-.1210 

-.0960 

-.0210 

.905 

-.1040 

.950 

-.0990 

-.0910 

-.0610 

.953 

-.1170 

.965 

-.1040 

= 2.999  BETAT  ( 

1)  = -8.550  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

*000 

.0550 

.0730  .4550 

1.1450 

1.0860 

1.1310 

.8960 

. 050 

.3210 

.2980 

.3370 

.3850 

.081 

.2430 

.086 

.0800 

.094 

-.0020 

.150 

.2610 

.3370 

.3540 

.3620 

.177 

.2230 

.229 

.0590 

• 246 

.1720 

.250 

.2310 

.2900 

.3500 

.3610 

.362 

.0920 

.400 

.2160 

.3090 

* 3600 

.402 

.1510 

.497  .1060 


DATE  SB  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


A9C 


i'ACE  * L: 62 


AMES  67-707  IA9 

02A  + S3  + 

T9  LOWER  WING 

::  71.1 55 

SECT1CN  ( DLCWER  WING 

CEFENDENT  VARIABLE  CP 

K'.CH  ( 2)  = 2.999  BETAT 

( i)  = -6.550  Y/BW 

.299 

*364  ,427 

.534 

.673 

, 867 

X/CW 

.550 

.1990 

.2590 

.565 

.1210 

, 600 

.2650 

.650 

* 2230 

. 70  U 

.1960 

.0680 

.725 

,0640 

.750 

. 1 630 

. 1 660 

. 760 

, * 440 

.775 

.0570 

. 1050 

.608 

« 1 2 90 

<834 

<1320 

.650 

.062'.; 

.0360 

..1010 

.857 

.0920 

.865 

1 0970 

. 900 

.0850 

.0671 

,0890 

. 9HR 

<0320 

*950 

. 1)490 

. 0170 

*0500 

.953 

.0 100 

.965 

,0320 

MACH  t 2}  = 2.999  BETAT  ( 

: 2)  = -6.400  Y/BW 

.299 

.364  ,427 

534 

•;  “73 

* 780 

<887 

X/CW 

„ LiLiU 

.0290 

.0350  .3500 

i . 0*20 

i , 0*ou 

i .0390 

*9680 

.050 

. 2770 

.2630 

.3000 

.3710 

.081 

.1650 

.086 

.0640 

*094 

- . 0230 

. 1 50 

_ 2140 

« 2900 

.2950 

. 3300 

.177 

.1910 

.229 

.0360 

.246 

,1230 

. 250 

. IS 70 

• 2330 

. 0020 

• 0230 

.362 

.0620 

. 400 

,7  850 

..2570 

, 3240 

.402 

.1240 

.497 

.0910 

. 550 

. 1 780 

.2100 

.565 

.1110 

. 600 

, 2380 

.650 

.1860 

. 700 

.1690 

.0460 

.725 

.0690 

. 750 

.1320 

.1460 

. 761) 

.1240 

.775 

.0380 

, 091 0 

DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  Up63 


SECTION  l 
MACH  ( 2) 


MACH  < 2) 


AMES  87-707  1A9 

C2A  + S3  + 

T9  LOWER  WING 

(RBNL15) 

1)  LOWER  WING 

DEPENDENT  VARaABLc.  v-r 

= 2.999  BET AT 

( 2)  = -6.400  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

,780  .887 

X/CW 

.808 

. 0900 

.834 

.0890 

.850 

.0170 

.0240 

.0770 

.857 

.0580 

.865 

.0520 

.900 

.0460 

.0320 

.0680 

.905 

.0090 

,950 

.0260 

.0040 

.0310 

.953 

-.0130 

.965 

.0060 

= 2.999  BETAT 

t 3)  =.-4.240  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.000 

.0020  - 

■.0010  .2820 

.9530 

.9090 

.9540  .8760 

.050 

.2420 

.2290 

.2610  .3450 

.081 

.1610 

.086 

.0400 

.094 

-.0260 

.150 

.1840 

.2460 

.2490  .2980 

.177 

. 1810 

.229 

.0010 

.246 

.0750 

.250 

.1820 

.2070 

.2580  .2950 

.362 

.0470 

.400 

.1570 

.2410 

.2900 

.402 

.0890 

.497 

,0500 

.550 

.1450 

. 1940 

.565 

.0840 

.600 

.2080 

.650 

.1690 

.700 

. 1390 

.0280 

.725 

,0400 

.750 

.1170  .1250 

.760 

.0670 

.775 

.0110 

.0600 

.808 

.0570 

.834 

.0560 

.850 

-.0210 

.0000 

.0660 

.857 

.0280 

.865 

.0260 

.900 

.0160 

-.0360 

.0550 

.905 

-.0090 

.950 

-.0290 

-.0160 

.0210 

.953 

-.0280 

DATE  19  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


.-AGE  1054 


SECTION  < 
MACH  ( 2) 

MACH  C 2) 


MACH  ( 2) 


AMES  87-707  IA9  G2A  + S3  + T9  LCV/ER  WING 


iJLCV^R  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CF 


= 2. 999  BET AT  ( 3)  = -4.240 


= 2.999  BETAT  ( 4)  = .060 


= £.999  BETAT  ( 5)  = 4.390 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

*965 

-.0180 

Y/BW 

..299 

.364 

.427 

X/CW 

* OliU 

-.0430 

-.0520 

. 1 640 

.050 

.oai 

.1470 

, 086 

- .'0260 

.094 

- . 0250 

. 150 

. 1 77 

. 1370 

*229 

— *0380 

.246 

.0540 

. 250 

.362 

. 0040 

• 400 

, 402 

.0550 

.497 

*0200 

, 550 

. 565 

o 0360 

. 6UU 

.650 

( -*nr  •. 

rnu»r» 

.725 

.750 

*760 

.0070 

.775 

. 808 

-.0080 

.834 

. ULiSLi 

.850 

.857 

.0200 

. 865 

- 

.900 

- . 0270 

. 905 

- , 0550 

.950 

.953 

-.0700 

.965 

-.0610 

Y/BW 

.299 

*364 

.427 

X/CW 

.000 

-.07811 

-•0820 

.0740 

.050 

*081 

. 0630 

*086 

-♦0630 

.094 

-.0530 

.334 

.673 

.534 

.673 

.780 

*887 

. 7350 

*7450 

, 7830 

530 

.2120 

. 1 760 

,.21 11) 

,2030 

. 1 590 

.2170 

.useo 

. 1 720 

.2400 

*Cl94lJ 

•v  ; yi  i 

.1150 

.1660 

- i ,i  *qF  , 

-.0010 

,0710 

.0860 

- , 0270 

.0180 

-.0510 

-.0360 

,0270 

-.0570 

.0210 

-.Li  640 

-.0490 

- *0140 

.534 

.673 

. 780 

.887 

. 5070 

.5610 

. 6090 

< 5810 

.1110 

* 1 1 70 

.1390 

. 2080 

DATE  IS  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1065 


SECTION  I 
MACH  ( 2) 


MACH  ( 2) 


1) LOWER  WING 
= 2.999  BETAT  ( 5) 


= 2.999  BETAT  ( 6) 


4.390 


= 6.5711 


•707  IA9 

C2A  + S3 

+ T9  LOWER  WING 

(RBNL15) 

rrT  IPH  r*  4-1-1 

.iNue.m  KwiftOLL  i-i 

Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.150 

.0640 

. 1230 

.1310 

.1690 

.177 

.0450 

.229 

-.0700 

.246 

.0310 

.250 

.0450 

.0850 

.1320 

.1640 

.362 

.0110 

.400 

.0340 

.0930 

.1570 

.402 

.0100 

.497 

-.0160 

.550 

.0150 

.0590 

.565 

.0090 

.600 

.0960 

.650 

.0550 

.700 

-.0020 

-.0490 

.725 

-.0160 

.750 

.0160 

-.1140 

.760 

-.0180 

.775 

-.0200 

-.0310 

.808 

-.0360 

.834 

-.0340 

.850 

-.0400 

-.0700 

-.0200 

.857 

.0330 

.865 

—.0500 

.900 

-.0700 

-.0590 

-.0120 

.905 

-.0670 

.950 

-.0740 

-.0790 

-.0510 

.953 

-.0800 

.965 

-.0900 

Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.000 

-.0860 

-.0870  .0280 

.3950 

.4850 

.5280 

.5140 

.050 

.0700 

.0820 

.0990 

. i 550 

.081 

.0420 

.086 

-.0730 

.094 

-.0630 

.150 

.0390 

.0930 

.0990 

.1360 

.177 

.0280 

,229 

-.0820 

.246 

.0180 

,250 

.0220 

.0570 

. 1010 

.1330 

.362 

-.0150 

.400 

.0290 

.0670 

.1310 

. 4L12 
.497 


-.0150 


0140 


DATE  1ft  SET-  7 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  '.'.’66 


SECTION  < 
i ’.CH  < it) 


MACH  ( 2) 


AMES  67-707  IAS  OKA  + S3  + TS  LOWER  WING 


1) LOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2.999  BETAT  ( 6)  = 6.570 


2.99S  BETAT  ' 7)  = 8.730 


Y/BW 

.299 

,364 

,427 

X/CW 

.550 

.565 

, 0000 

.600 

. 650 

. 700 

-.0100 

.725 

. 750 

. 760 

- , 0430 

.775 

. eoe 

-,0610 

. 654 

-<0370 

.850 

.857 

.0570 

.665 

— . 175411 

. 9UO 

-.'.1740 

.905 

-.0690 

. 950 

,953 

-.0850 

. 9G5 

-.U93Q 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

-.□930 

-.0970 

-.0150 

. 050 

.061 

.0250 

.086 

-.0570 

,094 

-.0740 

.150 

.177 

.0240 

.229 

-.1060 

.246 

-.0020 

.250 

.362 

-.0500 

. 401 1 

.402 

.0010 

.497 

-.0260 

.550 

.565 

-.0350 

. 600 

. 650 

. 700 

-.0360 

.725 

.750 

.760  -.0720 

.775 


.534 

,673 

. 887 

.0190 

. 0320 

.0390 

, 0780 

- « 0 500 

— 1 01 00 

. L'OjL  sOj 

. 0250 

- .0270 

-.0271 

- , 0520 

- .0580 

- . 0330 

-.0600 

— .0220 

- .0611. 

- , 0600 

, 534 

.,73 

, 760 

.887 

. 2900 

.3950 

. 4660 

,4560 

. 0460 

. 0570 

.0740 

.1300 

.0210 

.0630 

„ 0740 

. 1070 

. 0140 

„ ‘0360 

r‘;p4  0 

. 1030 

.0260 

. 0480 

.1050 

.0170 

.0240 

.0180 

.0570 

- .0500 

-.016'.’ 

-.0130 

. 0080 

-.0380 

-.0290 

TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  I L'67 


i 


DATE  18  SEP  73 


AMES  07-707  IA9  02A  + S3  + T9  LEVER  WING 


(RBNL15) 


SECTION  ( 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  LI 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 7)  = 8.730  Y/BW 

X/CW 

.808 

.834 

.850 

.857 

.865 

.900 

.905 

.950 

.953 

.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 1)  = -8.710  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.657 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.760 

.887 

-.0900 

- .0530 

.0820 

-.0640 

-.0670 

-.0360 

-.0720 

-.0840 

-.0790 

-.0820 

-.0350 

-.0920 

-.0720 

-.0580 

-.0980 

-.0880 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.0550 

.0580 

.3930 

1 .0770 

1.1240 

.9640 

.9440 

.2670 

.2900 

.2860 

.2930 

.1240 

.0470 

-.0120 

.1530 

.2150 

.3120 

.2870 

.3160 

.0180 

.0870 

. 2040 

.2590 

.2920 

.2950 

.0530 

. .1380 

.2190 

. 2800 

.3130 

.0830 

.1120 

.1910 

.2440 

.2040 

.2390 

.1840 

.0780 

.0920 

.0930 

.1550 

.1610 

.0590 

.1090 

.0770 

.0980 

.0550 

.0270 

.0400 

.1080 

.0620 

.0580 

.0320 

.0030 

.0920 

-.0130 

.0240 

.0590 

.0090 

\ - 


DATE  19  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DaTa  - IA9C 


PAGE  1068 


SECTION 
MACh  < 3) 

MACH  < 3 > 


MACH  t 3) 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LCWER  WING 


11  LOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 3 « 50e  BET  AT 


~0  *9’ A ( 


r 3 . 502  BETAT  C 2)  - -6.520 


= 3,502  BETAT  ( 3>  = -4.330 


y/BW 

,299 

,364 

» 427 

. 534 

.67:-: 

87 

x/cw 

.965 

.0340 

Y/BW 

.299 

. 364 

.42? 

, 534 

* 673 

T*  4 

x/cw 

.000 

.0290 

.0290 

.3190 

.9440 

1.0040 

: . • ’O 

■ 4*  Of 

.050 

.2200 

.2390 

. :•  07 

. < 50 

.081 

.1070 

.086 

. 0 i 50 

.094 

- . 0260 

.150 

. 1 71 0 

.261'.  ■ 

' “ ' 1 

.17? 

.1240 

.229 

- .0050 

. 246 

.0680 

.250 

.159' 

.2160 

.2520 

.362 

.0260 

. 400 

.171  0 

.2470 

.2590 

.402 

.1130 

.497 

.0380 

. 550 

. i 550 

.565 

.0940 

. 600 

.1950 

.650 

. 700 

. 1 520 

.0530 

.725 

.0670 

. 750 

, 1340 

. 760 

.0500 

.775 

, 0400 

,0710 

. 808 

.0460 

.834 

.0670 

.850 

. 0080 

.0050 

. ;■«,! 

.857 

. 0300 

.865 

.0310 

. 900 

.0200 

-.0120 

0680 

.905 

.0160 

.950 

-.0260 

-.0100 

1 

.953 

-.0060 

.965 

.0100 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.677 

oo 

7 37 

X/CW 

. 000 

.0050 

.0030 

. 2620 

.8300 

.879: 

• ~-‘0 

. 7070 

.050 

,1300 

, 1 ?6\ 

. frl  • 

■y  vr  ; 

.081 

.0700 

. 086 

.0050 

. 094 

- . 0320 

DATE  le  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-707  IAS  02A  + S3  ■ 

SECTION  < DLCWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  < 3)  ='  3 . 502  BETAT  ( 3)  = -4.330  Y/BW  .299 

X/CW 

.150 

.177 

.229  -.0160 

.246 

.250 

.362  .0180 

.400 

.402 

.497  .0180 

.550 
.565 
. 600 
.650 

.700  .1090 

.725 
.750 
.760 
.775 
.808 

.834  .0360 

.850 

.857 

.865  .0100 

.900  .0040 

.905 

.950 

.953 

.965  -.0050 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 4)  = .050 


Y/BW  .299 

X/CW 

.000  -.0270 

.050 
.081 
.086 

.094  -.0100 

.150 

.177 

.229  -.0290 

.246 

.250  . 

.362  -.0360 

.400 

.402 

.497  -.0170 


PAGE  1069 


T9  LOWER  WING  (RBNL151 


.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.1560 

.1990 

.2020 

.2510 

.0700 

.0440 

. 1360 

.1810 

.2080 

.2210 

. 1430 

.2080 

.2220 

. 1060 

.1490 

.1610 

.0840 

.0510 

.0500 

.1510 

.1730 

. 1000 

. 1 1 10 

.0130 

.0240 

.0700 

.0000 

-.0060 

.0080 

.0540 

.0100 

-.0270 

.0530 

-.0090 

— .0410 

— .0070 

.0180 

-.0250 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.0330 

.1480 

.6600 

.6630 

.7400 

.7440 

.1490 

.2010 

.1910 

.1930 

.0640 

.0230 

.0630 

.1110 

.1920 

,1970 

.2250 

.0140 

.0940 

.1410 

.1850 

.2230 

.0880 

.1610 

.2200 

0270 


•DATC  1*5  13"  ?3 

TABULATED  ""'.rjOSJBE  DATA  - IA9C 

A vr$  87-?li?  I AS  CfcA 

* 3b  ■*- 

T9  LOWER  WING 

'"B 

?>■'.  1 b ; 

| ok  ' 1 W? ! :G 

DEPENDENT  VAR  I AC 

LZ  cr- 

• r-.  ( - 5,592  BiT/— 

( £.)  z .050  Y/SW 

299 

. 504  . 4 C r 

, 534 

. 673 

. 8 8 ? 

X/CW 

. 5 V: 

. 0660 

, 1 1 50 

.165 

,0260 

• , <40 

. sso 

.1110 

, 70:. ! t 

0270 

- , 0070 

, 7 2 5 
. 7 X'r 

~ .002>0 

,0050 

,Li6bLi 

.L»7  9'.i 

, ? ■>  -j 

• ’ 

,•808 

-.L:23L'i 

. 834 

024-0 

.850 

- ,03o0 

- 00310 

.0230 

.co  7 

— f 40 

.86b 

0410 

, 9LY0  - . 

0420 

- #r,g« 

.0260 

♦ 905 

- .0510 

,9bli 

-.0630 

-.0440 

- , 0 i 4*0 

253 

- , 062'-  j 

.965 

Li  47  Li 

(5)  - 4.460  Y/E?.-.1 

299 

.364  .427 

i roA 

^ s?v. 

. 780 

« 967 

X/CW 

. LiLiLi 

,9650 

- , Li  680  . 0070 

, 42LiO 

,5140 

.5700 

. 5660 

,050 

.1080 

.0740 

.0970 

. 1 320 

.081 

. OLi  30 

.086 

— ,0540 

.994 

, 0230 

. 1 50 

. 05*00 

.0950 

• OS  5 Li 

♦ 1410 

.177 

,0330 

.22  9 

. 0540 

. Jr'*"!  6 

-.0400 

.250 

.054Li 

.li990 

. 2.929 

. 1 1 60 

- 5 62 

, 0630 

.400 

. 041  Li 

.0970 

T DCI  i 

,402 

.0110 

.497  — , 

,0110 

.550 

.0210 

.0490 

.565 

-.0080 

. 600 

.Li  7 70 

. 650 

.0450 

,700 

. 0220 

-.0310 

.725 

- . 0280 

.750 

. Li09L! 

.03 j ; i 

. 760 

- . 0380 

.775 

-.0450 

- .0250 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


SECT! 

MACH 


MACH 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  LCWER  WING 


(RBNL15) 


iyj  I 1 > injrre  UTNG 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


C 3)  = 3.502  BETAT  ( 5)  = 4.460  Y/BW 

X/CW 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
• 965 

C 3)  = 3.502  BETAT  ( 6)  = 6.660  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

- . 0440 

-.0490 

.0120 

-.0600 

-.0620 

-.0240 

-.0630 

-.0690 

-.0550 

-.0680 

-.0070 

-.0730 

-.0750 

-.0490 

-.0710 

-.0800 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.0690 

. -.0730 

-.0300 

.3570 

.4500 

.4980 

.5090 

.0570 

.0760 

.0930 

.1180 

.0400 

-.0690 

-.0430 

.0270 

.0260 

.0820 

.0810 

.1280 

-.0680 

-.0420 

.0100 

.0430 

.0790 

.1050 

-.0800 

-.0100 

-.0010 

.0500 

.1110 

— .0300 

-.0020 

.0180 

—.0200 

.0600 

.0300 

-.0420  -.0470 

-.0350 

-.0020  .0180 

-.0520 

-.0490  -.0390 

-.0620 

-.0540 

-.0620  -.0610  -.0280 

.0250 

-.0620 

-.0670  -.0690  -.0220 

-.0650 

-.0770  -.0700  . -.0530 

-.0790 


DATE  19  SEP  73  TABULATED  FRESSURE  DATA  - ! A9C 

AMES  87- TUT  T A9  C2A  + S3  + 

SECTION  ( l)  LOWER  WINS  DEPENDENT  VARIABLE  CF 

MACH  ( 3)  = 3.  502  BETAT  ( 6)  - 6.660  Y/BW  .299 

x/cw 

.965  -.0800 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( ?)  = 8.880  Y/BW  .299 

X/CW 

.000  -.0800 
.050 
.081 
.086 

.094  -.0730 

. i 50 

.177 

.229  -.0980 

.246 

ncn 

« C-  w»-> 

.362  -.0870 

. 400 

.402 

.497  -.0500 

= 550 
.565 
• 600 
.650 

. 700  - . 0570 

.725 
.750 
. 760 
.775 
. 808 

.834  -.0730 

.850 

.857 

.865  -.0890 

.900  -.0940 

.905 

.950 

.953 

.965  -.0880 


FACE  1072 


T9  LOWER  WING 

171 

cP-NLl  5 5 

.364 

.427 

.534 

.673 

, : 81; 

. 887 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0841'! 

-.0110 

.2000 

.3390 

.4170 

.4350 

.0320 

.0360 

.0510 

* 0700 

.0260 

.079li 

.0030 

.0030 

*0h20 

.0420 

■ OCGO 

.0550 

_ ik  m~, 

fk  nn 

r>j*ni  1 

f .15  p.n 

-.0130 

.0100 

.0790 

-.0440 

- r 01  70 

— -01 70 

-.0610 

-.0520 

* 0630 

- . 0060 

. 0290 

-.0340 

-.0010 

-.0730 

-.0580 

-.05411 

-.0780 

-.0730 

-.0760 

-.0550 

.0420 

-.0840 

-.0380 

-.0730 

-.0930 

- .0830 

-.0740 

-.0870 

DATE  18  SEP  73 


T ADULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1073 


AMES  B7-707  1A9  02A  + 

REFERENCE  DATA 

SREF  = 2.4210  SQ.FT.  XMRP  = 28.5300  INCHES 

LREF  = 39.0490  INCHES  YMRP  = .0000  INCHES 

BREF  = 39.8490  INCHES  ZMRP  = .0000  INCHES 

SCALE  = . 0300  SCALE 

SECTION  ( 1)  LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE 


+ T9  LOWER  WINS  (R8NL16)  f 10  KAY  73  ) 

BARAMFTpIf  DATA 

ALPHAT  = 8.000  CRB  INC  = .500 

RUDDER  " -15.000  ELEVCN  = .000 

RUCFLR  = .000 


MACH  < 1)  = 2.498  BETAT  ( 1)  = -8.370 


MACH  < 1>  « 2.490  BETAT  < 2)  = -6.270 


Y/BW 
X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
*400 
.402 
.497 
.550 
.565 
.600 
.650 
.700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

Y/BW 

X/CW 

.000 

.050 

.081 

.086 

.094 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.687 

.0300 

.0820 

.4730 

1.1060 

1 .0100 

1.0280 

.9910 

.3490 

.3520 

.3740 

.5070 

.2720 

.1670 

.0430 

.2440 

.3040 

.4000 

.4020 

.4690 

.1240 

,2050 

.2700 

.3450 

.4030 

.4550 

.1430 

.1680 

.2840 

.3900 

.4380 

.1090 

.3170 

.2210 

.3090 

.2820 

.3260 

.2330 

.1550 

.2570 

.0750 

.2070 

.2180 

.2140 

.2070 

.1250 

.1500 

. 1080 

.1450 

.0990 

. 1 740 

. 1350 

.0970 

.0640 

.0840 

. 1200 

.0420 

.1070 

.1320 

.0520 

.0230 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0030 

.0440 

.4090 

1.0500 

.9620 

.9770 

.9230 

.3170 

.3160 

.3490 

.4830 

.2370 

.1260 


0560 


OATE  16  SEF  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I ABC 


PAGE  ID 74 


AMES  67-7U7  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING 
SECTION  ( 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


CRBNL16) 


MACH  fa)  = 2,496  BETA!  ( 2)  = -6,270  Y/BW 

x/cw 

.150 
• 177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
.700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 
. 850 
.857 
.665 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  C i>  = 2.498  BETAT  ( 3)  = -4.160  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
• 177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 


.299 

.364 

,42? 

.534 

■ 673 

. 780 

.887 

.2620 

.3690 

.4410 

.2160 

.0890 

.1760 

.2330 

,3190 

.3830 

.4330 

. 1270 

.1410 

.2370 

.3430 

.4160 

.0830 

.2630 

.1960 

.2780 

. 2570 

.2990 

. 1910 

. 1050 

.2010 

.0500 

*1830 

.1900 

. 1 580 

. 1 320 

.0840 

.1070 

.0860 

,0930 

.'.'440 

.1370 

.0660 

.0630 

.0370 

.0530 

.0970 

.0490 

.0230 

*0860 

.0410 

.0070 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0230 

.0070 

.3550 

.9680 

.9040 

.9270 

.8670 

.2860 

.2840 

*3210 

r 4440 

.2100 

. 0990 

, 0350 

. I860 

.2300 

. 3280 

*3410 

. 3930 

0260 

.1480 

.1960 

.2780 

* 3440 

*3880 

0950 

.1860 

. 3000 

.3740 

.1170 

.0570 


DATE  10  SEP  75 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-707  IA9  CCA  + S3  + T9  LOWER  WING 


PAGE  1075 


(RBNL16) 


SECTION  I i 5 LOWER  W.NG 


DEFENDANT 


VARIABLE  CF 


MACH  ( 1)  = 2.498  BET AT  ( 3)  = -4.160  Y/8W 

X/C W 
. 550 
.565 
.600 
.650 
.700 
.725 
.750 
.760 
.775 
. 606 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  < 1)  = 2.498  BETAT  ( 4)  = .060  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750  . 
. 760 
.775 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.1550 

.2320 

.1710 

.2160 

.2630 

. 1480 

.1000 

.1720 

.0190 

.1500 

.1630 

.1360 

.1(840 

.0650 

.0630 

.0880 

.0780 

.0310 

.0870 

.0500 

.0450 

—.0090 

.0450 

.0730 

.0110 

.0080 

.0670 

-.0140 

-.0270 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.0800 

-.0600 

.2270 

.7880 

.7400 

.7940 

.7360 

.2280 

.2230 

.2490 

.3580 

.1450 

. 0630 

-.0540 

. 1420 

.1620 

.2510 

.2620 

.3140 

.0080 

.0920 

.1370 

.1950 

.2590 

.3110 

.0420 

.1380 

.1320 

.2270 

.2950 

.0500 

.1680 

.2100 

.1630 

. 1 580 

.2030 

.0800 

.1110 

.0000 

.0930 

.1140 

.0320 


0660 


1300 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


IA9C 


PAGE  1076 


AMES  87-707  IA9  02 A + S3  + T9  LOWER  WING 


:-.2nlis> 


SECTION  < 1JLCLCR  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2,498  BETAT  ( 4)  - .060  Y/BW 

x/cw 

• SOB 
.834 
.850 
,857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 5)  = 4.330  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
. 094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
. 650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 


-299 

-364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.ee? 

- .0090 

.0030 

.0690 

♦0070 

.0640 

.0320 

-.0180 

-.0330 

-.0570 

-•0320 

.0370 

-.0540 

.0220 

. 0060 

-.0590 

-.0760 

.299 

.364 

.427 

* 534 

.673 

. 781* 

.887 

-.1150 

-.1090 

.0930 

.6220 

.6260 

. 6520 

.6230 

.1500 

. 1 640 

■ I860 

.2940 

.0870 

.0110 

-.0920 

.0810 

. 1020 

.1880 

.1990 

.2570 

.0110 

.0390 

.1200 

. 1430 

.1990 

.2490 

.0030 

.1150 

.1740 

.2180 

-2390 

.0890 

.0580 

. 1040 

.2010 

.1680 

.1710 

.0080 

. 0050 

-.0150 

_ i f -.-rr. 

.1400 

-.0430 

-.0230  .0180 

-.0590 

-.0300 

-.0580  -.0560  . 042!" 

.0840 

-.0570 

-.0700  -.0790  ,0580 

-.0310 

-.0900  -.0610  — • 01 60 


-.0580 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  1077 


SECTION  t 
MACH  ( 1) 

MACH  < i ) 


MACH  ( 1) 


AMES  87-707  I A9  02 A + S3  + T9  LOWER  WING 
DIOER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2.498  BETAT  ( 5)  = 4.330 


= 2.498  BETAT  ( 6)  = 6.460 


2.498  BETAT  ( 7)  = 8.600 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.965 

-.1020 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

-.1270 

-.1250 

.0350 

.050 

.081 

.0530 

.086 

-.0100 

.094 

-. 1070 

.150 

.177 

.0560 

.229 

-.0060 

.246 

.0170 

.250 

.362 

-.0040 

.400 

.402 

.0810 

.497 

.0580 

.550 

.565 

.0390 

. 600 

.650 

.700 

-.0100 

.725 

.750 

.760 

-.0560 

.775 

.808 

-.0770 

.834 

-.0550 

.850 

.857 

.0680 

.865 

-.0670 

.900 

-.0900 

.905 

-.0580 

.950 

.953 

-.0770 

.965 

-.0910 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

-.1440 

-.1390 

-.0270 

.050 

.081 

.0410 

.086 

-.0150 

.094 

-.1260 

(RBNL16) 


.534 

.673 

. 780 

.887 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.4740 

. 5700 

.5850 

.5710 

.1130 

.1500 

.1620 

.2700 

.0820 

.1660 

. 1 750 

• 2310 

.1150 

.1320 

.1810 

.2260 

.1430 

.2430 

.2160 

.0520 

.1290 

.1380 

.1770 

-.0600 

-.0140 

.0620 

.1160 

-.0390 

-.0250 

-.0710 

-.0820 

.0010 

-.0940 

.0250 

-.1030 

-.0830 

-.0480 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.3260 

.5190 

. 5440 

.5140 

.0790 

.1260 

.1620 

.2480 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  08 A + S3  + T9  LOWER  WINS 


SECTION  < 1) LOWER  WING 
MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 7)  = 0.60'. 


MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  C l)  = -8.530 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


r/Bw 

.299 

.364 

* 427 

x/cw 

.150 

.177 

• U570 

.229 

-.0280 

.246 

.0040 

.250 

.362 

- .0290 

. 400 

.402 

•01 20 

.497 

.0180 

.550 

.565 

*0090 

. 600 

.650 

. 700 

-.0170 

.725 

.750 

. 760 

-.0450 

.775 

.808 

- .0540 

.834 

-.0690 

.850 

.857 

.0880 

.865 

-.0900 

. 900 

-.1050 

.905 

-.0900 

.950 

.953 

-.1110 

.965 

-.1000 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

. truo 

.0360 

.0840 

.4660 

.050 

.081 

.2460 

.086 

.0550 

.094 

.0180 

. 1 50 

.177 

.2270 

.229 

.0330 

.246 

.1970 

• 25'.i 

.362 

.1290 

. 400 

. 402 

.1570 

.497 

.0950 

PAGE  1078 


(RBNL16) 


.534 

.673 

. ?60 

.867 

.0740 

.1560 

. 1 630 

.2120 

.1270 

.1430 

.1820 

.2130 

.0940 

.1790 

.2170 

.0370 

.0730 

t .ocir . 

. 1 590 

-.0270 

-.0770 

.0200 

.0820 

-.0490 

-.0410 

-.0690 

-.0870 

-.0350 

-.0640 

- . 0030 

-.0730 

-.0830 

-.0750 

.534 

.673 

- 780 

.887 

1.1520 
. 3380 

1 .0760 
.3330 

1.1210 

.3350 

. 9080 
. 41 50 

.2770 

.3840 

.3461* 

.3750 

.2560 

. 3300 

.3710 

.3650 

.2320 

.3530 

.3840 

date  : » tep  y'i 


tabulated  PRESSURE  DATA  - I A9C 


PACE  11.79 


AVES  87-707  IA9 

C2A  + S3  + 

T9  LCWER  WING 

(RBNL16) 

SECT  ;c*l  ' lILOWER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CF 

VAC*'  ' Sr  > = 2.999  BET  AT 

' 1)  - -6. 530  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.334 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.55Li 

.2190 

. 2800 

.565 

.1230 

. 600 

.2960 

.650 

.2490 

. 700 

.2110 

.0770 

.725 

. 1 1 50 

.750 

.1840  .2030 

. 760 

.I860 

.775 

.1040 

.1330 

.808 

.1430 

.834 

.1320 

.850 

.1180 

.0620 

.1160 

.857 

.0910 

.865 

.0980 

. 900 

.0890 

. 1040 

.1150 

.905 

.0210 

.950 

.0850 

.0490 

.0650 

.953 

-.0030 

.965 

.0270 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  i 

[ 2)  = -6.380  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.000 

.0190 

.0370  .4100 

1.0380 

1 .0020 

1.0140  .8050 

.050 

.3030 

.3090 

.3500  .4020 

.081 

.1890 

.086 

.0300 

.094 

— ■ 0090 

.150 

.2400 

.3390 

.3400  .3680 

.177 

.1980 

.229 

.0180 

.246 

. 1220 

.250 

.2060 

.2880 

.3430  .3680 

.362 

.0790 

.400 

.2030 

.3010 

.3660 

.402 

.1210 

.497 

.0900 

.550 

. 1810 

.2470 

.565 

.0970 

. 600 

.2720 

. 650 

.2250 

. 700 

.1670 

.0590 

.725 

.0850 

.750 

.1630  .1780 

. 760 

.1310 

.775 

.0580 

.1120 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  I'.iSL 


AMES  87-7U7  IA9  02 A + S3  + T9  LCWER  WIND 


(RBNL1  6) 


SECTION  ' DLCWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACM  ( P)  = P.999  BET  AT  ( P)  --  -6.38ti  T/BW 

X/CW 

. sue 

.834 
.85U 
.857 
. 065 
. 9LiLi 
. 9U5 
.Si1,  i 
. 953 
.965 

MACH  C 2)  = 2,999  9ETAT  ( 33  “ -4.23'.!  Y/BW 

X/CW 

. tv.yj 
. U5U 
.081 
.1)96 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
. 362 
.400 
.402 
.497 
.550 
< 565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 


1 299 

.364 

.427 

■ 534 

. 673 

.780 

.887 

.0940 

, 0810 

.0540 

.0390 

.1*430 

.11)30 

.0530 

.0510 

.0040 

.Li  460 

.0940 

.0410 

. 0370 

*0560 

. 0140 

.0160 

.299 

♦ 36-4 

.42/ 

. 534 

. 673 

' 780 

.887 

-.0130 

.0100 

.2950 

.9550 

.9350 

.9690 

.8790 

.2820 

.2960 

* 3230 

c 3900 

.1570 

.0380 

-.0150 

.2  840 

.2180 

. 3030 

.3140 

. 34  50 

.0160 

.1120 

.1860 

.2560 

.3210 

.3520 

.r , 

.0840 

.1670 

, 2750 

.3510 

.0420 

.0651) 

.1360 

.2130 

.1 980 

.2570 

.1280 

.0570 

20  <80 

.0330 

. 1 380 

.1620 

.0210 

.0770 

.0570 

.0530 

.0290 

-.0130 

♦ 0130 

.0810 

.0170 

. 0100 

-.0350 

.0810 

-.0050 


-.0280 


-.0380 


0030 


0330 


DATE  ja  srp  r-j 


TABULATE""  PRESSURE  DATA  - IA9C 


SECTION  ' S SLOWER  WING 
Mach  < 2)  = 2.999  BETA!  ( 3) 


AMES  87-7117  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 

-4.230  Y/BW  .299  .364  .427 

X/CW 

.965  -.ill  50 


MACH  ' - 2.999  BETAT  ( 4)  = .060 


Y/BW  .299 

X/CW 

.000  - .05211 

.050 
.081 
.086 

.094  -.0350 

. 1 50 

.177 

.229  -.0500 

.246 

.250 

.362  -.0110 

.400 

.402 

.497  .0150 

.550 

.565 

.600 

.650 

.700  .0400 

.725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 

.834  -.0050 

.850 

.857 

oco  — r.<  on 

..'VJ 

.900  -.0300 

.905 

.950 

.953 

.965  -.0600 


.364  .427 

-.0540  .1921) 

.1220 

—.0070 

. 1 140 

.0420 

.0550 

.0280 

.0110 

-.0010 

.0260 

-.0490 

-.0660 


MACH 

( 2)  = £.999  BETAT  { 5)  = 4.400  Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

-.0820 

-.0880 

.081! 

.050 

.081 

.074! 

.086 

-.0400 

.094 

-.0560 

PAGE  1061 


(RBNL16) 


.534 

.673 

. 760 

.887 

.534 

.673 

. 780 

.887 

. 7200 

. 7400 

. 7930 

.7590 

.2010 

.2060 

.2410 

.3490 

. 1491i 

.2200 

.2310 

.2960 

.1210 

.1750 

.2390 

.2900 

.1080 

.I960 

.2830 

.0870 

.1460 

. 1440 

.1990 

-.0050 

.0060 

.0930 

.1180 

.0200 

.0290 

.0420 

-.0240 

.0410 

. 0440 

.0460 

.0470 

-.0380 

-.0030 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.6020 

.5910 

. 6340 

.6060 

.1420 

.1400 

.1680 

.2620 

DATE  te  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - I ASIC 

AMES  87-707  IA9  OgA  + S3  + T9  L<>£R  WING 

SECTTCM  < liLCWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  Cp 

MACH  ( -c)  t.  £ * 999  BETAT  ( 5)  = 4.400  Y/BW  .299 

X/CW 
. 1 50 
O 77 

.229  -.0760 

.246 
.250 

.362  .0130 

.400 
. 402 

.497  -.0080 

.550 
• 565 
. 600 
.650 

. 700  -.0030 

.725 
. 750 
.760 
.775 
.808 

.834  -.0240 

. 650 
.857 

.865  -.0430 

.900  -.0610 

.905 
.950 
.953 

.965  -.0870 

MACH  ( 2>  = 2.999  BETAT  < 6)  = 6.580  Y/BW  .299  . 364  . 427 

X/CW 

.000  -.0920  -.0960  .0390 

.050 

.081  .0430 

.086  -.0460 

.094  -.0680 

.150 

.177  .0330 

.229  -.0870 

.246  .0190 

. 250 

.362  -.0090 

. 400 
.402 

.497  -.0110 


.364  .427 

. 0540 

.0360 

. 0270 
.0130 

-.0160 

-.0320 

.0330 

-.0520 

-.0600 


0340 


PAGE  1 Li  9 2 


(RBNL1  6) 


.534 

* 673 

. 780 

. 887 

.0870 

. 1 500 

. 1 600 

* 21  30 

.0620 

.1120 

. 1630 

.2080 

.0480 

*123!.* 

.2040 

.0300 

.1*7 

.0850 

*1390 

- #04711 

- • 0060 

• 0420 

.0730 

-.0160 

-.0200 

- .0380 

- .0570 

-.0010 

-.0540 

.0170 

-.0620 

-.0590 

- .0360 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.3960 

.5220 

.5570 

. 5440 

• 0830 

*1160 

. 1 380 

. 2260 

.0500 

*1190 

. 1320 

.1810 

.0360 

.0780 

.1330 

.1780 

.0380 

. 0880 

. 1 750 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1083 


SECTION  ( 
MACH  ( 2) 


MACH  ( 2) 


AMES  87-707  IA9  C*2A  + S3  + T9  LOWER  WINS 


CRBNLI6) 


1)  LOWER  WING 


DEPENDENT  variable  CP 


= 2.999  BETAT  < 6)  = 6.580 


= 2.999  BETAT  ( 7)  = 8.750 


Y/ BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

. 550 

.565 

. 0081i 

. 600 

.650 

. 700 

-.0030 

.725 

. 750 

.760 

-.0360 

.775 

.808 

-.0560 

.834 

-.0190 

.850 

.857 

.0560 

.865 

-.0470 

.900 

-.0720 

.905 

-.0610 

.950 

.953 

-.0760 

.965 

-.0870 

Y/ESW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.0  DO 

-.1020 

-.1050 

-.1)080 

.050 

.081 

.0360 

.086 

-.0580 

.094 

-.0810 

.150 

.177 

.0310 

.229 

-.1060 

.246 

-.0070 

.250 

.362 

-.0370 

. 400 

.402 

.0060 

.497 

-.0210 

. 550 

.565 

-.0280 

• 600 

.650 

. 700 

-.0270 

.725 

. 750 

. 760 

-.0670 

.775 

.534 

.673 

. 7 80 

.887 

.04011 

.0470 

.0580 

.1130 

-.0440 

-.0050 

.0180 

.0540 

-.0240 

-.0140 

-.0470 

-.0510 

-.'jl  70 

-.0640 

-.0010 

-.0710 

-.0620 

- . 0440 

.534 

.673 

. 781) 

.887 

.30411 

.0490 

.3980 

.0690 

. 5010 
.1100 

.4800 

.1860 

.0260 

.0790 

. 0980 

.1480 

.0180 

.0520 

.0970 

. 1440 

.0380 

.0650 

.1410 

.0190 

.0490 

.0370 

.0830 

-.0450 

-.0140 

.0070 

.030!) 

-.0390  -.0350 


CATE  19  3EP  71 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  I'.iSA 


SECTION  ( 
MACH  ( it) 


MACH  < Si 


AMES  87-7LI?  I A9  OBA  + S3  ♦ T9  LCV.tR  WING 


(RENL16I 


1)  LOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= B.99S  SET AT  ( 7)  = S.750 


= 3.502  BETAT  < 1)  = -8.69L. 


Y/BW 

.299 

X/CW 

.808 

.834 

- , 0490 

.850 

.85? 

.865 

- . 0740 

.900 

-.0830 

. 905 

.950 

.953 

.965 

-.0830 

Y/BW 

.299 

X/CW 

. 000 

.0380 

« 050 

.081 

* 086 

.094 

- . 0060 

.150 

.177 

.229 

.0230 

.246 

.250 

.362 

♦ Di60 

.400 

. 402 

.497 

. 0820 

. 550 

, 555 

. 600 

. 650 

. 700 

.1620 

.725 

.750 

. 760 

.775 

.808 

.834 

. 1000 

. 850 

.857 

.865 

. 0690 

. 900 

.0640 

.905 

.950 

.953 

.36A  -4B7 

, oes'j 

-.U71L 

— r i .ovj 

,364  .427 

,0620  ,3780 

.1460 

-0540 

« 2210 

- 0720 

. 1 300 
* 1 1 20 

.0710 
. 0830 

.0540 

.0550 

.0310 


. 534  - 673 

“.0630  -.0700 

-♦0790 

-.0910  -.0700 

. 534  4 673 

1.0890  1.1520 

.2820  .3080 

.2350  .3100 

.2340  .2550 

.2160  .3000 

.2050  .2400 

. 1 120 

« 1070 

.0770  ,1190 

.0440  .0420 

.0170 

-.0020  .0240 


.780  .887 

-.0170 

-.0160 

-.0480 

.780  .887 

.9610  *9250 

.2950  .3130 

.2900  .3270 

*2900  .3000 

. 3200 

.2370 

• 2120 

. 3 620  . 1 660 

.1100 

.0970 

.0640 


CATE  18  SEP  75 


TABULATED  FT’GSURE  DATA 


IA9C 


PAGE  1085 


SECTICAI  ( 
MACH  t 5) 

MACH  ( 3) 


MACH  ( 5) 


AV.T.-T  87-71)7  IA9  CCA  + S3  T9  LOWER  WING 


(RBNL16) 


1 ) LOWER  WI  NO 


DEFENDENT  VARIABLE  CF 


- 3.502  BETAT  Cl)  = -8.691) 


c 3.51)8  BETAT  ( 2)  = -6.51)0 


3.502  BETAT  ( 3)  = -4.320 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

x/cw 

.965 

.0360 

Y/BW 

.299 

• 364 

.427 

X/CW 

. 000 

.0140 

.0320 

. 3280 

.050 

.081 

.0860 

.086 

.0471) 

. 094 

-•1)311.' 

.150 

.177 

. 1 500 

.229 

.0160 

.246 

.0370 

.250 

.362 

.0030 

• 400 

.402 

.1250 

.497 

.0590 

. 550 

.565 

.1040 

.600 

.650 

. 700 

.1340 

.725 

. 750 

. 760 

.0390 

.775 

.808 

.0240 

.834 

.0700 

.850 

.857 

.0290 

.865 

.0380 

.900 

.0320 

.905 

.0270 

.950 

.953 

.0110 

.965 

.0200 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

- . 1)070 

-.0030 

.26611 

.050 

.081 

.0830 

.086 

.0370 

. 094 

-.0260 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.534 

.673 

. 781) 

.887 

.9540 

1 . 0300 

.8490 

.8640 

.2330 

.2521) 

.2800 

.2910 

.19211 

.2870 

.2600 

.3020 

.1780 

.2340 

.2610 

.2780 

.1790 

.2710 

.2950 

.1770 

.2180 

.1910 

.2160 

.0860 

.0890 

.1460 

.1450 

.0640 

.1060 

.0291) 

.0360 

.0970 

.0010 

.0810 

.0140 

.1)220 

.0550 

.534 

.673 

.780 

.887 

.8360 

.9210 

.9810 

.7850 

.1920 

.2040 

.2410 

.2650 

DATE  is  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I A9C 


PAGE  1086 


SECTION  ( 
MACH  ( 3) 


MACH  ( 3) 


ames  37-71.7  ias  02A  + S3  * ts  lca-er.  wins 


(RBNLl  S> 


1) LOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 3.  SUB  BETA!  ( 3)  = -A . 320 


= 3.502  BETAT  ( 4)  = .050 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/C  W 

. 1 50 

.177 

, 1060 

.229 

-.0060 

.246 

.0510 

.250 

.562 

.0190 

• 4 DO 

, 402 

1 020 

.497 

.0220 

♦ 550 

.565 

.0790 

.600 

.650 

. 700 

♦ i f.n 

■ 725 

. 750 

. 760 

• 0190 

.775 

. 898 

.9010 

.834 

.0450 

. 850 

.857 

.0080 

.865 

.0190 

.900 

.0060 

.905 

-.0130 

.950 

.953 

-.0230 

.965 

-.0060 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

. 000 

- . 0400 

-.0360 

. 1 600 

.050 

.081 

. 1(870 

.086 

-.0260 

.094 

-.0260 

. 1 50 

.177 

. 0600 

.229 

-.0430 

.246 

.0330 

.250 

.362 

-.0230 

. 490 

.402 

.0160 

.497 

-.0200 

. 534 

.673 

. 780 

.887 

.1610 

.2280 

.2160 

.2899 

. 1 590 

. 2069 

.2250 

.2510 

. 1 620 

.2469 

.2630 

. 1 5?'J 

*2050 

. 1840 

. £1  *00 

.9739 

.0670 

.1410 

.1380 

.0370 

.9919 

. 0080 

.9289 

.0910 

-.0140 

.0790 

-.0280 

.0129 

. 04-60 

.534 

.673 

. 780 

.887 

. 7050 

.7379 

.7570 

. 7990 

.1500 

.1950 

.2250 

. 2399 

.1120 

.2999 

.2160 

.2690 

. 0930 

.1550 

.2100 

.2460 

.0770 

. 1 729 

.25911 

I 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87- TOT  IA9  02A  + S3  + T9  LCWER  WING 


PAGE  1087 


(RBNL16) 


SECTION  < DLCWOt  WING 
MACH  ( 3)  = 3.  SOS;  BETAT  ( 4)  = 


MACH  < 3)  = 3-502  BETAT  ( 5)  = 


' DEPENDENT  variable  CP 


'.ISO 


4.470 


Y/BW 

.299 

.364  .427 

X/CW 
. 550 
.565 

- .0020 

. 600 
.650 
. 700 

.0160 

.725 

.750 

. 760 

- .0290 

.775 

or.o 

-.0400 

.834 

-.0260 

.850 

.857 

-.0160 

.865 

-.0450 

.900 

-.0480 

.905 

-.0560 

.950 

.953 

-.0680 

.965 

-.0590 

Y/BW 

.299 

.364  .427 

X/CW 

.000 

-.0660 

-.0750  .0290 

.050 

.081 

-.0010 

.086 

-.0510 

.094 

-.0370 

.150 

.177 

.0010 

.229 

-.0600 

.246 

-.0310 

.250 

.362 

- • 0530 

.400 

.402 

.OllO 

.497 

-.0370 

. 550 
.565 

-.0080 

. 600 
.650 
. 700 

-.0240 

.725 
. 750 
. 760 

— . 0400 

.775 


.534 

.673 

.780 

.887 

, 0430 

.1160 

.1260 

. 1 790 

- .0050 

- . 0080 

.0780 

.1070 

-.0260 

.0200 

-.0430 

-.0240 

.0320 

-.0580 

.0420 

-.0660 

-.0380 

-.0070 

.534 

.673 

.780 

.887 

.4920 

.0690 

. 5300 
.0940 

. 5340 
.1380 

.5610 

.1770 

.0640 

.1100 

.1200 

. 1840 

.0550 

.0790 

.1150 

.1570 

.0360 

.0710 

.1660 

.0120 

.0300 

.0510 

.1070 

- .0410 

-.0410 

.0170 

.0530 

-.0560  -.0260 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  11)88 


SECTION  ( 
MACH  ( 3) 


MACH  ( 3) 


AMES  67-71)7  IA9  CtA  + S3  + T9  LCWER  WING 


(RBNL16) 


1) LOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 3.51)2  BETAT  ( S)  = 4.471) 


= 3.51)2  BETAT  ( 6)  = 6.681) 


y/BW 

,299 

.364 

.427 

x/cw 

. 81*8 

-.0510 

• 834 

-.1)461) 

. 850 

.857 

.OHiO 

.865 

-.1)571) 

.900 

-.1)691) 

.905 

-.0620 

.950 

.953 

-.1)770 

.965 

-.1)831) 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

. 000 

-.0770 

-.0810 

.0010 

,050 

. 061 

.0240 

.086 

-.0770 

.1*94 

- . 1)561) 

.150 

.177 

*0190 

.239 

- .1)770 

.246 

-.0230 

.250 

.362 

- . 1)820 

. 400 

.402 

-.0090 

.497 

- .0340 

. 550 

.565 

-.0150 

. 600 

.650 

. 700 

-.0420 

.725 

. 750 

. 760 

-.0450 

.775 

.806 

-.0590 

.634 

-.0590 

.850 

.857 

.0280 

.865 

-.0681') 

.9!  fli 

- . 0680 

.905 

-.06/0 

• 950 

.953 

- .0830 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0680 

-.0530 

- ,0100 

-.0730 

. 00  50 

-.1*790 

- . 0600 

- . 0360 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.3210 

.4530 

.4850 

. 4900 

.0420 

.0800 

.1180 

.1490 

.0190 

.0870 

*1030 

. 1 590 

.0090 

.0410 

.0950 

• 1350 

.0080 

.0510 

.1400 

-.0030 

*0130 

.0260 

.0790 

-.0520 

-.0290 

-.0060 

. 0290 

-.0440 

- . 0440 

-.056') 

-.0630 

-.0340 

-.0650 

-.01 10 

- .0740 

-.0710 

- .0530 

DATE  IB  SEP  73  TABULATE!)  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AHES  87-707  I A3  CCA  + S3  ■ 

, , _ ......  nrpFNRFNT  VARIABLE  CP 

SEX  i mr*  * i^uvjwtn  w*i>«v  — _ 

MACH  ( 3)  - 3.502  BETAT  ( 6)  = 6.680  Y/BW  .299 

X/CW 

.965  -.0770 


MACH  < 3)  = 3 . 51.2  BETAT  ( 7)  = 6.900 


Y/BW 

X/CW 

.uuu 

.050 

,oei 

.086 

.094 

.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.650 
.700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 


.299 

-.0780 

-.0770 
- .0920 
-.0890 
-.0510 

-.0380 

-.0670 

-.0840 
- .0670 

-.0770 


PAGE  1089 


T9  LOWER  WING  (RBNL16) 


.364 

.427 

.554 

.673 

. 760 

.687 

.364 

.427 

. 554 

.673 

. 780 

.867 

-.0870 

-.0120 

.242  Li 
.0420 

.2530 

.0140 

.4380 

.0740 

.4450 

.1320 

.0120 

-.0860 

,0000 

.0150 

.0350 

.0600 

.1340 

-.0560 

*-.Ui2U 

.lil  20 

.0540 

.1080 

-.L»020 

.0280 

.124Li 

-.0230 

-.Oil  Li 

.0090 

-.0440 

-.0490 

.0080 

.0540 

-.11480 

-.0170 

.0080 

-.0690 

-.0580 

-.0400 

-.0720 

-.Li73Li 

-.0590 

-.0390 

. L>5LiLi 

_ ^ ijfljr,  — • 

-.Li  710 

- . 0890  - . Li660  - . 0 5 50 

-.0870 


PAGE  i'.iBti 


CATE  IB  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


REFERENCE  DATA 


5REF  - 

2.4210 

SQ.FT . 

XMRR 

:..REF  = 

39 . 8491' 

INCHES 

YMRF 

DREF  = 

39*8490 

INCHES 

ZKRR 

SCALE  = 

,0300 

SCALE 

SECTION  t 1) LOWER  WING 
MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  ( 1) 


MACH  < 1!  = 2.499  BETAT  < 2) 


AMES  87-7'.i7  IAS  CfcA  + S3  + T9  LOWER  WING 


PARAMETRIC  DATA 

26,5300  INCHES 

♦ OOOD  inches 

. 0000  INCHES 

ALFHAT  = 
RUDDER  = 
RUDFLR  = 

-H.  cmiNC 

flew 

f (f  ,t  , 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-6 . 39'j 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

.0880 

. 0600 

.4700 

. L)5  0 

.oei 

. I860 

. 086 

.1210 

. 194 

. 0340 

_ i 5'j 

.17? 

.1530 

.229 

. 1 540 

.245 

. 21 00 

. 2 50 

.362 

. 1 490 

. 400 

.402 

.1960 

.497 

. 1070 

o 550 

. 565 

, l ?6  0 

. 600 

.650 

* 700 

*1760 

. 725 

. 750 

.760 

♦0730 

.775 

. 806 

.0380 

.834 

.0680 

.850 

.857 

,1610 

.865 

.0420 

. 900 

.0120 

. 905 

-.0070 

. 950 

. 953 

- ,0420 

.965 

-.0590 

Y/BW 

.299 

.364 

- 427 

X/CV 

♦ OOO 

.0730 

.0350 

. 4'.  >60 

. 050 

.091 

< 1450 

.086 

.1010 

. 094 

1 0 1 30 

.534 

.673 

. 760 

,887 

. 046- * 
. 1040 

.9950 

.0550 

.3900 
.04  80 

.9550 

.0950 

.1210 

.0950 

. 0700 

.0670 

.1020 

.0620 

.0650 

. 0880 

.0920 

.1010 

.0990 

♦ 1830 

.0870 

.0330 

.0430 

.0060 

.0710 

- ,0030 

-.0190 

. 0400 

.0070 

.0050 

- . 0390 

-.0310 

* .0220 

-.0620 

-.0500 

-.0470 

-.0680 

„ 534 

.673 

.780 

,887 

. 9 1 7*  * 

t ,/  • »(  t 

.9310 

.0200 

.9060 

fii  70 

.8  861 

li  MAY  73 


. S'.> 


CATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


akitc  tiT-71,7  TAR  ORA  + S3  + T9  LOWER  WING 


SECTION  < 1 ) LOWER  WING 
MACH  ( 1)  ~ 2.499  BETAT  ( 2)  = -6.28'.! 


MACH  ( 1>  = 2.498  BETAT  ( 3>  = -4.160 


OtPtNDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.5>34 

X/CW 

. 1 50 

,U9*.iO 

.177 

.1110 

,229 

.1250 

.246 

.1530 

.250 

.0710 

.362 

.1200 

.400 

.oseo 

• 402 

. 1420 

.497 

.0700 

• 1420 

.550 

.565 

.1430 

.600 

.650 

. 700 

.1390 

.725 

,02911 

.750 

.760 

.0370 

.775 

* l»090 

.808 

.0030 

.834 

.0290 

.850 

-.03111 

.857 

.1360 

.865 

.0060 

.900 

-.0170 

-.0460 

.905 

-.0460 

.950 

-.0720 

.953 

-.0650 

.965 

-.0750 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.334 

X/CW 

. 000 

.0560 

• 0070 

.3340 

.6950 

.050 

.0160 

.081 

.0900 

.086 

.0820 

.094 

-.0060 

. 1 50 

.0390 

.177 

.0850 

.229 

.1090 

.246 

.1340 

.250 

.0490 

-362. 

.0880 

.400 

*0470 

.402 

.0950 

.497 


PAGE  1 *.  i 9 1 

tRBNLl 7) 


.673  . 78li  .887 

.0580  . t>35*-i  .0350 

,U49'.i  .0490  .0520 

.0610  . l*62I» 


-.0130 

.0050 

-.0280 

- . 0400 

-.0150 

-.0580 

-.0550 

-.0810 

-.0770 

-.0870 

.673 

. 780 

.887 

. 7490 
• 0030 

.8320 

. 8020 
.031*0 

,0390 

. 0080 

.0050 

.0270 

, 0250 

.0240 

.'.,4'-, '.i  .0320 


U65U 


DATE  18  SEP  7 3 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87- TO  7 1 A9  GCA  + S3  ■ 

SECTION  ( 1ILOWEP  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 1)  - 2.496  BETAT  ( 3)  = -4.160  T/BW  .299 

X/CW 
. 5 5U 
.565 
. ©Lit* 

.65'.' 

.700  .1050 

.725 

,75'j 

.760 

.775 

.aiie 

.834  *"  * 0080 

.85Li 

.857 

.865  --.0340 

.900  - .0450 

.905 

.95'.i 

.953 

.965  — . 0940 


MACH  { 1)  = 2.498  BETAT  ( 4)  = .060 


V/BW  .299 

X/CW 

.000  .0470 

.050 

.081 

.086 

.094  .0780 

.150 

.177 

.229  .0550 

.246 

.250 

.362  .0410 

. 400 
. 402 

.497  .0370 

.550 
.565 
, 600 
.650 
.700 
.725 
.750 
. 760 
.775 


0320 
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T9  LOWER  WING 


(RDNL1 7) 


.364 

.42? 

. 534 

.673 

. 7 (Hi 

.887 

.1180 

.0340 

.1090 

-.0250 

- .Ill  Hi 

-.0131» 

.0020 

-.'.1370 

-.0590 

.0060 

— , 01 50 

- .0320 

“ .0230 

- .0400 

- .0890 

- .0660 

. 1080 

-.058Lt 

-.0940 

-.0650 

-.0850 

-.0940 

- . 0950 

-.0840 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0770 

.2460 

. 7320 
- . 1090 

.6630 

-.0380 

.6190 
- .0530 

.6290 

-.in  n* 

•0470 

.0490 

.0680 

. 0070 

-.0230 

-.0390 

-.0380 

.0700 

,0130 

-.0290 

-.0280 

- .0250 

• 0040 

-.0100 

- .0240 

.0810 

.0420 

-.0030 

.0440 

-.0640 

- . 0400 

- .0570 

-.0370 

-.0530 

— .0870 

- .04 Ml 

-.0590 

-.0750 

TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 
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DATE  19  SEP  73 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  LOWER  WING 


(RBNL1  7> 


SElTIOK  C i ) LOWER  WIN'S 


DPprNOEMT  VARIABLE  CP 


MACH  < 1)  = 2*498  BETAT  C 4)  = .060 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 5)  = 4.330 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.808 

-.0730 

.834 

— .li  57l’i 

.850 

.857 

,0920 

.865 

-.ti84Ll 

.900 

- .0880 

.905 

-.1030 

.950 

.953 

-.1280 

A4-C 

_ 1240 

• 3UJ 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

.0280 

.0370 

. 1 720 

. 050 

.081 

.0610 

.086 

.0190 

.094 

.0500 

.150 

.177 

.0460 

.229 

.0200 

.246 

.0640 

.250 

.362  .0220 

. 400 

.402  -0490 

.497  .0170 

.550 

.565  -.0200 

. 600 

.650 

.700  -.0270 

.725 

.750 

.760  -.0950 

.775 

.8-  ,e  -.1150 

.634  -.0850 

.8  Mi 

,857  • 1 16Li 

.865  -.1U6H 

,9'jU  -.1210 

.9Ub 
.95U 
.953 


.534 

.673 

.780 

.987 

- .0910 

-.1170 

-.0910 

-.1120 

- . 1020 

-.1300 

-.1140 

-.1220 

.534 

.673 

. 780 

.887 

. 5780 
-.0210 

• 5240 
-.0760 

.5180 

-.0890 

.5020 

-.0700 

- . 0060 

-.0480 

-.0790 

-.0870 

-.0100 

-.0450 

- .0600 

-.0790 

.0410 

-.0230 

-.0750 

- . Li090 

-.0100 

—.0750 

-.0970 

-.0580 

-.0840 

-.0920 

-.1050 

-.0970 

-.1130 

-.1210 

-.1440 

-.1160 

- . 1380 

-.1190 

— . 1 370 

- . 1 540 

-.1460 

139' » 


DATE  IP  SEP  73 


TAfiyi-iATeC  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1094 


SECTION  ( 

MACH  < 1) 

MACH  ( 1 ) 


MACH  ( 1 ) 


AMES  .8-7-707  IAS  Q2A  + S3  + T9  L<VEP  WJN6 


IRBNl.l  7) 


1 SLOWER  WING 


dependent  .variable  cf 


r 2 ,498  BET  AT  ( 5)  = 4.330 


r 2.499  BETAT  < 6)  - 6.470 


= 2.499  BETAT  ( 7)  =•  6 . 600 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.965 

-.1540 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

»OOU 

.0050 

.0120 

.1410 

.050 

.081 

.1)340 

.086 

.0130 

.094 

.0200 

.1 51) 

.177 

.0280 

.229 

.0000 

.246 

.0410 

.260 

.362 

.OljgO 

e40O 

,402 

.0340 

.497 

.0140 

. 550 

.565 

- . 0490 

,600 

.650 

.yU*.j 

-* » V»poO 

.725 

. 75t  i 

• 76'J 

-.1050 

.775 

. 808 

- . 1260 

.834 

-.116'-’ 

.85'.) 

.857 

.1420 

.665 

-.1330 

.900 

-.1410 

. 9ti5 

*“.1430 

.95li 

.953 

-.1560 

.965 

-.1630 

Y/BW 

.299 

. 364 

.427 

x/cw 

. ' it  I1.  t 

- .til  50 

-.uno 

. 1 t 20 

. 1 1 

.*  ■;*»>»  i 

.1(66 

,0110 

,094 

• 006O 

. 534 

.673 

, 780 

.687 

.534 

.673 

.780  . 

.667 

.4660 
- . 0414.1 

.4520 
- . 0960 

.4430 

-.1080 

.4200 

-.0930 

-.0230 

•*.0710 

- .0960 

-.1060 

-.0260 

-.0660 

-.0750 

-.0970 

.0340 

-.0290 

-.0920 

-.0250 

- .01  60 

- vi.ir. 

-.0540 

-.1030 

-.1010 

- .-0930 

-.1130 

-.1210 

-.1220 

-.1320 

- . 1 530 

-.1270 

-.1390 

-.1360 

-.1450 

-.1610 

-.1540 

.534 

.673 

. 760 

.887 

. 4 5 60 
- .0470 

.3880 

-.1111' 

.3740 

-.1220 

.3570 

-.1130 

DATE  ie  SEP -73 


TABULATED'  PRESSURE  DATA  - I ABC 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3 


nrpFMnFMT  VARIABLE  CP 


MACH  < 1)  = 2,499  BETAT  ( 7)  = 8 . 600 


MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  ( 1)  = -8.540 


J 431.1 


PAGE  1095 


T9  LOWER  WING 

,364  .427 

.0140 

.0260 

.0070 

-.0850 

-.1250 

-.1440 

.1520 

-.1460 

-.1560 

.364  .427 

.0930  .421*0 

.1650 

.0550 

.2100 

.2000 

.1260 


.534  .673 

-.0340  - .0830 

-.0340  -.0800 

.0500  -.0170 

-.0500  -.0190 

-.1310 

-.1160 

-.1250  -.1370 

-.1470  -.168*0 

-.1560 

- . 1 530  - . 1 581* 

.534  .673 

1.1220  1.1300 

4-jci-i  4 0l.fi 

• iJJO  • 4 t — •-* 

.1440  .1410 

.1610  .1270 

.1550  .1600 


(R0NL17) 

.780  .887 

-.1050  -.1170 

-.0840  -.1020 

-.0990 

-.1100 

-.057*0 

-.1030  -.1230 

-.1390 

-.1380 

- . 1 640 

. 780  . 887 

1.1150  1.1080 

,11 70  . 1 620 

.127*0  .1160 

.1380  .1430 

.1680 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  TAB  <XA  + S3 


SEC^  I CN  < 1 ) LCWER  Wl  NO 


DEPENDENT  VARI  ABLE  CP 


. T ^.909  BETA!  ( 1)  - -8.540 


MACH  C 2)  = 2.999  BETAT  ( 2)  = -4.240 


.1510 


PACE  1096 


T9  LOWER  WING 


(PBNL17) 


.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.807 

041,~; 

• 5200 

. 95°".' 

."6OP0 

.897b 

.8880 

.0660 

.0640 

.0550 

.0910 

.1070 

.0070 

.1050 

.0660 

.0800 

.0560 

.0520 

.1420 

. 0700 

.0700 

.'.1730 

.0730 

.0820  .0910  .0790 

.0640 


.0740  .0580 

.1610 


- . 0540 

.04,60 

.0420 

.0190  ,0080 


.0330 

.0250 


- .oil O - . 01 30 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PACE  1097 


SECTION  ( 
MACH  ( 2) 


MACH  ( 2) 


AMES  97-707  IA9 

02  A + S3  ♦ 

T9  LOJER  WING 

(RBNL17) 

>LOUER  WING 

DEFENDENT  VARIABLE  CF 

2.999  BETA! 

( 2)  = -4.240  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.8<_i8 

.0060 

.834 

.0360 

.850 

-.0220 

-.0350 

-.0410 

♦ 857 

.1070 

.865 

.0070 

. 900 

- .0040 

-.0450 

-.0500 

.905 

-.0320 

.950 

-.0550 

-.0570 

-.0630 

.953 

- .0490 

.965 

-.0440 

2.999  BETAT 

( 3)  = .060  Y/BW 

.299 

,364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

. 000 

.0690 

.0320  .2510 

.7910 

. 7290 

. 6980  . 6660 

. 050 

. 0400 

.0250 

.0110  ,0440 

.081 

.0800 

.086 

. 1070 

.094 

.0250 

.150 

.0450 

.0320 

.0140  .0180 

.177 

.0750 

.229 

.0900 

.246 

.0880 

.250 

.0410 

.0120 

.0200  .0280 

.362 

.0670 

.400 

.0340 

.0320 

.0330 

.402 

.0310 

.497 

.0370 

.550 

.0870 

.0120 

.565 

.0810 

-.0040 

. 600 

.650 

-.0050 

. 700 

.0810 

-.0240 

.725 

.0020 

. 750 

-.0340  -.0400 

. 760 

-.0030 

.775 

-.0230 

-.0290 

. 808 

-.0280 

.834 

-.0160 

.850 

-.0460 

-.0660 

-.0580 

.857 

.0970 

.865 

-.0430 

. 9'.  M.  I 

-.0490 

-.0620 

-.0720 

.91 15 

-.0620 

.950 

-.0790 

-.0820 

-.0670 

.953 

-.0790 

CATE  18  SEP  73 


TABULATES  PRESSURE  data  - !A9C 


PA&E  1098 


SECTION  < 
MACH  ( 2) 

MACH  2) 


MACH  ( 2) 


AM£S  £7-707  TAB  CCA  + $3  ♦ T9  LOUER  WINS 


(PBML1  7) 


t) LOWER  wins 
= 2.999  BETAT  ( 3) 


= 2. 999  BETAT  < A) 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.060 


4.410 


Y/BW 

.299 

X/CW 

.965 

- . 0690 

Y/BW 

.299 

X/CW 

. 000 

* 0440 

.050 

.'.161 

.086 

. 094 

.0290 

.150 

.177 

.229 

.0540 

.246 

.250 

.362 

.0270 

.400 

. 402 

.497 

.0090 

. 550 

.565 

.600 

.650 

. 700 

,01 9*0 

.725 

. 750 

.760 

.775 

. 608 

.834 

-.0460 

.850 

.857 

.865 

-.0630 

. 900 

-.0720 

. 905 

.950 

.953 

.965 

- . 0980 

.364  .427 

.364  .427 

.r.i33'j  .1610 

.0560 

.0450 

, 0390 

.0540 

.0370 

.0260 

-.0460 

-.0660 

. 1 1 1U 

-.0820 

-.0940 


. 534  .673 

.534  .673 

,60',r0  .5670 

.012*0  -.0140 

,0100  -.0020 

.’-1150  -.Lr;.t40 

.0170  -.0010 

.0360  - . 0080 
-.0400 

-.0370 

-.0570  -.0600 

-.0760  -.0920 

-.0910 

-.0960  -.1070 


,780  .887 

.760  . 687 

.5700  .5630 

-.0200  .0030 

-.0160  -.0200 

t .i  .rtf  . — #{.f  12*‘j 

-.01 00 

- , 0430 

— , 0400 

» .05111  -.0720 

~ * 0670 

~ * 09 70 

-.U930 


s 2.999  BETAT  ( 5)  = e.760 


Y /BW 
x/cw 
.000 
.050 
.091 
. 086 
.094 


299 

.364 

.427 

.534 

.673 

, 780 

.887 

0050 

. 0090 

.1110 

.0370 

,4220 
- .03  30 

.4120 
- .0430 

.4130 

-.0470 

„ 4020i 
-.0340 

.0070 

.0280 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


APES  87-707  IA9  02A  + S3 

— .-r.  . orprNriPNT  VARIABLE  CP 

I — 

mask  ' 2)  = 2.999  BETAT  ( 5)  = 8.760  T/BW  .299 

X/CW 
.15'.  i . 

.177 

.229  -.0140 

.246 

.250 

.362  -.0520 

. 400 

.402 

.497  -.0340 

. 550 


.565 
.600 
. 650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 


- .0200 


-.0560 


-.0850 

-.1030 


-.1170 


MACH  < 3)  = 3.502  BETAT  ( 1)  = -8.700 


Y/BW  .299 

X/CW 

.000  .1800 

.050 

.081 

.086 

.094  .0320 

. 1 50 
.5  77 

. 229  - 0600 

.246 

.250 

.362  . 069li 

,400 
.402 
.49  7 


1000 


PAGE  1099 


T9  LOWER  WING  (RBNL17) 


.364  .427  .534  .673  .780  .887 

, 0020  -.0320  -.0480  -.0500 

.0310 

. 0400 

-.0050  -.0290  -.0400  -.0480 

.0010  -.0210  -.0530 

.0390 

.0060  -.0100 

-.0360 

-.0710 

-.0480 

-.0640 

-.0580 

-.0610  -.0850 

-.0830 

-.0770  -.0830 

-.0970 

—.0970  —.1070  -.0830 

. 1460 

-.1120  -.1000 

-.0950 

- . 1 090  —.1150  - . 1 050 

-.1110 

.364  .427  .534  .673  .780  .887 

.1220  .3820  1.1660  1.1840  1.2330  1.1420 

- /“0«  . * CHI  . 4 4CI<  91  Wl 

• 19VO  • A.  • - -r^.’ 

.0540 

.0330 

.1090  .1480  .1370  .1520 

.1410 

.0960 

.1380  .1270  .1440  .1560 


1330 


.1670 


1 679 


1570 


DAtfc  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - l ABC 


SECTION  ( 1 ) LOWER  WINS 


AMES  07-707  IA9  C2A  + 33  + 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 3)  = 3.31.8  BETAT  ( 1)  = -0.700  Y/BW  .E99 

X/CW 
. 351* 

.365 

. 61  il> 

.651. 

. 71i'.i  . 244!) 

. 725 

,75I'i 

,761 1 

.775 

.eoe 


.834  . 1 070 

.050 
.837 

.865  . 0600 

.910  .i*S*D 

.905 

.951i 

.953 

.965  .0160 

MACH  < 3)  = 3.502  BETAT  < 2)  = -6.510  Y/BW  .299 

x/cw 

_f_/»r;iTi  . i.*to 


.050 

,oei 

. 086 

.094  .0420 

.150 

.177 

.'229  * 0460 

.246 

.250 

. 362  . 0590 

.400 

.402 

. 49?  .0760 

.550 

. 565 

.60  Li 

.650 

. 700  .-2050 

. 725 
. 750 
. 760 
.775 


PAGE  2100 


T9  LOU£R  WING  (RBN1.1  f) 


.364  .427  .534  .673  .780 

. 1 560  • 1 320 

.2250 

.1060 

.0950 

.0340 

.1200 

.0520  . 0670 

.1160 

.0660  .0450 

,0720 


.0460 

.0170 

.0220 

.1320 

.0230 

.0181; 

.11330 

.0090 

.0010 

-.1H2U 

.0110 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 781. 

.387 

.119311 

.3100 

1 . 0880 

1.0920 

1 .06711 

1 .11520 

.1060 

.1150 

.1140 

.1680 

.0330 

. 0290 

.1370 

#0700 

. 1 010 

. 11130 

, 1070 

.07711 

. 1 160 

.1060 

. 1000 

.1130 

.1380 

.1270 

.1050 

.0990 

.1200 

.1040 

.1690 

.0660 

. 0660 

. Ol  00 

. !»»00 

.0250  *03 lO 

.0940 


0591 


0200 


DATS!  18  SEP  73 


PACE  mu 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-707  IAS  OVA  + S3  + T9  LCWER  WING 


(RBNL1  7) 


SECTION  ( DLOWER  WING  DEPENLiLNi  VAiUABLt.  yr 


MACH  ( 3)  = 3. SUV  DETAT  ( V)  = -6. 51U  Y/BW 

X/CW 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  < 3)  = 3.502  BETAT  ( 3)  = -4.320  Y/BW 

X/CW' 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
.550 
.565 
.600 
.650 
.700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 

.933 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0490 

.0790 

.1030 

.0240 

.0050 

— . 0040 

.0430 

.0350 

.0050 

- .0010 

— .0070 

- .0200 

-.0180 

- . 0300 

-.0130 

.0020 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

,1170 

.0770 

. 2590 

1 .0010 

.8940 

1 .'.1190 

.9470 

.0870 

. 09110 

.0750 

.1250 

.0320 

.0270 

,0460 

.1270 

.0520 

.0940 

.0650 

.0700 

,0420 

.0700 

.0830 

.0820 

.0710 

.0730 

,0520 

.0680 

.0980 

.0950 

.0710 

0640 

.1500 

. 0920 

.0750 

.0320 

.0420 

1620 

.0780 

. 0860 

-.0120 

.0050 

.0110 

. 0480 

- .0040 

.039  U 

.0620 

.0H»0  -.0260  -.0190 

.0260 

.0150  -.0140  -.028L» 

- . 0 1 00 

-.ti340  -.0311*  -.0430 


,♦.1230 


SATE  18  SEP  73 


TABULATES  PRESSURE  OAT A - IA9C 


RACE  IT'.'Z 


SECTION  ( 
MACH  ( 3) 

MACH  ( 3) 


MACH  ( 3) 


AMES  87-7*.i7  IAS  OKA  + S3  + T9  L<%£R  WING. 


fP'BNU  7) 


1)  LOWER  WTNC 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 3.5U2  BETA!  < 3)  ~ -4.32L 


= 3.5ti2  BETA!  ( A)  = .ti6tl 


= 3.502  BETAT  ( 5)  = 4.49£1 


Y/BW 

.299 

.564 

.427 

X/CVJ 

.965 

-.til  50 

Y/BW 

.299 

.564 

.427 

X/C  w 

,UUO 

.U750 

,1/530 

.2130 

.050 

.081 

.1120 

.1)016 

. 1)260 

.094 

. ti47ti 

.150 

.177 

.0870 

.229 

.947t'i 

.24:6 

.1110 

,250 

.362 

.ti79ti 

. 4li0; 

.41  >2 

.0360 

.4^7 

. ti5‘4ti 

.550 

.565 

. 1000 

. 600 

.650 

. 700 

. li$Su 

.725 

. 750 

. 760 

.0200 

.775 

, 606 

— .0090 

.654 

. till  71 1 

.650 

.657 

,0900 

.665 

- . Li22ti 

.910 

-.t)32Li 

.905 

-.0370 

.950 

,955 

-.0520 

.965 

-.0420 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

x/cw 

.LiUO 

.0490 

.0290 

. 1510 

.050 

.06! 

,0660 

.066 

.0610 

. 094 

. 0310 

. 534 

,673 

. 780 

.687 

.534 

.673 

.780 

.88? 

. 6300 
.0780 

. 7830 
.0420 

. 7650 
.0400 

. 6630 
.0570 

,0600 

.0520 

.0270 

.1)310 

,0550 

.0460 

.0360 

.0380 

,0510 

. 0600 

.1)360 

,0360 

. 0230 

- . 0330 

. 0040 

. 0080 

0240 

- .0220 

- , 01 50 

0000 

-.0110 

0240 

-.0440 

- . 0400 

0420 

- . 0450 

0540 

-.0590 

- *0580 

534 

.673 

. 781i 

.887 

611 0 
,04fU'l 

. 5970 

.0260 

.5730 

.0200 

.5350 

.0310 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE 


AWES  87- 70?  1A9  02A  + S3  * T9  LOWER  WING 


(RBNL17) 


SECTION  < 1 ) LOWPP  u'Mr. 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 3)  = 3. 5’., 2 BETAT  < 5)  = 4.490  Y/BW 

X/CW 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.25'J 
.362 
. 400 
.4'.i2 
.497 
,5  5'-  i 
.565 
. 600 
. SSL 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.60$ 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 6)  = 6.700  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.‘08  6 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 

• 246 
,2>u 
. 362 
.400 

• 402 


,299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.867 

.0350 

.0290 

.0100 

.01 30 

.0540 

.0610 

.Li  640 

.0290 

.0150 

.0120 

.0120 

.'.1420 

.0130 

.0200 

.0200 

.0040 

.0210 

.1*490 

.0560 

.0030 

-.Lil  90 

-.0240 

.0380 

-.0140 

-.0030 

-.0250 

-.0410 

-.0350 

-.0250 

- .0390 

—.0340 

-.0220 

.11(50 

-.0430 

-.0650 

- . 05411 

-.0380 

-.0430 

-.0520 

-.0520 

-.0600 

-.0640 

-.0790 

-.1*670 

-.0630 

-.0590 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.687 

.0230 

.0170 

.1010 

.4960 

.4980 

.4990 

.4640 

. 0400 

.0150 

.0020 

.0160 

.0591* 

.0410 

.0350 

. 0600 

. 0300 

.0150 

-.0040 

-.0050 

.0470 

r.AfV'i 

.0190 

.0080 

-.0020 

-.0040 

.0190 

.0161* 

.0150 

- .0091i 

0 1 50 


DATE  16  SEP  7 


TABULATED  PRESSURE  DATA  * ZA9C 


f-ACrZ  1 lli  A 


AMES  87-707  IAS 

02A  + S3  * 

T9  LCWEP  WING 

cRBNL 

SECTION  ( 

DLCMER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 3> 

= 3 . 502  BET  AT 

( 6i  - 6 . 7li'j  T/0W 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. i*80 

X/CW 

• 55D 

.t>51Ei 

- .1*090 

.565 

.Ei36',i 

. 6Eili 

— • 

.65*-' 

- . 0280 

. 700 

- ,0030 

- .0260 

.725 

-.EilEi'.i 

.75'j 

-.04311 

.76'.) 

-.0250 

.775 

-.0340 

-.0420 

.81)6 

-.0500 

.634 

~ .0350 

. 8$li 

-.0520 

-.0670 

-.0530 

.857 

.115'.') 

.866 

,0530 

.9011 

~.'.i63)'-i 

— .Ei65'.i 

- • 

.91)5 

-.0640 

.956) 

-.11720 

-.07911 

-.06911 

.953 

— 74  Ei 

.965 

- . 0770 

MACH  { 3> 

= 3 . 502  BET AT 

( 7)  = 8. 91  Ei  Y/BW 

.299 

. 364  .427 

.534 

.673 

« 780 

X/CW 

O/iOO 

.0020 

.0040  .1040 

.4060 

.4150 

.4190 

.050 

.1*270 

— . 0050 

-.0170 

.'->81 

.1)421. 

.1)86 

.0370 

.0D4 

- . oi sn 

.150 

. 0160 

.0030 

-.0210 

.177 

,U46Ei 

.229 

-.EilZEi 

,246 

.0160 

. 25'-* 

.0090 

- , 0020* 

- t 0130  -■ 

.362 

-.0420 

.400 

.0060 

-.0010 

.402 

-Ei  13  Ei 

.497 

- . U33U 

. 55'.' 

.0370 

-.017'.i 

.565 

-.0140 

. 61*0 

. 650 

- .0360 

. 700 

-.0100 

-.0361' 

. 725 

- .0250 

. 750 

-.0450  -. 

. 76'. : 

-.052'.  * 

. 775 

- . 0460 

- .0480 

.17  5 
68  7 
03 10 
0410 


0650 

887 

4000 

00£>U 

0220 

01  DO 
0230 

04  5ii 
0530 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  HUS 


SECTIC*'  DLOaEP  L 
MACH  ( = 3.502 


AMES  87-707  IAS  02A  + S3  + T9  LOWER  WING 
imp.  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RDNL17) 


BETAT  ( 7)  = 6.91U 


Y/BW 

.299 

X/CW 

. 808 

.834 

-.0300 

.850 

.857 

.865 

-.0480 

.900 

-.0670 

.905 

.950 

.953 

nre 

— r;34,'‘; 

,427  . 534  .673  . 780  .687 

- . 0670 

-.'.1630  -.0740  -.0580 

.1360 


-.0750  -.0740 

-.0610 

-.0770  - .0880  -.0770 


-.0780 


DATE  19  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AWES  87-707  I AD  02A  * S3  + 


REFERENCE  DATA 


7.47T.I  SO. FT.  XMRP 

39.*49’.i  INCHES  YMRP 


ffH.SS'.i'.i  INCHES 


;PEF  = 39. had' i INCHES  ZMRP  “ 


.■.rj'i'.i  SCALE 


SECTION  ( 1J  LOWER  WINS 


MACH  ( 1)  = 2.49S  BETAT  ( 2)  - -6. 3011 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  C 1)  = 2.499  BETAT  ( 1)  = -8.420 


.229  .0650 

.246 


.362  .1660 

. 400 


.497  .1110 


0000 


PAiE  1106 


T9  LOWER  WtNC  IRBNL1H)  I 10  MAY  73  > 

PARAMETRIC  DATA. 

ALPHAT  - -4.000  CRD  INC  = .TOO 

RUDDER  p -111. 000  ELEVEN  r.  .000 

RUCFLR  = -000 


*364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

,0810 

.4791  ■ 

1 ,0870 

.9850 

. 9980 

.9700 

.1600 

-111  0 

.1080 

. 1550 

.2190 

.08'00 

.1900 

. 1660 

. 1 670 

,1320 

*1380 

.2300 

*1360 

.1420 

.1550 

.1620 

.1180 

.1490 

. 1 800 

.1690 

.2060 

.1190 

i Q?L« 


. 1060 

.0780 

. 00311 


,0930 


.035Li 

„ 0300 

.0920 

.0630 

. 0200 

.0560 

.0120 

-.0510 

-.0020 

. 1380s 

- . 01 70 

-.0280 

-.0220 

-.0380 

-.0370 

-.1i490 

- ,0300 

.364 

*427 

.534 

.673 

.780 

*887 

.0350 

.3970 

.9810 

.8910 

.9060 

.894  0 

. 1 1 OO 

. 075* » 

, 0700 

. ! ! v 0 

. 1 820 

.0380 


DATE  18  3EP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I A9C 


PAGE  ll'.'iT 


APES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  LOWER  WING 


(RBNL18 ) 


SECTION  { 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.496  QETAT  ( 2)  = -6.300  Y/BW 

y/cu 

.150 
.177 
.229 
.246 
,25'.i 
.362 
.400 
,402 
.497 
.55D 
.565 
. 600 
.65U 
. 71)0 
.725 
. 750 
.760 
.775 
.808 
.834 
,850 
.857 
.865 
. 9DD 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  t 1>  = 2.499  BETAT  ( 3)  = -4.180  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
,086 
. 094 
.150 
.177 
.229 
.246 
. 250 
.362 
.400 
.402 
.49  7 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.607 

.1280 

.1240 

.0910 

. 1 380 

.0340 

* 1 720 

.1040 

.1050 

.1100 

.1160 

.1400 

.0900 

,0880 

.1060 

.1230 

.0670 

.1610 

.1470 

.0780 

,0440 

.0680 

. 1 500 

.0520 

.0460 

-.11080 

.0050 

. 0020 

.0300 

-.11040 

.0170 

.0400 

. 1090 

-.0120 

-.0700 

-.0240 

.0180 

-.0040 

— .1»440 

-.0390 

-.0520 

-.0580 

-.0680 

-.0650 

-.0560 

.0730 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

♦ 887 

. 0400 

.0060 

.3350 

.8010 

.8220 

.8310 

.8190 

.0850 

.0410 

.0400 

.0860 

. 1330 

.0470 

.0160 

.0950 

.0960 

.0920 

.0600 

.0630 

,11450 

.*390 

.0770 

.0760 

.0780 

.0850 

.0810 

.0610 

.0790 

.0850 

.0410 

. 0340 


BATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  ♦ T9  LO-CR  WING 

SECTION  ( 1 ) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ' 1)  = 2.499  BETAT  ( 5)  - -4.180  Y/BW  .299  .'564  .4B7 

X/CW 


.550 

.565 

,1210 

. 601i 

. 650 
. 700 

.1090 

.725 
. 750 
. 760 

.0160 

.775 
. 806 

-.0150 

.834 

, 9020 

.850 

.857 

.0810 

.865 

- .0200 

. 900 

-.0350 

.905 

-.0630 

.950 

.953 

-.0850 

.965 

-.0940 

MACH  ( 1)  = £.499  BETAT  ( 4)  = .060 


Y/BW 
X/CW 
.<>99 
,o$o 
.081 
.086 
. 094 
. 5 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. (SOU 
. 650 
.700 
.725 
.750 
.760 
.775 


.299 

*0170 

-.0920 

.0410 

.0190 

.0170 

.0270 


.364 

.0380 

.0640 


.427 

r>»  *n 

. L*  J. 

.1)7211 

.11461) 

.U66U 

.042!) 


PAGE  1 1 '.'ft 


(RBNL18 ) 


.534 

.673 

* 88  7 

.1130 

.0530 

.0200 

.0350 

- . 0400 

.0109 

-.Olio 

-.0210 

. 9929 

- .‘.'31 

• 0390 

- .1191  iti 

- . 0400 

.0679 

- . 0680 

.0850 

-.U93U 

-.0840 

. 534 

.673 

. 780 

.887 

->  1 VI  I l 

. 57!  H,« 

4 6260 

.684(1 

.0260 

-.Ul 60 

.0020 

.0320 

.0380 

.1141!! 

.0130 

. 0080 

.:.il5L'i  .'.12211  ,Li23'.i  .'.1201' 

.OOO'.i  .0230  .0221' 


0680 


0620 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I A9C 


SECTION  ( DLCV/ER  WINS 
MACH  < 1)  = 2.499  BETAT  < 4) 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3 

ut-i'tNDENT  VARIABLE  Cr 

= .'.160  Y/BW  .299 

X/CW 
. SUB 

.634  -.0560 

.850 

.857 

.865  -.0800 

.900  -.0850 

.905 

.950 

.953 

.965  -.1230 


MACH  C 1)  = 2.498  BETAT  ( 5)  = 4.310 


Y/BW  .299 

X/CW 

.000  -.0130 

.050 

.081 

.086 

.094  -.0260 

.150 

.177 

.229  - . 0080 

.246 
. 250 

.362  -.0120 

. 400 

.402 

.497  .0000 

.550 

.565 

. 600 

.650 

.700  -.0400 

.725 

.750 

. 760 

.775 

. 808 

.834  -.0950 

.850 

.857 

.865  -.1160 

.90!)  -.1260 

.905 

.950 

.953 


T9  LCWER  WING 


(RBNL1B) 


PAGE  1109 


.364 

.427 

.534 

.673 

. ?eo 

.667 

-.0730 

-.0870 

-.1010 

-.0780 

.0670 

-.1070 

-.1010 

-.1060 

-.1210 

-.1240 

-.1 100 

-.1190 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0170 

.1250 

.5280 

.4920 

.5100 

,4480 

-.0020 

-.0640 

-.0660 

- . 0560 

.0310 

.0080 

.0170 

-.0150 

- . 0340 

-.0610 

-.0490 

.0170 

-.0300 

-.0420 

-.0510 

-.0440 

-.0040 

-.0290 

-.0410 

.0420 

-.0140 

-.0350 

-.0310 

-.0640 

-.0570 

-.0830 

-.0950 

-.0780  -.0960 

-.0990 

-.1100  —.1090 

-.1190 

-.1290  -.1470  -.1080 

.0860 

-.1440  -.1200 

-.  124!  I 

-.1490  -.1580  -.1330 

-.1440 


DATE  58  SEP  7S 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  m 


AMES  87- VU?  !A9  CCA  ♦ S3  + T9  LOWER  WING 


CRBtJLl  8 ) 


SECTION  ' 5 > LCV/EP  WING 
MACW  [ 5)  - P.AD8  BETAT  '■  b)  ~ 4.311) 

MACH  ' 1)  = 2.498  BETAT  ( 6)  = 6.43U 


MACH  ( 1)  = 2.496  BETAT  t 7)  = 6.56'j 


dependent  VARIABLE  CP 


v/BW 

.299 

.364 

,427 

.534 

,673 

. 780 

.887 

x/cw 

.965 

-.1570 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

, 780 

.687 

X/CW  . 

,000 

- , 0400 

-.0320 

.0860 

.41711 

.4110 

.4300 

k A 1 80 

,L‘i  50 

-.1)271) 

- .0820 

-.0880 

- . 0660 

.061 

, 0070 

.086 

-.01 50 

. 094 

-.0360 

• 1 50 

-.1)351) 

~ .0570 

- . 0820 

- , 0830 

.1?7 

-.0010 

.229 

-.0310 

.246 

-.0020 

.250 

-.1)4  61) 

- . 0610 

-*0650 

- . 0600 

.562 

-.0270 

. 400 

. I'll  81: 

-.04115 

- .0750 

.402 

.1*270 

.497 

-.0070 

.550 

-.1)31:1: 

-.0410 

.565 

-.0640 

-.0950 

. 600 

. 6:50 

-.0730 

._  r.crj*. 

-.1060 

• ( -ii-i 

.725 

-.1120 

.750 

- . 0920 

-.11 60 

.760 

-.1200 

.775 

- . 1250 

- . 1230 

. 80  8 

-.1420 

.854 

-.121)1) 

.850 

-.1380 

-.1590 

-.11 70 

.857 

.1060 

.865 

-.1380 

.900 

-.1450 

-.1520 

-.1260 

.905 

-.1480 

.950 

-.1560 

- . 1660 

-.1470 

.953 

-.1570 

.965 

-.1570 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

. 534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

. oou 

-.063  0 

-.0520 

.0710 

.34  70 

. 3330 

.3530 

„3M0 

. 050 

-.1:401) 

- . 1030 

-.11 30 

-.0920 

,f|£l  - . l>‘.  >41* 

.086  -.0i80 

,094 


-.0260 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  1A9  C2A  + S3 


SECTION  < 1 } LOWER  WING: 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2.498  BET  AT  ' 7)  = 8.560 


Y/BW  .299 

X/CW 
. 1 50 
.177 

.229  -.0640 

.246 

.250 

.362  -.0430 

. 400 

.402 

,497  -.0220 

.550 

.565 

.600 

.650 

.700  -.0640 

.725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 

.834  -.1250 


.865  -.1550 

.900  -.1700 


MACH  C 2)  = 2.999  BETAT  ( 1)  = -8.580 


Y/BW 
X/CW 
.000 
. 050 


1510 


PAGE  1111 


T9  LOWER  WING  (RBNL18) 


.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.0460 

-.0760 

- . 1000 

- . 1 040 

- .0160 

-.0230 

-.0530 

-.0740 

-.0760 

-.0920 

.111  10 

-.0510 

-.0890 

-.0450 

-.0630 

-.0270 

-.0910 

-.1120 

-.1390 

-.0620 

-.1050 

-.1030 

—.11 40 

-.1380 

-.1430 

-.1480 

-.1500 

-.1620 

-.1740 

-.1390 

.1240 

-.1730 

-.1200 

-.1530 

-.1600 

-.1720 

-.1660 

-.1660 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0810 

.3600 

1 .1200 

1 .0600 

1 .0650 

1 .0800 

.1220 

.128*0 

.1330 

.1940 

.1140 

.0510 

.1560 

.1420 

. 1 760 

. 1 550 

.1430 

.0950 

, 1 620 

. 1 500 

. 1 700 

.1770 

.1800 

. 1 560 

.1950 

.1350 

CATE  18  SEE  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  m 2 


AMES  87-7U7  IA9  CKA  + S3  * T9  LCWER  WING 


(RBNl. 


SECTION  ( 1)  LOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


fr-'ACH  ( - 2.999  BETAT  (1)  - -8 t 5 AO 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETA!  ( 2)  - -4.260 


Y/BW 

x/cw 

.551* 

.565 

.eoo 

.651) 
. 7LVj 
.725 
. 7 5 Li 
, 76 - J 
.775 
.808 
.83  4 
.850 

.857 
.865 
. 9LiO 
.905 
.950 
.953 
.965 


.299  .364  .427  .534  .673  -780 

.1370  .1510 

.2430 


.2370 


.0180 

.0940 


.1190 

,0790  ,1)720 

,0721) 


.0910 


.0540 


50 


.0410  , OL  fOO  ,01 40 


.1070 


.0760 

.0650  .0150 

. 0080 

- . 0060  ~ . 0240  - . 0200 


-.0030 


0070 


Y/BW 

X/CW 


.050 
,081 
♦ 086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
. 550 
,565 
• 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 


.299 

.0730 

.0110 

, 0070 
. 0230 
.0550 

.1430 


.364 
• 0340 

,0030 

.1010 


.427 


.0720 


.0980 


, 534 

8300 

.0540 

. 0820 

,.1031 1 

.1)890 

.0690 

.0380 


.673 

,0530 

.0820 

. 0850 
. 1070 

.08 1 Li 
.0260 


. 780 
. 0640 

.078 Li 

.0940 


, 0430 
. 0070 


,0680 


.1650 


.0430 


.18) 
88  7 
.1210 
0500 


U010 

887 

971L> 
1 180 

0720 

0920 

1020 

0520 

0030 


.01  70 


.01 70 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-71:7  5 A9  02A  + S3 

SEC TICT?  ( 1 SLOWER  ur Nr.  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 2)  - 2.999  BETAT  ( 2)  - -4.26'-i  Y/ew  .299 

y/cw 
, e-ue 

.834  .'-1310 

,850 

.857 

.865  .0070 

.900  -.0020 

.905 

.950 

.953 

,965  -.04111 

MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  ( 3)  = .060  Y/BW  .299 

X/CW 

.000  .0390 

.050 
.081 
.086 

.094  .0080 

.150 

.177 

.229  .0110 

.246 

.250 

.362  . 0380 

.400 
. 402 

.497  .0160 

. 550 
.565 
.600 
. 650 

. 700  .0600 

= 725 
. 750 
.760 
.775 
.808 

.834  -.0240 

.850 
. 857 

.865  -.0510 

. 900  -.0540 

.905 

.950 

.953 


PAGE  1113 


T9  ICWER  WING 


.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.867 

- .0180 

- .0360 

-.0260 

,»j640 

-.0450 

-.0360 

-.U38£i 

-.0580 

-.0550 

-.0550 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.0190 

.2160 

.7160 

.6520 

.6380 

.6850 

. 0430 

.0150 

.0490 

.0660 

♦ 0670 

.0110 

• 0510 

.0390 

.0360 

• 0460 

.0390 

.0610 

. 0400 

.0390 

.0480 

.0530 

.0240 

.0510 

. 0560 

.0090 

.0680 

.0310 

,0290  -.0280 


-.0350  -.0260 


-.0580  -.0700  -.0560 


-.0830  -.0870  -.0630 


08  50 


FACE  111  A 


(RBNL18) 


.534 

.673 

.78'.  1 

.66  7 

.534 

.673 

. 789 

.667 

.516U 

.5140 

.5zei> 

. 4 690 

.9199 

-.1*060 

.0170 

.9119 

.‘0010 

- .9949 

.01*00 

*01  aL: 

.0020 

- , liO  J 9 

. 0040 

.0000 

- .0010 

.0020 

.oiro 

".0150 

- . 9409 

-.0320 

- . 05.50 

.0480 

-.0569 

- .0620 

« 0710 

-.0660 

.1)91*1.1 

-.0990 

-.9669 

. 1000 

- . 0660 

. 1071 1 

-.1110 

-.9939 

.53  4 

.673 

. 789 

.667 

.3170 

, 3390 

.367'.r 

.3690 

.0040 

-.0490 

-.0520 

-.0330 

DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  * IA9C 


I i 'S  ‘ X/uCvJtE  *v~ 


AMES  BV- Vli?  IA9  C2A  + S3  ■ 
nrcrwnPNT  VARIABLE  CP 


t £)  r.  2.999  BET AT  { 5)  = 8.720 


MACH  t 3!  = 3.502  BETA!  ( 1>  = -8. 7311 


Y/BW 

X/CW 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
. 402 
.497 
■ 559 
.565 
• 600 
. 650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.81)8 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
• 950 
.953 
.965 

Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
. 086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 


.299 

-•0610 

-.0620 

-.0430 

-.0390 

-•0700 

- • 0890 
-.1030 

-.1130 
.299 
, 1480 

.0340 

.0480 

.0570 


04  50 


PACE  1115 


T9  LOWER  WING-  (RBNL18) 


.364 

.427 

.534 

.673 

. 760 

.687 

-.0090 

- .0300 

-.0500 

-.0500 

.0090 

.01611 

-.0200 

-.0350 

-.0400 

-.0500 

-.0310 

- .0360 

-.0520 

-.'-<260 

. * ti  W.  i 

- . 0409 

-.0470 

-.0620 

-.0660 

-.0640 

-.0710 

-.0770 

-.0870 

-.'.1950 

-.0640 

-.0650 

-.1130 

—.1020 

-.1110 

-.0950 

.1060 

-.1160 

-.1080 

-.1050 

-.1190 

-.1200 

-.1100 

-.1160 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 760 

.687 

. 11130 

.3600 

1.1320 

1.1200 

1.1510 

1.1020 

. 1 1 60 

. 1 230 

. 1 420 

.2330 

.0660 

.0490 

.0620 

. 0660 

. 1 520 

.1320 

.1570 

.0740 

.1030 

.1310 

. 1 500 

. 1 660 

.1420  .1300 


1440 


.1770 


SATE  18  SEP  73  . 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


! A9C 


PAGE  1116 


SECTION  < 1 
MACH  ( 3)  = 


MACH  ( 3) 


AMES  87-70?  IA9  OfcA  + S3  ^ T9  LOWER  WING 


(RBNL18) 


1 LOWER  ’WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


3.502  BETAT  ( 1)  “ -8.73U 


3.502  BETAT  ( 2)  - *6.530 


r/Bw 

y/cw 

.550 
. 565 
.600 
.650 
.700 
.725 
.750 
. 7 60 
.775 


.634 
.8  5'.) 
.857 
. 865 
.950 
.905 
■ 9 50 
.953 
.965 


Y/ETW 
X/CW 
.000 
.050 
. 081 
. 086 
. 094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.251) 
.362 
. 400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 


.299  .364 


.2520 


,1180 


. n*nr» 
.0630 


.0340 


.299  .364 

.1240  .0770 


.0320 


.0250 


.0330 

.0490 


.0330 


.0580 


.1870 


427 

.534 

.673 

’‘Vi 

.1450 

.1310 

1300 

.1240 

.0150 

. 1 090 

.0600 

,1290 

#0890 

.0440 

0960 

.0440 

-.0020 

. 0220 

0810 

• 01  50 

0280 

. 00  so 

- i »i  5>n 

0060 

427 

.534 

. 673 

. 780 

,2960 

. 9930 

,9780 

1 .0310 

.0770 

. 0820 

.1070 

0440 

.0730 

. 1 1 70 

.11 10 

, 0400 

• 0650 

.0960 

.1160 

. 1 1 60 

.086 0 

,1000 

.1090 

.1030 

, 09  LOO 

.0880 

. 1)020 

.0780 

.0360 

,0920 

.0540 

.0230 

.887 


.1140 


.0630 


.0210 


.88? 

1 .0080 
. 1 ( 50 

. 1150 

.1270 
. 1240 


.0791) 


. 0320 


DATE  10  SEP  ?3 


TABULATED  FRESSURE  DATA 


I A9C 


PAGE  1117 


MACH 


MACH 


AMES  07-7117 


IA9  02A.  + S3  + T9  LCWER  WING 


(RBN110) 


t i \ i rt.rp  uTwn  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


< 3>  = 3. 5li2  BETAT  < 2)  = “6.531*  Y/BW 

X/CW 
.808 
,834 
. 850 
.057 
.865 
.9D'.i 
.905 
.950 
.953 
. 965 

( 3)  = 3.502  BETAT  ( 3)  = -4.330  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
. 850 
.857 
.865 
.91  »Li 
.905 
.950 
.955 


,299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

. 0640 

,0780 

. 0560 

.0130 

- .1*181* 

.1*1*311 

,0430 

.0350 

. 0030 

-.0140 

-.0050 

-.0320 

-.1*111* 

-.0270 

- .0200 

,0140 

,299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 781* 

.887 

,0990 

.0560 

.2360 

.8290 

.8530 

.9010 

. 89  Lilt 

.0500 

.1*910 

.0900 

.1380 

.0190 

,0180 

,0260 

.0210 

.0600 

.1*950 

.0870 

• 0920 

,0210 

.0350 

. 0460 

.0690 

. 1*880 

.0990 

,0210 

. 0530 

• 1 000 

.0670 

♦0890 

0520 

.0890 

. 0860 

.0760 

.0470 

.0490 

1360 

. 0600 

♦0760 

-.1*1*70 

.0150 

.0110 

.0460 

. 1*060 

.0320 

0490 

,0540 

. 0060 

-.0220 

-.1*121* 

0170 

0060 

- .0180 

-.0170 

-.0170 

-.0340 

-.1*260 

-.0350 

-.0290 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IASC 


SECTION  ( 1) LOWER  WING 
MACH  (3)  = 3.5U2  BET AT  ( 3) 

MACH  < 3)  = S.5!>2  'BET AT  ( A) 


AMES  87-707  IA9  CCA  * S3  * 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


- -4.330 

Y/BW 

. 299 

X/CW 

.965 

-♦015' 

= .060 

Y/BW 

♦ 299 

X/CW 

.000 

,053' 

. 050 
.061 
. 066 

,09a  .0340 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETA!  ( 51  = 4.470 


.177 

.229  .0240 

.246 

.250 

.362  .0070 

• 400 

.402 

.497  .0220 

.550 

.565 

. 600 

.65'-' 

-*<  ,f  ; t .-70l  'i 

.725 
.750 
. 760 
. 775 
.808 

.834  -.11060 

.650 

.657 

.865  -.0300 

.900  -.0400 

. 9‘.  1 5 

.950 

.953 

.965  - . 0480 


Y/BW  .299 

x/cw 

.000  .0240 

.050 

.083 

.086 

.094  .014*.' 


PAGE  1118 


T9  LCWER  WI  NO- 

(RBNL18J 

,364  .427 

.534 

.673 

.780  .667 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

♦ 0370 

• 157'.i 

♦ 6440 

♦ 7000 

.7250 

.6830 

.0920 

, 024*0 

. 0500 

.0820 

.'.i36'J 

.0150 

.0530 

*0420 

.0,1)  70 

,0400 

,029*_i 

.0360 

*0550 

* 0441  > 

.0410 

.0430 

.0640 

.0360 

. 0340 


-.0160 

- , 0020 

.0070 

- *0070 

-*0010 

-.0201 

- .0320 

-.0330 

-.0370 

. 0440 

— ,0470 

-.0360 

- ,0450 

-.0590 

-.0540 

-.0545 

-.0570 

,364 

.427 

. 534 

.673 

.780 

.887 

. 0040 

.0860 

.M  50 

.5110 

.5150 

.44  70 

.031 0 

.0200 

.til  60 

. 0200 

DATE  16  SEP  ?3 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1119 


SECTION  < 
MACH  ( 31 


MACH  ( 3) 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  LOWER  WING 


(RBNLlrt) 


1) LOWER  WING 
= 3. SUB  BET AT  ( S! 


r 3.502  BETAT  ( 6) 


Uti'ENDENT 


VAIs  I CP 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

x/cw 

* 1 50 

.0240 

.0250 

.0120 

.01  >90 

.177 

.03111 

- , 0030 

.246 

.0320 

.250 

.0170 

. 0090 

.0120 

,0090 

.362 

.0100 

.4li  0 

.0060 

.0110 

.0050 

. 402 

- . 0040 

.497 

-.0030 

# . •>  I’M'. 

_ i »i  ior  j 

.550 

.565 

•0280 

-.0190 

.600 

.650 

-.0190 

. 700 

.0140 

— , 0320 

.725 

-.0170 

-.0430 

-.0320 

.750 

. 760 

-.0300 

.775 

-.0380 

-.0440 

.808 

-.0500 

.834 

-.0390 

.850 

-.0580 

-.0720 

-.0550 

.857 

.0620 

.865 

-.0520 

. 900 

- .0610 

-.0690 

-.0600 

.905 

-.0660 

.950 

-.0750 

- . 0640 

-.0710 

.953 

-.0760 

.965 

-.0710 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

. 000 

.0040 

-.0130 

.0610 

.3950 

.4280 

.4370 

.4180 

.050 

.0320 

.0040 

-.0040 

• 0150 

.081 

.0260 

. 086 

-.0150 

.094 

.0070 

. 1 50 

.0180 

♦ 0060 

-.0140 

- . 0080 

.177 

.0360 

.229 

- . 0200 

.246 

.0160 

.250 

.0060 

- .0040 

- .0080 

- . 0100 

.362 

— .11300 

.400 

.0010 

.0020 

-.1*140 

0240 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


AME5  67-711?  IA9  OBA  + S3  + T9  LCktR  WING 
SECTION  < 1 ) LCVER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETA!  ! 6)  - 6.670  V/BW  .299  .364  .42? 

x/cw 


.55'.i 

.565 

.9259 

. 6',1'J 
.650 
. 700 

-.0250 

.725 
. 750 
. 761 1 

- .9389 

.775 

.808 

-.9589 

.654 

-.0500 

.65'.i 

.857 

.9769 

.865 

-.0640 

.900 

-.0730 

.905 

-.9739 

.950 

.953 

-.9879 

.965 

- . 0860 

MACH  ( 3>  = 3.502  BET AT  ( ?!  = 6.870 


Y/BW 
X/CW 
a 999 
.959 
,981 

.use 
.994 
v 1 50 
.177 
.229 
.246 
*259 
.362 
. 4UU 
.492 
.497 
. 55U 
,*>65 
. 6UU 
.65U 
. 799 
.725 


.299 
— . 91  69 

-.05111 
- . U67U 
-,9549 
-.9230 

-.0379 


,364 

.9249 

.9129 
- . U23U 


,427 

I i(OI  . 

,9289 

.U35U 

-.9149 
- , U35U 


7M» 

775 


f-AOC  1129 


. 534  . 673 


,9399  -.9210 


9829  - . 9699  -•  9899 


.534  . 673  .769  .697 


( 3 ‘.‘39  , 3321  » . 3 S4»  < , 34  51  i 

,9139  -.9279  -.9229  -.9949 


, 9930  -.9169  -.9279  -.9239 


,9159  - , ' '269  - . I r2'.  fl r - , 92  59 


L<249  -.9299 


9949  - .9289 


- 4 9779  -.9599 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


PAGE  1121 


ecftirw  < m njrn  wTNC, 


MACH  t 5)  = 3.502  BETAT  ( 7)  = 8.870 


- I A9C 

AWES  87-70?  IA9  C2A  + S3  + T9  LOWER  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.299  .364 


Y/BW 
x/cv 
. 808 

.854  -.0530 

.850 

.857 

.865  -.0680 


.900 

.905 

.950 

.953 

.965 


-.0740 


.0810 


427  .534  .673 

0390 

-.0880  -.0780 


.0780 


-.0810 


-.0960 


-.1010  -.0900 


(RBNL18) 
.780  .887 

-.0680 

-.0790 

- . 0840 


-.0950 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


RACE  5 1 


REFERENCE  DATA 


SREF  = 

2.4210 

SQ.FT. 

XMRP 

LREF  = 

59 .8 49’.  i 

INCHES 

YMRP 

8 REF  = 

59 . 8490 

INCHES 

2MRF 

SCALE  = 

.0500 

SCALE 

.y/jS  K7-?'.i7  IAS  C2A  + S3  + T9  LCWER  WING 


26.5300  INCHES 
.0000  INCHES 
.','.,'.,‘1  INCHES 


(RBNL19)  ! 5 0 HAY  73 


PARAMETRIC 

DATA 

ALRHAT  4 

JlJ 

ORB INC  - 

RUDDER  = 

- jOO 

ELEVCN  - 

RUQFLR  = 

. Or  >0 

SECTION  ( 1) LOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  Cr 


MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  < I)  = -6.430 


MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  ( 2)  = -6.310 


r/Bw 

.299 

.564 

.427 

. 554 

.675 

.790 

. 887 

X/CW 

, l iOO 

. 0640 

.0670 

, 4620 

040 

.9980 

1 . til  20 

,9880 

.050 

. 2080 

. 1 521 1 

.1650 

.2250 

.081 

. 2250 

.086 

, 0990 

.094 

. 0090 

. 1 50 

.1940 

. 2250 

.1950 

.2120 

,177 

. 1980 

.229 

.0590 

.2230 

, 250 

,1680 

. 1930 

.2160 

.2290 

.362 

. 1 560 

. 400 

.1450 

. 2040 

.2410 

■ . 402 

.1270 

.497 

.0990 

. 550 

.2150 

. 1570 

_ _ ■_ 

. 3 CO 

• *- 

. 600 

. 1 570 

,650 

1 1 70 

„ 700 

.2120 

.0050 

.725 

s 1 260 

.0770 

.0650 

. 760 

.1210 

.775 

.0970 

.0570 

. 81)8 

.0790 

.854 

.1160 

. 850 

,0360 

-.0540 

. 0280 

.857 

< 5 ; omj 

.865 

.0790 

.900 

. 0410 

- . 0060 

-.0010 

.905 

-.1)150 

.950 

-.0550 

- . 1 it  >8t  < 

- .1)250 

.953 

-.0220 

.965 

-.0430 

Y/BW 

.299 

.364 

, 554 

.675 

.780 

.88? 

x/cw 

.000 

.0420 

.0360 

.4120 

1 .0110 

.91  70 

.9560 

.9170 

. 050 

. * 701: 

. 1240 

. 1 370 

1411) 

. Li81 

.2000 

.066 

.0620 

.Li94 

- . 0080 

22 

) 

SOO 

l‘  I*  I 


■ i 


DATE  19  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


SECTION  < 1)  LOWER  WING 
MACH  < 1)  = 2.499  BETAT  { 2) 


MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  ( 3) 


AMES  87-71)7  IA9 

02A  + S3  + 

T9  LOWER  WING 

( R EJN'L  19) 

LJt.i-'trsnJLN  i v Ai\  i n-i' 

■6.31(1  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780 

887 

x/cw 

. 1 50 

.1630 

.1920 

.1550 

1750 

.177 

.1600 

.229 

.0260 

.246 

.1920 

.25(1 

. 1430 

. 1 590 

.1830 

,188(i 

.362 

.1360 

.400 

.1140 

.1600 

.1960 

.402 

.0790 

.497 

.0680 

.55(1 

.565 

.1890 

. 600 

,1240 

.650 

.0920 

. 700 

.1700 

-.0070 

.725 

,0740 

. 750 

.0460 

, 0430 

.760 

.0840 

.775 

.0630 

.0180 

.808 

.0510 

.834 

.0670 

.850 

.0120 

-.0590 

.0080 

.857 

.0920 

.865 

.0450 

.900 

.0140 

-.0220 

” - 

,0210 

.905 

-.0320 

.950 

- . 0480 

- , 0490 

-.0380 

.953 

-.0470 

.965 

-.0580 

■4.180  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

,887 

x/cw 

.000 

.0240 

.0010  .3480 

. 9260 

.8470 

.8590 

8440 

.050 

, 1 390 

.lOlO 

, 1080 

i 590 

.081 

.1720 

. 086 

.0310 

. 094 

-.0260 

. 1 50 

.1290 

.1610 

.1280 

,1410 

.177 

.1280 

.229 

.0030 

.24  6 

,1370 

.250 

. 1 ('80 

.1310 

. 1 540 

1 570 

.382 

.0860 

,400 

. 0890 

.1270 

1 630 

.4U2 

.497  .'.135U 


PACE  1123 


U47(i 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I A9C 


AMES  67-707  IA9  G2A  + S3  + T9  LEVER  W!KO 

SECTION  C 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

r'ACrs  I 1)  = 2,499  BETAT  ( 3)  ” -4.160  Y/BW  .299  .364  ’427 

X/CW 


. 5 5'j 
.565 

. 146L« 

. 6LVj 
. 65*J 

. ?fjU 

. 1 £7L"J 

.725 
.7  bit 
.76'' 

. Li4LiL) 

„ 775 
. 898 

• L*L*9Li 

.834 

,fj320 

.85l*i 

,857 

. Li62fj 

.865 

. LKf9L' 

.9WJ 

“.Li  140 

. 9 Li  5 

- . Li  560 

.951* 

.953 

“.U75LJ 

.965 

- , Ls78L.‘ 

MACH  t il  = 2.499  BETAT  f 4)  = .060  Y/BW  .299  .364  .427 

X/CW 

.000  -.01(80  -.0330  .2250 

.050 

.061  .0940 

, 066  • 0620 

.094  -.0320 

. 1 50 

.177  .0630 

.229  -.0440 

.246  .0520 


.362  .0090 

.400 
. 402 

.497  -.0070 

.550 

.565 

. 6'.  ■!  i 

.650 

.700  .0390 

.725 
. 7 50 
. 760 
. 773 


,0450 


,0600 


PAGE  1124 


.534  .673  .760  .667 


.1370  .0910 


0250  . 0200 


, 0250  -.1(060 


-.0170  -,0611i  -.0150 


-.0710  -.0810  -.1(600 


.534  .673  .760  .667 


.1(720  .0470  .0510  .11(20 


,0790  ,1030  .0690  .0840 


,0530  ,0640  ,0651.  .0910 


.0330  .0630 


1(921  ( .1(270 


>390  -.0410 


CATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  Q2A  + S3  < 

SECTION  : 1 ! LO.JER  >-!C  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  ( A)  = .060  Y/6W  .299 

X/CW 

.8'..8 

.834  -.0340 

.850 

.857 

.865  -.0550 

.900  -.0750 

.905 

.950 

.953 


MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  ( 5)  = 4,300  Y/BW  .299 

X/CW 

.000  -.0580 

.050 
.081 
.1)66 

.094  - . 0600 

.150 

.177 

.229  -.0270 

.246 

.250 

.362  -.0120 

.400 
. 402 

.497  -.0220 

. 550 

.565 

.600 

.650 

.700  -.0330 

.725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 

.834  -.0860 

.850 
. 857 

.865  -.1080 

.900  -.1270 


906 

951i 

'353 


PAGE  1125 


T9  LOWER  WING 


.364 

.427 

.534 

.673 

,78li 

.667 

- . 0620 

-.0740 

-.0950 

-.0510 

.0610 

-.0970 

- . 0600 

-•11950 

-.1150 

-.1080 

-.0910 

-.1120 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0660 

.1070 

. 5400 

. 4990 

.4230 

. 5690 

.0320 

-.0200 

.0210 

.11210 

.0360 

.0160 

.0100 

.0090 

*0200 

.0180 

.02211 

.0150 

-.0120 

-.0010 

.0290 

.1)300 

.0010 

.0040 

.0280 

r.  4 or. 

• ;%v.i 

.0110 

. 0070 

-.0510  -.0610 


-.0930  -.0720 


-.1150  -.1230  -.0830 


-.1380  -.1350  -.1100 


date  ib  err-  7 


TABULATED  f'r'Zri*'Jr'-  OAT  A - IA9C 


r AGE  1726 


SECTION 
MACH  < 

MACH  ( 


MACH  ( 


t 5 > tower  WT  NO 
1)  “ 2.499  BE  TAT  ( t>) 

1)  = 2 , 499  BET  AT  < 6j  = 6.430 


/..KF'j  i;?-7'j7  !A9 

02A  + Si  * 

79  LCVER  WING 

tRBNL  7 '») 

CCPENDUNT  VARIABLE  CP 

.t.-iOO  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. ?80  .867 

//CW 

.965 

- . 1460 

6.430  Y/3W 

.299 

,7P4  .427 

.534 

.673 

.780  ,887 

y./cw 

,449  u .a.  500 

. 000 

-.0750 

-.0600  .0600 

.4510 

.446-1 

,050 

. If1.  <20 

-.0440 

- .0420  . 0070 

.081 

.0070 

.066 

-.0180 

. 094 

- . 0720 

. 1 50 

- .0210 

- .01 20 

~ . 0280  -.0050 

.17? 

- .0050 

.229 

- . 0420 

^245 

-.0160 

.250 

- .0360 

, 03 1 !.f 

- , 0070  - . 0040 

.562 

-.0360 

A.&y.  • 

-.0100 

-.0020 

. 400 

.4'.  >2 

.0260 

.497 

-.0120 

. I £f'.‘ 

. 550 

* ' ' 

.565 

-.0550 

-.0310 

. 600 

. 650 

-.0150 

. TOO 

.725 
. 750 

-.0540 

-.Li  930 

— . l)73E 

-.11380  -.0591! 

.760 

-.11 70 

.775 

-.1050 

-.0*70 

.806 

-.1370 

.834 

- . 1040 

.850 

- , 1260 

-.1320 

-.0680 

.857 

.0860 

.865 

-.1200 

Qljlj 

-.1310 

1371! 

-.0870 

1)  r g,496  BETAT  ( 7)  = 6,550 


.905 

.950 

.953 

.965  -.1400 

Y/BW 
X/CW 
,000 
.050 
. OBI 
.066 
.094 


_ , c>»?'  ■ 


.1370  —.1360  —.1060 


299 

.364 

. 4 T 

. 534 

.673 

.780 

.867 

0970 

- . \ (O  s»s . 

i r-’J  «f  { 

.3350 

- # ijVM  i>j 

.3520 
- .0640 

, 3960 
- .0630 

. 373V 
• .0361 

- .0360 


CATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  67- >?'  IAS  OEA  * S3 


nrpri.'i>rNT  VARIABLE  CP 


MACH  ' 1)  = a. 496  BETAT  < 7)  = 8.550 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 1)  = -6.580 


Y/BW  .299 

Z/CW 


. 1 50 

.177 

.229 

-.'.1710 

.245 

.250 

.362 

.400 

.402 

.497 

-.0350 

. 550 

.565 

. 600 

.650 

. 700 

-,0750 

.725 

. 750 

. 760 

.775 

.808 

.834 

-.1230 

.850 

.857 

.865 

1480 

. 900 

-.1510 

.905 

.950 

.953 

.965 

-.1410 

Y/BW 

.299 

x/cw 

.01X1 

. 0940 

. 050 

.081 

.086 

.094 

.0120 

. 1 50 

.177 

. 2213 

. 0300 

.246 

.250 

.562 

.0460 

400 
4f  i2 


.497 


«.i97U 


PAT.r  11?7 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I A9C 


AMES  87-707  !A9  OKA  •*•  S3  * 


SECTION  ! 1 SLOWER  WIMG 


DEPENDENT  VARIABLE  CF 


( 2)  = 2.999  BETAT  C D - -6.58'-' 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  t 2)  = -4.260 


•1-630 


PAGE  1128 


T9  LOWER 

Wit  it 

;OLV‘J 

.364 

. 427 

.'->34 

.67  3 

. n"  i 

. M,J  7 

. 1490 

.1610 

.2220 

. 1020 

.0350 

* 1 190 

.1380 

.0710 

.0790 

.1390 

.0790 

.'.<510 

.0970 

.0570 

.0150 

. 0300 

.0810 

.0320 

.0190 

.01  til! 

. 0090 

— .0070 

- „0070 

- 

. 1*060 

.364 

.427 

.534 

. 673 

. 780 

.687 

.0180 

.2310 

. 8560 

. 6340 

.6540 

. 8690 

* 1060 

.1030 

.1090 

. 1 750 

.0310 

- . 0030 

.1300 

.0920 

. 1 1 90 

.1140 

.1240 

.0280 

. 1240 

. 1200 

. 1460 

. 1450 

.1120 

.1240 

..  1 620 

.0740 

.095  0 

. 1020 

* l 

,055'J 

.0010 

.0680 

. r.  '98'.  < 

.0340 

. i >3 3!  i 

,0340 

,0260 

.01  50 

DATE  19  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1129 


SECTION  ( 
MACH  ( 2) 


MACH  ( 2) 


AMES  87-71i7  IAS 

OBA  + S3 

+ T3  LOWER  WING 

(RBN1 

19) 

1)  LOWER  WING 

LIABLE  CP 

= 2;.  999  BET  AT 

( 2)  = -4.266  I'/BW 

.299 

.364  ,427 

.634 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

. 8 Li  9 

.0260 

.834 

.0420 

. 8 5 Li 

-.0110 

-.01 20 

-.0010 

.857 

.0410 

.865 

.0170 

. 900 

.0080 

-.0340 

-I 

.0170 

- 

.905 

- . 0270 

.950 

-.0420 

-.0370 

-.0330 

.953 

- . 0440 

.965 

- . 0260 

= 2.999  BETA T - 

( 3)  = .060  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.000 

.0110 

-.0060  .1330 

.6950 

.6740 

. 7070 

. 7000 

.050 

.0760 

.0710 

.0740 

.1200 

.081 

. 0940 

.086 

-.0130 

.094 

.0030 

. 1 50 

.0580 

.0900 

.0860 

.0980 

.177 

.0590 

.229 

-.0160 

.246 

.0230 

.250 

.0580 

.0710 

.0950 

,1110 

.362 

-.0320 

,400 

.1*480 

.0750 

. 1080 

.402 

• 01  SO 

.497 

-.0010 

. 550 

.0960 

.0580 

.565 

.0510 

. 600 

.0510 

. 650 

.0370 

. 700 

.0520 

.0050 

.725 

— .0040 

.750 

-.0010 

,0020 

. 760 

—.0140 

.775 

-.0330 

-.0020 

.808 

-.0350 

.834 

-.0230 

.850 

-.0610 

-.0580 

- .0340 

.857 

.0220 

.865 

-.0440 

.900 

- . 0480 

-.0760 

,0400 

.905 

-.0660 

.950 

-.0820 

-.0730 

-,ti460 

.953 

-.0760 

PAGE  113'i 


(RDNLl  ‘3) 


.534 

.673 

. rCA'.l 

.66  t 

.534 

.673 

. 761) 

. 86  7 

.45?*J 

,/!63o 

.497U 

.557'.i 

.0410 

.0190 

.101)1) 

.0640 

■ 0240 

.0290 

. 1 : 3 1 0 

. 01  3L  f 

t ji  i f~* 

. 1060 

. 0*20 

“.0040 

.0400 

,0160 

-.0010 

-.0130 

.01)1)1) 

-.0530 

- . Q370 

-.0360 

-,-.'760 

-.0580 

-.0940 

-.'->950 

- . 0580 

- . 1Li50 

- .0710 

-.nti'-i 

-.11)41) 

-.0850 

.534 

.673 

.780 

.887 

.2730 

. 2961) 

.3541) 

.3710 

.0060 

- .1*351) 

-.0050 

DATE  16  SEE  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1131 


SECTION  ( 
MACH  ( if) 


MACH  ( 3) 


AMES  67-71)7  IA9 

C2A  + S3  + 

T9  LOWER  WINO 

(RBNL19) 

) LOWER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CE 

2.999  BETAT 

( 5)  ~ 

8.7  10  Y/BW 

.899 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  ,6«7 

x/cw 

.150 

- • 0200 

- .0210 

-.0350  -.0240 

.177 

-.0010 

,229 

- . 1)920 

.246 

- .0300 

.250 

-.0290 

- .0330 

-.0240  - .0210 

.362 

-.1i68Ii 

. 400 

-.0330 

-.0380 

-.0200 

.402 

-.0290 

.497 

-.11491) 

.550 

-.0120 

-.0410 

.565 

-.0770 

. 600 

-.0490 

. 650 

-.0560 

. 700 

-.0550 

-.0730 

.725 

-.0630 

. 750 

-.0670  -.0750 

. 760 

-.0950 

.775 

-.0830 

- . 0820 

.808 

-.1090 

.834 

-.0900 

,850 

-.1050 

- . 1080 

-.0830 

.857 

.0790 

.865 

-.0890 

.900 

-.0930 

-.1170 

-.0990 

.905 

-.1110 

.950 

-.1220 

-.1140 

-.0990 

.953 

-.1210 

.965 

-.1040 

3.5D2  BETAT  I 

: i)  = 

-8.740  Y/BW 

.299 

,364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

. 000 

.1140 

. 0820  .3500 

1.0880 

1.1120 

1.1770  1.0870 

fieri 

. 1 410 

.1460 

.1750  ,2780 

. .v.» 

.081 

.0840 

. 086 

. 0300 

. 094 

.0180 

.150 

.1030 

.1460 

.13011  .1910 

.177 

.0740 

.229 

.0280 

. 246 

j 

. 250 

,1180 

. 1530 

.1530  .2000 

.362 

.0430 

.400 

.1460 

. I960 

.1920 

.4'.  .2 

.497  ,'J36U 


119U 


CATE  16  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PACE  1132 


SECTION 
MACH  < 


MACH  ( 


AMES  87-707  IA9  02 A + S3  + T9  LOWER  WING 


{R?-NL!  9) 


< 1 > LOWER  WING 
3)  = 3,502  DETAT  ( 1> 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/DW  .299  -36 A 

X/CW 
.550 
.565 

. eViLi 
. 65'J 

. 701)  .2030 

.725 

.750 

.760 

.775 

. 608 

.834  .1210 

.850 


.865  .0820 

. 900  * 0680 

.905 

.950 

.953 

.965  .0370 


.427 
. 1 1 20 

. 1 31 0 
.1100 

.0530 

. 0390 
.0190 


.534 
• 1440 

.0990 

.0940 

,0480 

.0160 

.<0000 


.673 

.1470 

,0240 

. 0520 
-0.1050 


, 7 * 1 0 <887 


,1480 

. 1310 


, 0820  .1070 


.0370 


.0480 


.0020 


3)  = 3.5112  BETAT  ( 2)  = -6.5411  T/BW 

X/CW 
. litK.1 
. 0511 
.081 
. 086 
c 094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 


299 

.364 

• 427 

.5M 

.673 

. 760 

.887 

0900 

.05711 

.2840 

. • J 

.97  70 

i . Lwj-60 

1 • 0410 

. V.mU.1 

. 1 090 

.1440 

. 2320 

.0580 

.11220 

0060 

.0450 

.0650 

.1070 

. 1230 

v j gin 

0130 

. 0400 

,.'781> 

.1160 

. 1 4 1 0 

.1570 

0120 

.0750 

,0840 

, 1350 

, 1 560 

,0120 

.0830 

. 11,70 

, 1 190 

.111911 

.1110 

.1550 

.0950 

. 1)7511 

.0120 

.0520 

, f.  (621: 

. 0670 

. 03-aO 

HfH.fll'IWWW 


DATE  IS  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


FACE  1133 


SECllcr*  s 1 IL'JWbK  wINli 
MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 2) 


MACH  (3)  = 3.502  BETAT  ( 3) 


AMES  87-707  IA9 

OH.  A + S3  + 

T9  LOWER  WING 

(RBNL19! 

4*T»ni  ir  rn 

UG-Ll^LH  l 

-6.540  Y/3W 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

x/cw 

.808 

.0690 

.834 

. LjSLi'J 

.850 

.0230 

-.0150 

.0210 

.857 

.0310 

.865 

.(.1470 

, 900 

.0350 

- .0070 

.0290 

.905 

.0140 

.950 

-.0250 

-.0190 

-.0130 

.953 

- .1*060 

.965 

.0160 

-4.340  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.000 

.0700 

.0340  .2180 

.8060 

.8370 

.8850  .9030 

.050 

.0680 

.0820 

.1070  .188'.* 

.081 

.0260 

.086 

.0070 

.094 

.0020 

.150 

.0430 

.0960 

.1110  .1190 

.177 

.1*240 

.229 

.0010 

.246 

.0200 

.250 

,0630 

.0840 

.1130  .1320 

.362 

.0030 

. 400 

.0630 

. 0920 

.1290 

.402 

.0650 

.497 

-.0050 

.550 

.1020 

.0990 

.565 

.0630 

. 600 

.0770 

. 650 

.0820 

. 700 

.1140 

. 1*020 

.725 

.0420 

. 750 

.0420  .0350 

. 760 

.0720 

.775 

.0530 

.0170 

. 808 

.0420 

.834 

.0420 

. 850 

.0180 

-.0250 

. 0060 

.857 

.0220 

.865 

,0110 

. 900 

.0020 

-.0080 

. 0040 

.905 

-.0120 

.950 

-.0280 

-.0330 

-.0260 

.953 

-.0250 

FACE  1134 


(RBNU9) 


.534 

.673 

.780 

.887 

.534 

.673 

. 780 

.887 

. 6020 
.0270 

.621  Li 
.1*750 

.6580 

.0870 

,6640 

.1230 

. 0430 

. 1*721* 

. 0700 

.0860 

.0490 

.1*541: 

.0770 

.0860 

.0540 

.1>73H 

.0820 

.04611 

.1*361* 

— r,*  An 

.041 0 

. 0440 

.0250 

.0100 

.0150 

-.0020 

- . 0050 

-.0320 

-.0270 

-.0170 

-.0460 

-.0210 

- . 0)560 

-.0390 

-.0380 

.534 

.673 

. 760 

. 887 

.3610 
. 0460 

.4760 

.0240 

.4720 
. 0360 

.5130 
. 0800 

DATE  1&  SEP  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1135 


SECTION  ( 
MACH  ( 3) 


MACH  ( 3) 


AMES  87-707  IA9 

02A  + S3 

+ T9  LOWER  WING 

CRBNL1 9) 

1 ) LCMER 

WING 

DEPENDENT  VaK iAbLfc.  Cl' 

- 3 . 51)2 

BETAT 

( 5)  - 4.460  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

. 1 50 

.0279 

.0370 

.0330  .0510 

.177 

.l>22li 

.229 

-.0290 

.246 

-.1)3011 

.250 

,0170 

.0230 

.0380  .0450 

.362 

-.0440 

. 400 

.0120 

.0230 

,043'.i 

.402 

-.0010 

.497 

-.0270 

. 550 

.0290 

.0060 

.565 

.0140 

. 600 

.0160 

. 650 

.0020 

.700 

-.0050 

-.0310 

.725 

— • 0240 

.750 

-.0250  -.0170 

. 760 

-.0410 

.775 

- . 0460 

-.0350 

.608 

-.0610 

.834 

-.0450 

.850 

-.0610 

-.0640 

-.0410 

.857 

* 0280 

.865 

-.0620 

.900 

-.0720 

-.0730 

- .0480 

. 905 

-.0710 

.950 

-.0810 

-.0750 

-.0580 

.953 

- , 0800 

.965 

-.0820 

= 3 . 5L12 

BETAT  ( 

: 6)  = 6.660  Y/BW 

.299 

,364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

. 000 

-.0390 

-.0410  .0050 

.2990 

.3640 

,3840  .3720 

. 050 

.0250 

.0030 

.0120  ,0430 

.081 

.0130 

.086 

— . 0440 

. 094 

-.0200 

. 1 50 

. 0090 

.0110 

. 0030  .0200 

.177 

.0230 

.229 

- . 0440 

.246 

-.0430 

.250 

-.0030 

-.0050 

.0080  .0170 

.362 

-.0690 

. 400 

-.0120 

-.0100 

.0120 

.402 

-.0130 

.497  -.0360 


DATE  16  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-70?  IAS  Q2A  + S3 

SECTION  ( DLOER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  < 6)  - 6.660  Y/BW  ,299 

X-/CW 
,550 
. 565 
*600 
, 650 

. 700  -.0360 

.725 
. 7511 
. ?&.:> 

. 775 

. bob 

.834  - , Li  560 

.850 

,857 

, *6?  - . ' ifiQf  i 

.91  ill  -.07  70 

.905 
. 9*30 
.953 

.965  -.0860 

MACH  C 3)  - 3,502  BETAT  < 7)  = 8.860  Y/BW  .299 

X/CW 

. 000  - .0500 

.050 
.081 
. 086 

.094  -*0720 

. 150 
. l 7? 

.229  — . 0620 

.246 

.250 

.362  -.0750 

.400 

.402 

.497  -.0510 

. 550 
.565 
. 600 
. 651’ 

.700  -.0510 

.725 

. 750 

.760 

. 775 


PAGE  1136 


T9  LOWER  WING 


'(RBNL19) 


.364  .42?  .534  .673  , /8U  .887 


.0090  - *0220 

“.0070 

- . 0280 

- . 0440 

-.0390 

- . 0480 

-.0560 

-.0610  ~ .0510 

-.0690 


- . 01 40 


-.0370 


- . 0780  - . 0730  - . 061 0 

.0530 


-.0870 

-.0640 

0790 

-.0920  -.0850 

-.0730 

0930 

,364 

.427 

.534 

.673 

♦ 780 

.887 

-0510 

.0321; 

. 2260 

. 2$80 

* 3030 

*3170 

.0250 

-.0120 

-.0180 

. 0040 

.0330 

0590 

.0200 

. 0020 

- . 0040 

- . 01 90 

-.0110 

0580 

-.0130 

- .0180 

-.0130 

- . 01 30 

- 1 0230 

- . 0250 

••••  .0150 

♦*0270 

-.0250 

-.0350 

-.0530 

- . 0350 

- . 0450 

-.0560 

-.0560 

-.0600  - . 0510 

- .0700 

-.0720  -.0620 


DATE  19  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


IA9C 


PAGE  1137 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  LOVER  WING 


. \ t r^.urrs  ijT'Mr. 


PFPFNBENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 3) 


3,502  BET AT  ( 7) 


8 . 86Li 


Y/BW  .299 

X/CW 
. 808 

.834  —.1*650 

.850 

.857 

.865  -.0760 

.900  -.0880 

.905 

.950 

.953 

QCi;  - r.AA'i 


.364  .427  .534  .673 

-.0760 

-.0820  -.0770 

.0630 

-.'0900 

-.0770 

-.0940  -.0910 


(RBNL19) 
.780  .887 

- .0680 

- .0770 

-.0810 


1*890 


DATE  18  SEP  7 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


! A9C 


PAGE  1138 


REFERENCE  DATA 

STEF  = 2.421!j  SS.FT.  XMRP 

;_SE;F  = 39.849'-!  INCHES  YMEP 

BREF  - 39.8490  INCHES  ZMP.P 

SCALE  = .03110  SCALE 


AMES  &7-707  IA9  02 A + S3  + 


28.53011  INCHES 
.0000  INCHES 
.li'.iOO  INCHES 


LCWER  WING 


ALPHAT  = 
RUDDER  = 
RUDFLR  = 


(RBNLl'O  ( SO  MAY  73 

PARAMETRIC  DATA 

4 .000  CRB  INC  = .5 

-JO.OOO  ELEVEN  - 

. ' i"  Ai 


SECTION  C 1)  LOWER  WING 
MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT 


DEPENDENT 

( 1)  = -8.410  Y/BW 

X/CW 

. 000 

.050 

.081 

.086 


VARIABLE  CP 

.299  *364  .427 

. 0400  . T-'67’J  . 49  40 

. 2400 

.1450 


534 

.673 

. 780 

.887 

1.1.40 

.9940 

1 . 0220 

. 9960 

2670 

.2250 

.2490 

.3260 

. 094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
.550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
.760 
.775 
. 806 
.834 
. 850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  C 2)  = -6.290  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
.086 
,094 


. 0020 


.229 Li 

. 3030 

. 2760 

.3090 

.2270 

1.190 

• 2030 

. 2000 

.2450 

. 2940 

.3260 

1360 

.1420 

*2070 

, 2890 

,3270 

0970 

. 2400 

.1540 

, 2100 

.1840 

. 2300 

2050 

.1340 

♦ 1740 

. 0040 

. 1 1 30 

. 1270 

.1390 

. 0600 

. 1090 

1150 

. 105V 

.0960 

-.0130 

. 0490 

0930 

0640 

.0260 

.0520 

• 041 0 

.0380 

.0510 

- . 0Lr40 

. 0200 

0030 

299 

.364 

.42? 

.534 

,673 

. 780 

>887 

0160 

.0330 

. 4280 

1 . 0260 

.9190 

.9560 

,.92v;i 

.2520 

.2010 

. 2200 

.29*0 

.2230 

-.0140 


) 


i * <[i 


1390 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1139 


AMES  87-707  I A9 

02A  + S3 

+ T9  LOWER  WING 

(RBNL20) 

SECTION  ( 1) LOWER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CF 

MACH  ( 1)  = 2 . 499  BET  AT 

( 2)  = -6.290  Y/BW 

.299 

.364  .427 

. 534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

. 1 50 

.2080 

.2800 

.2541 

i .2770 

.177 

.1990 

.229 

,0700 

.246 

. 1890 

.250 

.1760 

.2180 

. 2690 

i .2910 

.362 

.1310 

♦ 400 

.1760 

.2510 

. 2920 

.402 

.1160 

.497 

.0720 

. 550 

.1330 

.1910 

.565 

.I960 

.600 

.1980 

.650 

.1660 

. 700 

.1630 

-.0070 

.725 

.1370 

. 750 

.0960 

.1100 

. 760 

.0960 

.775 

.1100 

.0390 

. 808 

.0670 

.834 

.0770 

.650 

.1)490 

-.0340 

.0310 

.857 

.0850 

.865 

.0510 

.900 

.0300 

.0120 

.0320 

.905 

— . 0070 

. 950 

. 0060 

_ r'll’.Cf  1 

_ i-.«  or. 

.953 

-.0030 

.965 

-.0250 

MACH  ( 1}  = 2.499  BETAT  < 

3)  = -4.170  Y/SW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.000 

.0010 

.0000  . 3600 

.9410 

.8580 

.8870 

, 8540 

. L»JU 

.2310 

. 1 830 

• i 390 

.2630 

.061 

.1950 

.086 

.1390 

.094 

-.0230 

.150 

.1820 

.2560 

. 2400 

.2530 

.177 

. 1 560 

.229 

.0510 

.246 

• i 630 

.250 

.1490 

.1920 

. 2440 

.2640 

.362 

.0990 

.400 

. 1 340 

.2140 

.2590 

.402 

.0800 

.497 


0330 


CATE  18  SEE  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  67-707  IA9  02A  + S3  + 

SECTION  ( 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CF 

MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  ( 3)  = -4.170  T/BW  .299 

X/CW 
. 550 
.565 
. 600 
.650 

. 700  . 1 300 

.725 
.750 
. 760 
.775 
. 808 

.834  .0490 

. 850 

.857 

.865  .0250 

. 900  -.0020 

.905 

.950 

.955 

.965  -.0520 


MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  ( 4)  = .060 


Y/BW  .239 

v/ru 

.000  - . 0480 

.050 
*081 
.086 

.094  - . 05  50 

.150 

.177 

.229  . 036*0 

.246 

.250 

.362  .0420 

. 400 
. 402 

.497  -.0040 

. 550 

.565 

.601; 

. 650 

.700  . 0460 

.725 

•7  C.  | ; 


.760 

.775 


FAG?!  ! ! 40 


9 LOWER  WING 


.427  .534  .673  .780  • ‘ 


.1140  .1690 


,0840  ,.0l6u 


. 0240  -.0540  . 0 1 60 


- . 044 0 - . L 1 5 50  - « 0320 


364  .427  .534  .673  -780  .887 

0590  .2260  .7800  .7150  .7480  .7160 

. 1 570  .125?*  .1 390  . 2040 

.1390 

)690 

.1170  .1820  .1720  .193Li 


.0890  .1280  ,1760  .I960 


.0660  .1350 


0960  .1090 


0120 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1441 


SECTION  ( 
MACH  C 1 > 


MACH  ( 1) 


AMES  87-707  I A9  02A  + S3  + T9  LCVJER  WINS 


(RBNL20) 


DLCVER  WINS 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= £.499  BET  AT  ! 4)  = .060 


= £.499  BETAT  ( 5)  = 4.310 


Y/BW 

.£99 

.364 

.427 

.534 

.673 

.781) 

.887 

X/CW 

*808 

-.0300 

.854 

-.11160 

.850 

-.0290 

-.0770 

-.0140 

.857 

.U66B 

.865 

-.0340 

.900 

-.0450 

-.0630 

-.0210 

.905 

- .0660 

.950 

-.0840 

- .0550 

-.0570 

.955 

.965 

-.0960 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.ODD 

-.1020 

-.1080 

.0860 

.5760 

.5810 

.6050 

.5870 

. 050 

.1/850 

.0730 

.0850 

.1390 

.081 

.0550 

.086 

.0100 

.094 

-.0820 

.150 

.0480 

.1140 

. 1090 

.1360 

.177 

.0360 

.229 

-.0030 

.246 

.0230 

.250 

.0270 

.0690 

.1200 

.1430 

.362 

-.0080 

. 400 

* 1010 

nigii 

.1430/ 

. 402 

.0500 

.497 

.0510 

.550 

.11390 

.1010 

.565 

.1/080 

. 600 

.0780 

.650 

.0580 

. 700 

—.0360 

— a 0410 

.725 

.0110 

.750 

.0300 

.0120 

. 760 

-.0370 

.775 

-.0180 

-.0130 

. 808 

-.0590 

.834 

-.0390 

. 850 

— , 0600 

“ • 0630 

— a 1 ;1  30 

.857 

. 0790 

.865 

-.0770 

. 900 

-.1050 

-.0870 

- . 0420 

. 905 

-.0840 

.950 

-.1050 

-.0600 

-.0550 

.953 


0970 


PAGE  1142 


T9  LOWES  WING 


(RBNL20) 


.364  .427  .534  .673  .760  .687 


.364 

-.1120 

-.ill  50 
- . 0020 


.364 

.1230 


.42? 

. 0300 
. 0330 

.0260 

.0250 

-.0151) 

-.0640 
— . 0920 

.0780 

-.1080 

-.1100 

.427 

-.0230 
, 0250 


.534 

.4800 

.0570 

.0280 

.0250 
. 0690 

.0260 

- . I >080 

-.0410 

- .0800 

- . 1010 
-.1110 

.534 

.3810 

.0520 


.673 

.4980 

.1)480 

.0800 

.0510 

.0940 

.0940 

— . -<430 

-.0250 

-.0870 

— .0890 

.673 

.4110 

.0340 


. 780 

. 5400 
. 0640 

,088L> 

.0960 


.0740 
. 0420 

-.0090 

-.0590 

. 780 

.4731) 

.0550 


. 867 

, 5330 
.1230 

. 1 3 60 

.1250 

.1220 

.0650 

.0130 


-.0270 

.887 


. 0410 


.4  650 
. 1070 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


FACE  11  A3 


AMES  87-7D7  I A 9 C£A  * S3  + T9  LOWER  WING 


(RBNL2'.i> 


or**"*  ■y  f i / 


nrpcwnrMT  VARIABLE  rP 


MACH  ( 11  = 2.499  BETAT  ( 7)  = S.56U  T/BW 

X/CW 
. 1 b'J 
.177 
.229 
.246 
.25U 
.362 
. 4L)L) 
.4Ei2 
.497 
. 55'.i 
.565 
. 6tUi 
.65  r-J 
. 700 
.725 
,75Li 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  ( 1)  = -8.570  Y/BW 

X/CW 
. OLIO 
♦ 050 
.081 
.086 
.094 
.151* 
.177 
.229 
« 246 
. 250 
.362 
. 4L*li 
. 4L<2 
.497 


.299 

.364 

.427 

♦ 534 

.673 

. 78L> 

.887 

.0220 

.U7LiO 

.Lj78Li 

. 1 080 

.0180 

-.0590 

-.0150 

. 0440 

.0510 

.1(891) 

. 1 1 60 

- . 04Li'J 

- .01 20 

.0470 

.1130 

.1160 

— . 006!i 

-.0190 

• 0090 

.0730 

.0721* 

.0820 

-.0270 

- . O8L1O 

-.0360 

-.0660 

.1*070 

.0420 

-.0671* 

-.1)470 

- . 0870 

-.0840 

.1*940 

— . 1 LiDO 

-.0980 

-.0430 

-.1240 

-.1380 

-.1120 

-.1170 

- . 0270 

-.11 30 

-.0960 

- • 0630 

-.1260 

-.1190 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.687 

.0720 

.0620 

.4660 

1.1730 

1 . 1050 

1.1410 

i . 0750 

.2720 

.2610 

.2941* 

♦ 3820 

, 2200 

.0720 

— . 0060 

. 2320 

.2390 

.3070 

. 2600 

. 3300 

.L>480 

. 1 560 

.2160 

.2600 

. 3050 

.3340 

.1110 

.2010 

.2620 

.3320 

. 1400 


0960 


DATE  \Q  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - -1A9C 


PAGE  1144 


AMES  87-70?  IA9 

02 A * S3  ♦ T9  LOWER  WING 

(RBNL20) 

SECTION  ( 1). LOWER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 2)  s 2.999  BETAT  ' 

t 1)  = -8.570  Y/BW 

.£99  .364  .427 

.534 

.673 

.700  .007 

x/cw 

. 5'5'J 

.1920 

.2130 

.565 

.1940 

. €00 

.2370 

.'650 

.I860 

. 700 

.2040 

.0470 

.725 

.0690 

.750 

.1270  .1430 

. 760 

.1270 

.775 

,0490 

.0020 

. 808 

. 0990 

.83/. 

. 1200 

.850 

.0550 

. 0040 

.0730 

.857 

.0870 

.665 

. OS  50 

.900 

.0830 

.0450 

.0650 

. 905 

.0140 

.950 

• 0260 

- . 0040 

. 0260 

.953 

. 0030 

.965 

.0200 

MACH  t 2)  = 2,999  BET AT  (2)  = -4.250  V/BW 

X/CW 
,Cr»Al 
.050 
vSWl 
-086 
-.094 
. T50 
,177 
.229 
.246 
. 251i 
.362 
. 4110 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
.780 
.775 


.299 

.364 

.427 

.534 

v 673 

. 780 

.887 

.0150 

„Uj4D 

.2800 

. 9290 

,6620 

.9110 

.9060 

.2050 

.2040 

.220(0 

.2830 

. 1420 

.0070 

.0290 

. 1600 

, 1 720 

,2160 

.2070 

.24  70 

.0190 

. 1050 

c 1640 

: 1 760 

. 25  50 

.2460 

. 1*870 

.0910 

.1550 

.1910 

.2420 

.05111 

.1431* 

.1660 

.0930 

. 1660 

.1340 

.1370  .0330 

.0340 

.0870  ..OS  90 

,0720 

.0040  .0500 


DATE  18  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9 

02  A + 53  + 

TS  LOWER  WIN'G 

(RBNL20) 

CCCTlCi 

ki  j « \ i V/INC 

nrprMnrt.iT  VARIABLE 

MACH  ( 

2>  = 2.999  BETAT 

( 2)  = -4.250  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  ,887 

X/CW 

.808 

.'.i49'.i 

.834 

. 11531*1 

. 850 

- . 0260 

-.0220 

.0430 

.857 

.U3'J'J 

.865 

.U210 

. 900 

.0110 

-.0350 

.0270 

.905 

-.0200 

.950 

-.0320 

-.0310 

.0030 

.953 

-.0380 

.365 

- • 0230 

MACH  ( 

2)  = 2.999  BETAT  I 

[ 3)  = .060  Y/BW 

♦ 299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780  . 887 

X/CW 

.000 

-.0310  - 

.0410  .1640 

, 7250 

.7450 

. 7680  . 7280 

.050 

.1670 

.1520 

.1740  .2450 

.081 

.1310 

.086 

.0340 

.094 

-.0090 

. 150 

.1290 

.1690 

.1630  .1980 

.177 

.0920 

.229 

—.0410 

.246 

. Lj660 

.250 

. 1040 

.1390 

.1730  .1970 

.362 

— . 0070 

.400 

.08U.I 

.1320 

« 2000 

.402 

.'.i410 

.497 

.0190 

. 550 

.0810 

.0990 

.565 

.0330 

. 600 

.1260 

.650 

.0850 

. 700 

.0370 

-.0080 

.725 

-.0040 

. 750 

.0400  .0570 

.760 

.0060 

.775 

- . 0320 

.0070 

.808 

-.0110 

.834 

- . 0090 

.850 

- . 0590 

-.0530 

.0020 

.857 

.0200 

.865 

- . 0250 

. 900 

- . 0280 

-.0700 

- . 0020 

.905 

-.0570 

.950 

-.0730 

-.0620 

-.0280 

.953 

-.0730 

DATE  IS  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


SECTION  ( 1)  LOWER  WING 
MACH  (2)  = 2.999  9ETAT  ( 3) 


AMES  87-71*7  IA9  02A  + S3  + 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.Ei  60  Y/8W  .299 

X/CW 

.965  -.0600 


MACH  < 2)  - 2.999  BETA!  < 4)  = 4.390  Y/BW  .299 

X/CW 

.000  -.0690 

.050 

.081 

.08-6 

.094  -.0470 

. 1 50 

.177 

.229  -.0720 

.246 
* 250 

.362  -.0200 

. 400 

.402 

.497  -.0170 

. 550 

.600 
. 650 

. 700  —.O' (70 

.725 

.750 

. 760 

.775 

.808 

.834  -.0510 

.850 

.857 

.865  -.0730 

.900  -.0850 

.905 

.951i 

.953 

.965  -.1060 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETA?  ( 5>  = 8.720 


Y/BW  . 299 

X/CW 

.000  -.0910 

.050 
.081 
.086 
, 094 


-.0740 


PAGE  1146 


T9  LOWER  WING  (RBNL20) 


.364 

.427 

.534 

.573 

. 780 

. 887 

.364 

.42? 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0670 

. 5260 

.5520 

. 5820 

. 5790 

. 0900 

.0770 

. 0920 

,1500 

. 0670 

. 0680 

.1)380 

< 0470 

,0910 

,0900 

* 'i  1 40 

.1*360 

,*  t~y.  io 

*0550 

.0980 

. i i 20 

.0180 

.0590 

. 1 1 80 

-.0100 

.0020 

. 0380 

- . 0040 

-.0390 

-.0590 

.0320 

.0630 

- . 0060 

. 0070 

-.0390 

- t 0500 

- c 0440 

-.05211 

-.0620 

- . 0830 

- . 0380 

.0310 

-.0740 

-.0360 

- .0750 

-.0850 

-.0880 

—.0680 

-.0900 

364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

0950 

- . 0230 

.2830 

. 3490 

. 4020 

.4230 

.0300 

*0130 

.0310 

.0790 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  1 1 A 7 


AMES  87-707  I A3 

02  A + S3 

+ T9  LOWER  WING 

(RBNL20) 

SFCT30N  ( 1 )\  OWFR 

WT  Nf. 

nFFFNnrNT  VARTARI  F CP 

MACH  ( 21  = 3.399 

BETAT 

(5)  = e.72'.i  v/bw 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

• 780  .887 

x/cw 

.15'.! 

- .0010 

.0250 

. 0320  .0550 

.177 

.0070 

.229 

-.1080 

.246 

-.0160 

. 250 

-.0100 

.0060 

•0380  *0580 

.362 

-.0610 

.400 

- , 0060 

.0190 

.0630 

.402 

- . 0290 

.497 

-.0350 

. 550 

- ,0090 

JVIRO 

.565 

-.0650 

.60'.i 

.0210 

. 650 

. 0000 

. 700 

-.0460 

- . 0600 

.725 

- .0400 

.750 

- • 0290  -.0200 

. 760 

-.0890 

.775 

- . 0600 

-.0530 

.806 

-.1000 

.834 

-.0810 

.850 

-.0810 

-.0850 

-.0520 

.657 

.0690 

.665 

-.0840 

.900 

-.0870 

-.0960 

-.0540 

.905 

-.0920 

.950 

— jTT. 

— . 0840 

— r 

.953 

-.1030 

.965 

- .0960 

MACH  ( 3)  = 3 .502 

BETAT  ( 

1)  = -6.720  Y/8W 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.000 

.0750 

.0710  . 3880 

1 .0970 

1.11 70 

1.1850  .9561' 

. 050 

. 2220 

.2130 

*2550  .3210 

.081 

.1200 

.086 

.0310 

.094 

.0000 

. 1 50 

.1670 

.2470 

.2290  .2600 

.177 

,1560 

.223 

.0150 

.246 

. 0990 

.250 

. 1 700 

.2310 

.2570  .2660 

.362 

. 0700 

« 400 

.2120 

.2350 

.2730 

. 402 

.1570 

.497 

. 0800 

DATE  1&  SEF  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


SEcTICAi  ( i)  LOWER  WlNO 


AMES  87-70?  IA9  02A  * S3  + 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETA!  ( 1)  = -8.720  Y/BW  .299 

X/CW 
.550 
.565 
. 600 
.65'-) 

,700  .2150 

.725 

.75’-) 

, 760 
.775 
.608 

.834  .11140 

.850 

.657 

.865  .0700 

.900  .0630 

.905 
. 950 
.953 

.965  .0380 


MACH  ( 3)  = 3.502  BET AT  ( 2}  = -6.530 


Y/BW  .299 

X/CW 


. 050 
.081 
.086 

.094  -.0140 

.150 

.177 

.229  -.0050 

.246 

.250 

.362  . 0270 

, 4i  *1 1 
.41  >2 

.497  .0570 

.550 

.565 

. 600 

.650 

.700  .1610 

. 725 
. 750 
. 760 
.775 


PACE  1148 


TABULATED 


! )1  WT  NT, 


J?.E  DATA  - I A'/. 

c Mv-y, 7 t/iq  a 

dependent  vamae 


!",*  LOWE*  '0!  NO 


rpDN«.20) 


3.502  BET  AT  ( £■}  ~ -6.53 


= 3.502  EETAT  ■ 3)  = -4.330 


Y/nw 

. y f) 

. '04 

.42/ 

. 534 

.67  3 

. 780 

. t*H  f 

/ / c w 

. 

. ' 1 4 / ’ i 

o' 34 

»//.» i 

. <^-50 

. 0070 

.0500 

.857 

.042'  i 

- 865 

. 1 j4  3'  j 

.O'-I'.I 

,0  3?' ) 

-.0130 

.'  i35 

.905 

.0210 

.950 

-.0090 

.0170  ’ 

.353 

.0020 

Cv.^r-. 

f .1  £11  . 

Y/EW 

.299 

.364 

.427 

. 534 

.673 

. 780 

. 887 

X/CW 

.000 

.0130 

.2420 

. 84  30 

.e62‘.i 

.937Li 

. 929' 

.050 

. 1050 

.1320 

.175Li 

.2581 

.081 

.0740 

.086 

-.0100 

. 094 

-,0190 

. 1 50 

.0850 

. 135U 

.1560 

.1901 

.177 

.Li59L> 

.229 

- . 0! 80 

.246 

.0390 

.250 

. 1 240 

. 1 500 

. 1 640 

. 1931 

.362 

- ,00! 0 

,400 

. 1 1 20 

. 1640 

.1871 

.402 

. 101  L‘i 

.297 

. 0470 

.55'.' 

.1260 

.1400 

.565 

.!)!?<  L'l 

. 

.1551 

. 65- 

. 1 230 

.1120 

.022L> 

. 723 

.04  50 

. 750 

. 0750 

. 0990 

. 76'. 1 

. 0290 

. 775 

.0130 

.04  50 

. 8'  <8 

. 8 3 <1 

. i44l  • 

••  . [ i;  i90 

.03-11  • 

PAGE  11  4«» 


0560 


DATE  18  SE-  73 


TA  riiJl.A’ED 


! A9C 


r-^r 


“RITCS'J^E  DATA  - 

r 7 - ?1»?  I A 9 02  A + 53  + 79  LO//"7  Wl  LA 


section  < i)  lcv.e:  p ■ j:  ► ,'c 


DCPCMDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 3)  = 3 . 5L2  BE  TAT  ' 3)  a .',  Vr 


MACH.  ( 3;  = 3.V  i2  Br7Ar  ' 4 ; - .Cl; 


y/!;w  .'CDL  . 3 BA  .42/  • L 3 C . f / *, 

x/cw 

/ / y Vv  . 21)13  ,364  . 42/  .5  *yA  . 6 ( 3 . ?)'!  I . M'  ■ 7 

x/cw 

ji  lO1 1 — ^ f 1 *»/-,'  ■ . v ‘V  ■ . A,i«ir  . AJ'f  j'l  . /■'  ’/! 4 > . 72  V) 

jV.i  .?■"/«  .‘•■O*!*!  . 2f,l2'.l 

. T.  jMI  .1i21‘) 

. r.  I VP.  I 

,!P'C  .‘.t'lfc'l 


MACH  ( 3)  = 3 . V.  BE  TAT  (3'  = 4.461) 


,.  1 7 7 

P -55v 

.229 

~.U!7'.J 

.246 

- , C ; 1 6* J.  r 

- 251  i 

,L69-) 

. . r.  : • ! 

. : 66 1 - 

♦ ' 6!- >! 

.36? 

-.U27U 

♦ 41Vj 

.176' 

. 4*j2? 

.‘.iZrS'.r 

.497 

-,Ui6U 

( . O'-l  . 

i no-  . 

* 

,365 

. 1 149!  i 

.61:1) 

. 121)1 

.631; 

. 71  il  i 

• 1j361> 

..•ill) 

* 725 

. Ill  81 1 

. 75'.) 

.1-521) 

.1-61)1 

. 761' 

. TjI  j1  :T) 

. 775 

- .91  >M  ■ 

. l'24.i 

,yrj6 

- , in  y.  ■ 

- . U2tili 

,651') 

- . L'261  > 

-.:eio 

.1)161' 

.657 

- , 1 ;l;4r.  ■ 

. 665 

- _ [(XC(  , 

Ci>  , i j 

- . 1)361/ 

-.1-4  7L 

.1)131' 

. 9 1 • 3 

“.iiAi  -.• 

. o v • 

-.'.'51'..' 

-.L'3  71 : 

, q s ;*v 

- . PM 

. 965 

- .LABI. 

Y/PL 

. 299 

. 36-1 

. 427 

. 534 

.67  5 

. 76'.  - 

,S:17 

x/cw 

.lllltl 

- . L«561» 

- . i!  '.V.  f 

. 4 4 61 1 

. 49'.  ,1  r 

. 56V.) 

. 1 1 3 1 > 

. L 7 7 ; 

, I,. 6 6'  < 

- ' It'  1 

. 1 

. 1 . •■ 

.1;66 

- . 1*3  2t 1 

. 1 *94 

-.1)241) 

DATE  18  SEP  75  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87~ 7117  IA9  02 A + S3  + T9  LOWER  WING  (RBNL20) 

t! 

SECTION  < 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < = 3.502  BET  AT  ( 5)  = 4./|v,  T/BW 

X/CW 
. 1 5 Li 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
. 402 
.497 
. 5 5 Li 
.565 

. &:o 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
.760 
.775 
. 808 
.834 
. 850 
.857 
.865 
.91)0 
.905 
,950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 6)  = 6.670  Y/BW 

X/CW 
. 000 
= 050 
.081 
. 086 
. 094 
. 1 50 
.177 
.229 
,246 
. 250 
.362 
.400 
.402 
.497 


.2  99 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0390 

.0780 

.0770 

,1090 

.0350 

-.0500 

-.0450 

.0220 

.0520 

.0810 

.1000 

“.0630 

~,00?L- 

.0130 

•0500 

.0910 

-.0190 

- . 0070 

. L)090 

.0230 

.0240 

• 0460 

-.0320 

-.0480 

-.0320 

-.0440 

- . 0080 

.0110 

-.0500 

- .0370 

-.0620 

-.0530 

.0170 

-.0650 

-.0670 

-.0370 

— . 0690 
-.0750 

-.0650 

-.0730 

-.0270 

- , 08W 

-•0780 

-.0580 

-.0750 

-.0850 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.88? 

-.0610 

—.0640 

- . OO8I1 

.3210 

.3960 

.4590 

.4710 

ft  0470 

.lOiO 

. ,)200 

-.0600 

-.0370 

.0190 

.0160 

.0, 

.0390 

.0700 

-.0690 

-,0150 

.0000 

.0230 

.0420 

.0620 

- . 0740 

- .0090 

. 0220 

■ 0570 
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0370 


DATE  18  SEP  7J 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


AMES  87-7L'i7  IA9  OLA  * S’  * 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 
6.6?'J  Y/BW  .799 

x/cw 

.5  5'.  I 
.S6S 
.600 
■ 65Ll 

. TOO  - . 0490 
.725 
. 75 -i 
.760 
.775 
.809 

.834  -.0550 

,850 
.857 

.865  -.0700 

.900  -.0760 

. 905 
. 95  U 
.953 

, 965  - . 0790 

MACH  ( 3)  = 3*51.12  BETAT  ( 75  = 8.870  Y/SW  .299 

X/CW 

. UUU  - . U700 

.050 

.081 

.086 

.094  -.0890 

.150 

.177 

.229  -.0900 

.246 

.250 

.362  “.0710 

.400 

.402 

.497  ”.0640 

. 550 
.565 
, 600 
.650 

.700  -.0600 

.725 

. 750 

. 760 

.775 


SECTION  < 1) LOWER  WING 
MACH  C 3)  = 3.502  BETAT  C 65  = 


PAGE  1152 


CATE  19  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  1153 


AMES  07-7117  IA9  C2A  + S3  + T9  LOWER  WING  (RBNL20) 


SECTION  < 

1 ) LOU/ER  WING 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

MACH  ( 3) 

= 3. 502  BETAT 

( ?>  = 8.07U 

V/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.78U 

.887 

X/CW 


, BUS 

-.0780 

.834 

-.06911 

. BSD 

-.0740 

-.0650 

-.0450 

.857 

,0540 

.865 

- .0830 

. 91(0 

-.0890 

- .0800 

905 

-.0750 

950 

- . 0880 

-.0710 

-.0610 

953 

-.0850 

965 

- . 0800 

DATE  18  SEP  73 


tabulated  pressure  data 


1 A SC 


PAGE  1 1 54 


AMES  67-7S7  IAS  OKA  + S3  + T9  LCWER  WING 


(R.BNL21)  ( 1 ' > MAY  73 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

- 

2.4210 

SQ.FT. 

XMRP  - 

28.53'-i'.i  INCHES 

ALPHAT  - 

6.000 

CRB INC  - 

LEEF 

= 

39.8490 

INCHES 

YMRP  = 

. 0000  INCHES 

RUDDER  = 

. 000 

E LEVON  = 

!.3REF 

= 

39.8490 

INCHES 

ZMRP  - 

.0000  INCHES 

RUCFLR  = 

.000 

SCALE 

= 

.0300 

SCALE 

SECT 

iCfv 

( i ) LCWER 

WT  NG 

n^-pr^rnrMT  VAR  I ABLE  CP 

. 5 1' 


MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  ( 1)  = -8.39U  Y/BW 

. X/CW 
.'i'.iO 
. CiSCi 
.081 
.'■'86 
. 094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
. 362 
.400 
. 402 
.497 
. 550 
* 565 
. 600 
. 650 
. 700 
.725 
. 750 
.760 
.775 
. 808 
.834 

.850 
r 857 
.865 
.900 
.905 
.950 
,953 
.965 

MACH  ( 1)  =r  et499  BETAT  ( 2)  = “6.280  Y/BW 

X/CW 

.000 

.050 

.'*81 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

« 0340 

. 0810 

, 4830 

< 1 1 1 f- 

1 . IVjE'J 

I . 035 0 

.9840 

. 3080 

. K84Li 

.3040 

.4000 

.2530 

. 1690 

.0340 

. 2340 

. 2630 

. 346U 

.3380 

. 3860 

.1020 

.2070 

.2280 

. 289'j 

.3510 

.3910 

. 1 540 

.1630 

.2400 

.3300 

. 3830* 

.1120 

• 2880 

. 1 820 

.2270 

.2730 

.2230 

.1760 

.2220 

.0330 

. 1 500 

.1610 

.1980 

. 0990 

.1330 

1 1350 

. 1050 

. 1160 

.0300 

.0840 

1270 

1020 

. 0400 

. 0970 

.0720 

.0570 

.1250 

.0340 

.0800 

01 UO 

299 

.364 

.427 

. 534 

.673 

. 780 

.887 

0030 

. 0520 

.4120 

1.0330 

.9420 

. 9640 

. 9400 

. 29'.  '0 

. 2520 

.2791. 

.3  580 

. 2320 


.086  .1260 
.094  .0130 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


FACE  1155 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  LCWER  WING 


(R8NL2! ) 


SECTION  ( 1) LCWER  WING 


DEFENCENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  - 2.499  BETAT  ( 2)  = -6.280  Y/BW 

X/CW 
. i 5Li 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
.550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  C 3)  = -4.170  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
. 402 
.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.2370 

.3180 

,31211 

.3500 

.2150 

.0770 

.1860 

.2070 

.2630 

• 3240 

.3570 

.1320 

.1440 

.2150 

.3010 

.3520 

.0790 

.2250 

.1520 

.2290 

.2040 

.2480 

.I860 

.1160 

.1780 

.0100 

.1290 

.1470 

.1490 

.0660 

.0600 

.0860 

.0810 

.0780 

-.0120 

.0620 

.0630 

.0620 

.0110 

.0430 

.0580 

.0200 

.0410 

.0100 

. 0280 

- , 0040 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0150 

.0080 

.3550 

.9480 

.8610 

.9020 

.8670 

.2450 

.2850 

.pssn 

.3270 

. 2000 

.1050 

-.0110 

. 1 740 

.2030 

.2860 

* 2800 

.3150 

.0560 

. 1 530 

.1730 

.2280 

.2920 

. 3200 

.0880 

. 1 740 

.2630 

.3120 

.1210 

.0520 


*125*-' 


PAGE  1156 


(RBNL21 ) 


. 534 

. 673 

. 780 

.687 

.1200 

.1950 

. x 740 

.2180 

- . 0060 

• 1340 

.1050 

. 1210 

* 1140 

.0420 

.0550 

-.031  Li 

. 04 00 

.0140 

.0380 

. OOt"  i 

~ . 0260 

- , 0070 

.534 

. 673 

. 780 

.887 

. 7880 

.7310 

.7600 

.7220 

. 1 700 

. 1940 

.2740 

.1370 

.2060 

.2190 

,2510 

■ 1060 

cl  600 

c 225.0 

.2510 

,1000 

.1740 

*2450 

1190 

. 1440 

. 1280 

.1610 

-.0340 

071 U 

.0660 

. 07  ? . ( 

053li 


01  H) 


DATE  18  SEF  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  1157 


SECT  !CW  ( 
MACH  ( 1 > 


MACH  ( 1) 


AMES  87-71)7  !A9  C2A  + S3  + T9  LCVJER  WING 


(RBNL21 ) 


1)  LOWER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2.499  BETAT  ( 4)  = .'->611 


= 2.499  BETAT  ( 5)  = 4.310 


y/bw 

.299 

.364 

.427 

x/cw 

. 8118 

- .0060 

.834 

-.01)10 

.851) 

.857 

.0640 

.865 

-.0231) 

.900 

-.0410 

.905 

-.1)6411 

.950 

.953 

-.1)750 

.965 

-.0910 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.1)011 

-.1110 

-.1100 

.08411 

.050 

.1)81 

.05811 

.086 

.01211 

.094 

-.1)920 

.150 

.177 

.05311 

.229 

.111)40 

.246 

.11221) 

. 250 

.362 

-.00811 

.400 

.402 

.05411 

.497 

.0720 

. 551) 

.565  .1)6611 

. 61)1) 

.651) 

.71111  -.1111311 

.725 
. 7511 

.761)  -.1)430 

.775 

.808  -.0640 

.834  -.0370 

.850 

.857  .1)780 

.865  -.0770 

.900  -.0960 

.905  -.0710 

.950 
.953 


.534 

.673 

. 780 

.887 

. 0020 

- . 0280 

.1)090 

-.0320 

.0090 

-.0570 

.1)020 

-.0370 

.534 

.673 

. 780 

.887 

. 5960 

.6060 

.6380 

.6130 

.1140 

.1200 

.1370 

.2140 

.0750 

.1450 

. 1 5711 

.I960 

.06011 

. 11190 

.1630 

.20211 

.1120 

. 1280 

.1980 

.11)90 

.1420 

.1130 

.1190 

.0090 

. 01190 

.0810 

.0450 

-.0280 

.11260 

-.0620 

-.0520 

. 1)420 

-.0870  -.01180 
-.01411 


-.0690 


1010 


0620 


PAGE:  1158 


T9  LOWER  WING. 


(RBNL21) 


.364 

.427 

.534 

.673 

, 780 

.887 

.364 

.427 

.534 

.673 

.760 

.887 

- . 1240 

.0340 

.4700 

. 5480 

.5730 

. 5530 

.0870 

.1060 

.1160 

.1920 

.0450 

- .0190 

.0460 

.0570 

.1300 

.1350 

.1800 

.0110 

.0690 

.0950 

.1420 

.1830 

. 12  70 

174  r . 

.1790 

• 0400 

. 0620 

. 1410 

. r_r440 

.11 50 

.13  80 

-.0420 

-.1>1 3D 

.li630  . 0790 

-.0610 

- . 0420  - . 0200 


-.0850 


- . 0740  - . 0850  . 001 0 

.0790 


-.0960  .0170 

— . 091  iO 

- . 1 060  - . 0860  - . 0 500 

-.0810 


364 

.427 

.534 

.673 

. 760 

.987 

1290 

-.0220 

.3300 

.4670 

. 5210 

. 504  0 

.0610 

.0830 

. 1 1 70 

.1810 

.0310 

. 0290 


DATE  IS  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1159 


I 


AMES  87-707  1A9  CCA  + S3  ♦ T9  LOWER  WING 


(RBNL21 ) 


SECTION  C 1) LOWER  WINS  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1}  = 51.499  BETAT  ( 7)  = 8.570  Y/BW 

X/CW 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
*400 
.402 
.497 
.550 
.565 
.600 
.650 
.700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
*850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
,953 
.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 1)  = -8.550  Y/BW 

X/CW 
.000 
, 050 
.081 
. 086 
.094 
.150 
.177 
.229 
,246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0390 

. 1 1 70 

,1280 

.1650 

.0360 

-.0460 

- . 006  0 

.0980 

.1030 

.1410 

.1660 

-.0330 

.0130 

.0930 

.1770 

.1710 

.0050 

.0190 

.0340 

.0830 

.0820 

. 1390 

-.0100 

-.0780 

- . 0280 

-.0620 

.0170 

.0610 

-.0580 

-.0380 

-.0820 

-.0730 

.0910 

-.0870 

-.0900 

-.0350 

-.1130 

-.1230 

-.0980 

-.1060 

-.0190 

-.1110 

-.0870 

-.0770 

-.1130 

— .0980 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0540 

. 0660 

.4560 

1.1480 

1 .0920 

1.1400 

.9230 

.3190 

.2980 

.3340 

.3860 

.2350 

.0750 

- . 0060 

.2220 

.2620 

.3500 

. 3280 

.3560 

.0560 

. 1 63'J 

.2310 

.2890 

. 3480 

.3620 

. 0840 

.2160 

.2950 

.3710 

.1490 


1030 


DATE  18  StF  73 


TABULATED  PRESSURE  BATA  - 1A9C 


PAGE  ! 16'.' 


A+AES  87-70?  IA9  02A  + S3  ♦ T9  LCMER  WING 


(RBNL2! ) 


SECTION  ( 1)L OWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CF 


MACH  ( 2)  - 9.999  BETAT  ( 1)  = -8.55'..  T/BW 

X/CW 
. 55.li 
.565 
.61  ill 
.65li 
. 700 
.725 
. 750 
. 761. 
.775 
.808 
.834 
• 851“i 
.857 
.865 
.90!! 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 2>  = -4.240  Y/BW 

X/CW 
. ooo 
.050 
.081 
.086 
.194 
.150 
.177 
.229 
.246 
. 250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.2010 

.255U 

.1170 

.2220 

.2670 

* 1900 

.1400 

.0850 

.!i63!i 

.1620 

.1680 

.0560 

. 1050 

, 1 1 50 

.1300 

.0910 

.0580 

.0250 

.1000 

.0940 

.0820 

.0270 

.0630 

..  . . . 

.0870 

.0460 

. 0160 

.0480 

.0120 

.0280 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.min 

-.01020 

,2820 

-9590 

.9140 

.9600 

.9020 

.2420 

.2310 

. 2620 

.3530 

.1640 

.0410 

-.0250 

.1830 

.1880 

.2550 

.2470 

.2980 

.0020 

.0790 

. 1830 

. 2090 

. 2630 

. 2980 

.0470 

.0880 

.1600 

.2240 

.2990 

.0510 

. 0840 

.1460 

. 1940 

.1710 

.2120 

.1400 

.0630 

.0400 

.0370 

.1180 

.1240 

.0090 

.0640 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1161 


AMES  87- 7'.; 7 IA9  C2A  + S3  + T9  LOWER  WING  (RBNL21 ) 

SECTION  ( 1 ) LCWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 2)  = 2.999 

BETAT 

( 2)  = -4.240 

Y/BW 

.299  .364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

x/cw 

.60  8 

,0570 

.934 

.0580 

.850 

-.0210 

-.0090 

.0670 

.857 

.0260 

.865 

.0260 

.900 

.0180 

-.0370 

.0530 

.905 

-.0130 

.950 

-.0300 

-.0160 

.0200 

.953 

-.0290 

*965 

-.0190 

MACH 

( 2)  = 2.999 

BETAT  ( 3)  = .060 

Y/BW 

.299  .364  .427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.000 

- . 0420  - . 0500  . 1 690 

.7390 

.7440 

. 7860 

. 7650 

,050 

.2120 

. 1 780 

.2100 

.2950 

.081 

.1500 

.086 

-.0270 

.094 

-.0250 

.150 

.1410 

.2140 

.2040 

.2480 

.177  .1380 

.229  -.0360 

.246  .0560 


.250 

.1190 

.1670 

.2180 

.2490 

.362 

.0070 

.400 

.0990 

.1630 

.2500 

.402 

.0530 

.497 

.0190 

. 550 

.0960 

.1260 

.565 

.0380 

.600 

.1640 

.650 

.1160 

. 700 

.0380 

.0010 

* 725 

• 'Ji.ii.fLJ 

. 750 

.0700 

.0850 

. 760 

.0090 

.775 

-.0280 

.0180 

. 808 

-.0090 

.834 

.0010 

.850 

- . 0480 

-.0460 

.0260 

.857 

.0220 

.865 

-.0170 

900 

-.0270 

-.0550 

.0210 

,905 

-.0560 

950 

-.0610 

-.0500 

-.0120 

953 


0700 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1162 


AMES  87-707  IA9  02 A + S3  + T9  LO.tR  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNL21) 


SECTION  C 1) LOWER  WING 
MACH  i 2)  = 2 .999  BETAT  < 3)  = .060  Y/BW 

x/cw 

.965 

MACH  (2)  = 2,999  BETA!  (A)  - 4.400  Y/BW 

X/CW 
, OliO 
.050 
, L>B1 
.'.186 
. 094 
. 1 50 
,177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
.550 
.565 
♦ 600 
. 650 
• 7 

.725 
. 750 
. 760 
.775 
.606 
.634 
.650 
.657 
.665 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  C 2)  = 2.999  BETAT  ( 5)  = 6.730  Y/BW 

X/CW 
. 000 
. 050 
.061 
.066 
,09-a 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 7611 

.887 

- .0600 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 760 

. 887 

-.0770 

-.lie  iii 

, 0730 

.5070 

. 5620 

.6'j5'J 

.5940 

♦ 1120 

.1180 

.1430 

.2110 

.0590 

- • 0650 

-.0540 

. 0440 

.0640 

• 1300 

• 1 Still 

.1671' 

-.0720 

.0300 

.0450 

.0880 

.1350 

.1650 

.0090 

.0070 

.0340 

.0910 

.1650 

-.0190 

. 0060 

.0170 

.0590 

.0570 

.1030 

_ *V.  . f- 

-.0230 

-.0180 

-.0460 

.0190 

. 0380 

-.0230 

-.0290 

-.0390 

-.0370 

.0290 

- .0420 

- . 0700 

-.0150 

- . 0540 
- , 0700 

- . 0690 

-.0590 

-.0130 

- . 0740 

-.0760 

-.0470 

-.0800 

-.0930 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

,76ti 

.887 

-.0980 

-.1020 

-.0190 

.2910 

. 3940 

.4550 

.4620 

. 0440 

.0540 

.11730 

.1340 

.0220 

-.0670 

-.0770 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  1163 


SECT ICN  { 
MACH  ( 2) 


MACH  ( 3) 


AMES  87-70?  I A9  02 A + S3  «-  T9  LCWER  WING  (RBNL21 ) 


1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2.999  BET  AT  ( 5)  = 8.730 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.687 

X/CW 

. 1 50 

.0160 

. 116611 

,0730 

.1040 

.177 

. 0200 

.229 

-.1080 

.246 

“ . 01140 

.250 

.0100 

.03211 

.Ip750 

. 1060 

.362 

-.0560 

.400 

.0220 

.0450 

.1100 

. 402 

- . 0070 

.497 

-.0280 

.550 

.0100 

.0230 

.565 

- .0420 

. 600 

.0570 

.650 

.0220 

. 700 

-.0390 

- .0460 

.725 

-.0200 

. 750 

-.0110 

. 0050 

. 760 

-.0760 

.775 

-.0420 

-.0290 

.808 

-.0890 

.834 

-.0560 

.850 

-.0660 

-.0700 

-.0340 

.857 

.0730 

.865 

-.0710 

.900 

- . 0840 

-.0650 

-.0380 

.905 

-.0840 

.950 

- e 0950 

-.0720 

-.0590 

.953 

-.1020 

.965 

-.0910 

: 3.5112  BET  AT  ( 1)  = -8.710 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.000 

.0620 

.0630 

.4010 

1 .0660 

1.1390 

. 9700 

.9500 

.050 

oeor. 

♦ <-  v -w -* 

. 2930 

. 2870 

1 3 5 or. 

.081 

.1270 

. 086 

. 0520 

.094 

-.0090 

.150 

.2200 

.3020 

.2720 

.2970 

.177 

. 1 560 

.229 

.0220 

.246 

» 0920 

. 250 

.2100 

.2640 

. 2960 

.3010 

.362 

.0570 

. 400 

.2250 

.2690 

.3030 

. 402 

.49?  .0880 


14411 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  02 A + S3 

SECTION  ( 1)  LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  C 3)  = 3.502  BETAT  < 1)  = -8,710  Y/BW  .299 

X/CW 
.550 
. 565 
.600 
.650 

. 700  .1880 

.725 
.750 
. 760 
. 775 
.808 

,834  .1000 

.850 

.857 

.865  .0670 

.900  ..0610 

—905 

.950 

,953 

.965  .0390 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 2)  - -6.510 


Y/EW  .299 

X/CW 

r_*nn  ,0340 

.050 
.081 
.086 

.094  -.0160 

.150 

.177 

.229  . 0050 

.246 

.250 

.362  .0360 

.400 

.402 

.497  .0460 

. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 7.60 
.775 


1590 


PAGE  1164 


T9  LOWER  WING  (RBNL21 ) 


.364 

.427 

,534 

.673 

.780 

.887 

.1970 

.2530 

.1170 

• Lf980 

.0860 

.2120 

.24311 

.1620 

.1640 

.0830 

.0660 

. 1160 

.0810 

.0320 

.0380 

. 1 130 

.0660 

.0080 

.1/950 

.0330 

- . 0070 

. 0280 

.0650 

.0150 

.364 

.427 

.534 

.573 

. 780 

.887 

. 0350 

. 3290 

.9540 

1 .0150 

1 f iQ>C, 

.8840 

.2320 

.2480 

.2700 

.3290 

.1120 

.0230 

.1300 

.1810 

.2570 

. 2280 

.2670 

.0750 

.1700 

. 2250 

.2530 

.2680 

. 1 790 

.2410 

.2680 

.1200 

. 1630 

.2080 

. 1 000 

.0770 

.0630 

.1810 

.2130 

.1330 

.1410 

.0590 

. 0480 

.0910 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1165 


SECTION  ( 
MACH  ( 3) 


MACH  t 3) 


AMES  87-707  I AD 

Q2A  ♦ S3  ♦ 

T9  LOWER  WING 

(RBNL21 ) 

1 > LOWER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 3.502  BET AT 

( 2)  = -6.510  Y/ew 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

. 808 

.0530 

.834 

,0760 

.850 

.0180 

.11210 

.0830 

.857 

. 0400 

.865 

.0380 

. 900 

.0300 

-.0050 

.0770 

.905 

.0210 

.950 

-.0190 

.imm 

.0410 

.953 

. 0040 

.965 

.0210 

= 3.502  BETAT  ' 

[ 3)  = -4.320  Y/EW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

. 000 

.0130 

.0100  .2690 

.8380 

* 8920 

.9780 

.7940 

.050 

.1320 

.1770 

.2250 

.2920 

.081 

.0780 

.086 

.0120 

.1(94 

-.0270 

.150 

.1580 

.1940 

.1940 

.2330 

.177 

.0770 

.229 

-.0110 

.246 

. 0500 

.250 

.1380 

. 1830 

.2140 

.2300 

.362 

.0240 

.400 

.1430 

•2000 

.2270 

= 402 

.1110 

.497 

.0230 

. 550 

.1520 

.1730 

.565 

.0890 

. 600 

.1820 

.650 

.1610 

. 700 

.1150 

.0480 

• 725 

.0570 

. 750 

.1120 

.1190 

. 760 

.0200 

.775 

.0270 

•0760 

. 808 

.0070 

.834 

.0440 

.850 

- , 0040 

.0140 

.0640 

.857 

.0120 

.865 

.0190 

.900 

.0110 

- . 0230 

.0580 

.905 

-.0080 

.950 

-.0370 

.0030 

.0260 

.953 

-.0200 

DATE  19  SEP  73 


TABULATED  PEESSl^E  DATA  - IA9C 


PAGE  1166 


AMES  87-707  !A9  Q2A  + S3  + T9  LOWER  WING  (RESNL21  > 

SECTION  ( 1 ) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 3)  = -4.320  T/BW 

X/CW 

.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 4)  = .1160  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
.086 
.'.r94 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
. 250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 
. 808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3>  = 3.502  BETAT  ( 5)  = 4.470  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
. 094 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

. 0000 

.299 

.364 

.427 

■ 534 

.673 

.780 

.667 

-.0230 

-.0310 

.151  li 

.6580 

■ 675U 

.7380 

.73 10 

. 1 500 

.1990 

. 1 870 

.2410 

. 0640 

-.0190 

-.0070 

.0620 

.1120 

.1800 

.1810 

• 21140 

-.0270 

.0160 

.0380 

■ 1400 

■ 1 780 

• 2070 

-.0310 

.0270 

.0900 

. 1 540 

.1970 

-.0150 

.0300 

.0670 

.1130 

. 1 040 

.1350 

.0290 

-.0010 

.0090 

-.0150 

.0560 

.0810 

-.0090 

. 0030 

-.1*210 

-.0230 

-.0080 

- .0300 

-.0430 

.0150 

- .0390 
-.0410 

-.0500 

- . 0440 

.0260 

- . 0560 

-.0520 

-.0230 

-.0600 

-.0440 

.299 

.364 

.427 

• 534 

.673 

. 780 

.867 

- .0580 

-.0630 

.0080 

. 4090 

.5110 

. 5680 

.5510 

. 0630 

.0770 

.0950 

. 1 740 

.0060 

-.0510 

-.0270 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I A9C 


PAGE  1167 


SECTION  ( 
MACH  ( 3) 


MACH  ( 3) 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  LCWER  WING 
1 ) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNL21) 


= 3.502  BETAT  f 5)  = 4.470 


= 3.502  BETAT  ( 6)  = 6.670 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.15'.! 

.0550 

.0980 

.0950 

.1260 

.177 

.0400 

.229 

-.0510 

.246 

-.0360 

.250 

.0540 

.0860 

.1110 

.1220 

.362 

-.0620 

. 400 

.0370 

.0860 

.1220 

.4U2 

.0100 

.497 

-.0060 

,550 

.0230 

. 0500 

.565 

-.0040 

. 600 

.0780 

.650 

.1(500 

. 700 

-.0200 

-.0310 

.725 

-.0270 

.750 

.0120 

.0380 

. 760 

-.0380 

.775 

-.0440 

-.0220 

.808 

— . 0420 

.834 

-.0440 

.850 

-.0580 

-.0590 

- . 0220 

.857 

.0190 

.865 

-.0570 

• 900 

-.0660 

-.0650 

-.0060 

. 905 

-.0550 

. 950 

-.0710 

-.0720 

-.0470 

.953  -.0690 

.965  -.0750 


y/BW  .299 

X/CW 

, 000  -.0740 

.081 

.086 

.094  -.0420 

. 1 50 

.177 

.229  -.0660 

• 246 

♦ 250 

.362  -.0770 

. 400 
. 402 
.497 


.364  .427 

-.0780  -.0360 

. 0440 

-.0640 

.0260 

_ rm  cn 

-.0080 


534 

♦ 673 

3480 

0600 

.4430 

ff07?n 

1(280 

• 0720 

0130 

. 0430 

0030 

.0430 

.780  .887 

.4860  .4880 

.0910  .1590 

.0790  .1160 

.0820  .1080 

.1020 


0270 


DATE  18  SEP  ?1 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


pace  nee 


(RENL^!  1 


.534 

.673 

. 760 

.887 

,0010 

.0210 

.0370 

,064li 

-•0420 

-•0880 

.0040 

.0170 

- .04  50 

- . 0330 

-•0580 

-.0570 

-.0250 

-.0640 

-.0210 

-.0701 1 

— .0640 

-.0490 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.1980 

. 3330 

.4230 

.4330 

. 0400 

.0440 

.0670 

.1220 

.0120 

• 0400 

.0570 

,09Lf0 

- . 0060 

.0180 

.0580 

. 0840 

- .0060 

.0140 

.0840 

- . 01 00 

. 0020 

.0100 

.0460 

- . 0470 

“.0420 

- . 01 70 

. 0050 

U51D  -.L>39f.i 


DATE  18  SEP  7 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1169 


SECTIOJ  f 1>LO.-.Ep  v.f? Mr. 

MACH  < 3)  a S.502  BETAT  ( 7)  = 


AMES  87-707  !AS  02A  + S3  + 7S  LOWER  WING 


DEPENDENT  vapiari.p  pp 


8 . 89'j 


Y/BW  ,299  ,364 

X/CW 
.808 

• 834  - .06691 

.850 

.857 

.865  -.0810 

. 91  ill  -.0870 

.905 

.950 

.953 

QCC  — I i 


.427  .534  .673 

-.0700 

-.0650  -.0570 

.0550 

-.0760 

-.0650 

-.0830  -.0640 


(RBNL21 ) 
.780  .887 

-.0370 

-.0320 

-.0550 


-.0770 


DATE  19  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1 A9C 


PAGE  UT'.r 


AMES  87-707  IA9  07 A * S3  + T9  LOWER  WING  [RBNL 77)  ( 10  MAY  73  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2. 421  Ci 

SQ.FT. 

XMRP  - 

28.5300  INCHES 

ALPHA!  “ 

8.000 

ORB  INC  = 

.61 

L’tEF  = 

39 . 8490 

INCHES 

YMRP  - 

• BOOB  INCHES 

RUDDER  = 

-10.000 

EL  E VON  = 

• O' 

B~-EF  “ 

39.6490 

INCHES 

2MRP  = 

.0000  INCHES 

RUDFLR  = 

.000 

scale  - 

.0300 

SCALE 

SECTION 

( OLCVER 

WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  C 1)  = -8.370  Y/BW 

X/CW 
, BOO 
• 050 
.1)81 
. 086 
.1)94 
. 1 50 

.229 
.246 
.25U 
.362 
. 400 
.4U2 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
. 808 
.834 
. 850 
.857 
.865 
,900 
. 905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  ( 2)  = -6.260  Y/BW 

X/CW' 

. 000 
. 050 
.081 
.086 
.094 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

* 780 

.887 

.0280 

.0780 

.4720 

1.1070 

1.  Ill  10 

1.0310 

.9910 

.3431) 

.3470 

.3770 

.i>130 

.2710 

.1620 

. 0400 

.2981) 

.4070 

.4030 

.4630 

.1160 

.2020 

.2630 

. 3350 

. 4080 

.4600 

.1400 

.1630 

.2790 

. 3960 

*4520 

. 1030 

.3090 

.2200 

i.  31 10 

♦ 2880 

.3330 

.2300 

. 1 540 

.2540 

.0830 

.21  50 

.2120 

.2100 

.2100 

. 1 230 

. 1480 

. 0990 

.1420 

. 1000 

.1870 

.1320 

.0920 

.0520 

.0790 

. 1 1 50 

.0390 

.1090 

. 1 35Ej 

.0470 

.0190 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

. 0090 

. 0390 

.4050 

1 . 0490 

.9560 

,3730 

.3220 

.3120 

.3100 

.3490 

.482* 

.2320 

.1180 


0460 


cate  ie  sep  73 


tabulated  pressure  data  - use 


PACE  1171 


A ME  5 87-707  US  OLA  + S3  + T9  LOWER  WING  (RBNL22) 


SECTION  t DLCLER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  ( 2)  = -6.26',' 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

. 1 50 

.2560 

. 3680 

.3740 

.4350 

.177 

.2130 

.229 

. 0800 

.246 

.1690 

.250 

.2260 

.3110 

.3830 

. 4280 

.362 

.1220 

.400 

.2270 

.3390 

.4230 

.402 

.1360 

.497 

.0760 

. 550 

.1880 

.2750 

.565 

.2530 

. 609 

,2990 

.650 

.2540 

. 700 

.1840 

. 0500 

.725 

.1920 

. 750 

.1800 

.1860 

.760 

.0960 

.775 

.1460 

.1340 

.808 

.0700 

.834 

.0980 

.850 

.0870 

.0420 

.1370 

.857 

.0720 

.865 

.0810 

.900 

.0540 

.0410 

.0920 

.905 

.0260 

.950 

.0420 

.0210 

.0860 

.953 

.0350 

.965 

-.0140 

MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  ( 3)  = -4.150 

Y/BW 

,299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.000 

-.0270 

.0020 

.3500 

.9650 

.8980 

.9240 

.8680 

.050 

-2780 

,2770 

.3190 

.4450 

.081 

.2050 

.086 

.1010 

.094 

.0300 

. 1 50 

.2220 

.3300 

.3380 

.3940 

.177 

.1810 

.229 

.0210 

. 24c 

.1490 

.250 

.3920 

.2660 

. 3460 

.3910 

.362 

.0890 

.400 

.1830 

.2970 

.3790 

.492  .111711 

.497 


H510 


DATE  16  SEF  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


PAGE  1172 


SECT ICW  ( 
MACH  ( 1) 


MACH  ( 1 ) 


- I A9C 


AMES  67-7'., 7 IA9 

02 A + S3  + 

T9  LOWER  WING 

(RENL22) 

1 ) LCWlR  wing 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 2.499  BETAT 

( 3>  = -4.150  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

. 550 

.1490 

.2310 

.565 

.1640 

. 600 

. 2640 

. 650 

.2160 

. mo 

.1420 

.0210 

.725 

.1660 

. 750 

.1500  .1590 

. 760 

.0960 

.775 

.1300 

.0840 

• Slid 

.0610 

.834 

.0560 

.850 

.0720 

.0280 

.0870 

.857 

.0790 

.865 

.0410 

.900 

,0350 

.0390 

.0710 

v 905 

- c 0190 

.950 

.0070 

. Oil  60 

.0690 

.953 

- .0230 

.965 

- . 0300 

s £.499  BETAT  ( 

4)  = .060  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .867 

X/CW 

. i.  ft.lt.  J 

-.u830  - 

.0650  .2250 

. 7660 

. 7*20 

. f9bu  . 

.050 

. 2260 

.2220 

.2540  .3620 

.081 

.1400 

.086 

. 0600 

. 094 

-.0590 

. 1 50 

, 1 600 

. 2520 

.2610  .3160 

.177 

.1390 

.229 

.0030 

.246 

.0910 

.250 

.1340 

.1950 

,2640  .3140 

.362 

.0360 

.400 

.1260 

.2230 

.3050 

.402 

.1370 

.497 

.0450 

. 550 

.2060 

.1660 

.565 

. 1620 

. 600 

.2070 

. 650 

.1610 

. 700 

. 0760 

.0150 

.725 

.1060 

.750 

.0970  .1110 

. 760 

.0280 

.775 

.0  61  0 

.1320 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


RASE  1173 


SLL ',  ICW  \ i j LOWER  WINS 
MACH  ( 1)  = 2.499  BET AT  ( 4) 


MACH  < 1)  = 2.499  BET AT  ( 5) 


AMES  87-707  1A9 

C»2A  * S3  » 

T9  LOWER  WIND 

(RES'! 

n-r.rMnrMT  »IA(5TABM  C rc 

.060  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780 

X/CW 

. 808 

-.0110 

.834 

-.0010 

.850 

. 0030 

.0640 

.0360 

.857 

.0590 

.865 

-.0240 

. 900 

-.0360 

-.0350 

,905 

-.0660 

.950 

-.0570 

.0240 

.0080 

.953 

-.0640 

♦ 965 

-,0810 

4.330  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780 

X/CW 

.000 

-.1170  - 

■.1080  .0910 

.6290 

.6320 

.6590 

,050 

.1520 

.1670 

.1900 

.081 

.0910 

.086 

.0110 

,094 

-.0950 

.150 

.1020 

.1880 

.2060 

.177 

.0830 

.229 

.0110 

.246 

.0390 

.250 

.1200 

.1470 

.2070 

. 362 

.0030 

.400 

.1780 

.2050 

.402 

.1170 

.497 

.0930 

. 550 

.1070 

.2130 

.565 

.0580 

.600 

.650 

.1990 

. 700 

.0090 

-.0030 

.725 

.00411 

. 750 

.1160 

.760 

-.0420 

.775 

-.0230 

.0270 

,808 

-.0620 

.834 

-.0280 

. 850 

-.0590 

-.0520 

,0480 

.857 

. 0800 

.865 

-.0550 

. 900 

-.0690 

-.0810 

• 

. 905 

-,U380 

.950 

-.0910 

-.0550 

- . 0070 

.953 


.22) 

887 


,0340 

,887 

,6290 

,3030 

2610 

,2580 

2500 

1750 

1370 


0590 


-.0590 


DATE  10  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1174 


AMES  67-707  IA9  02 A + S3  T9  LOVER  WTNO 
SECT ICW  ( 1)  LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(R0NL22) 


MACH 

( 1)  = 

2.499 

BETAT 

( 5)  - 

4.330 

Y/BW 

X/CW 

.965 

MACH 

( 1)  = 

2.499 

BETAT  ■ 

( 6)  = 

6.460 

Y/BW 

x/cw 

.050 
.081 
.086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
. 402 
.497 
.550 
.565 
. 60U 
. 650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  < 1)  = 2.499  BETAT  ( 7)  = 8.600  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
. 086 
. 094 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

- , 1020 

.299 

.364 

,427 

,534 

.673 

. 780 

.887 

-.1250 

-.1230 

.0390 

.4820 

.5770 

. 5920 

. 5740 

.1180 

.1570 

, 1 720 

. 2780 

.0590 

- . 0080 

-.1060 

.0590 

.0850 

<171 0 

.1820 

.2370 

-.0030 

.0210 

. i i 80 

.1560 

. 1 891* 

. 2360 

.0010 

.0860 

.1450 

♦ 2490 

.2310 

.0660 

,0410 

.0550 

. 1400 

.1470 

.1880 

- . 0070 

-.0560 

-.0090 

-.0510 

.0710 

.1200 

-.0340 

-.0160 

-.0750 

-.0510 

. 0690 

- . 0690 

- .0780 

.0120 

-.0690 

-.0910 

-.0630 

-.0920 

.0310 

- . 1040 

-.0780 

-.0390 

-.0730 

-.0870 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.1410 

-.1350 

-.0210 

. 3330 

. 5240 

. 5490 

. 5 1 50 

.0830 

.1280 

. 1 670 

.2570 

.0420 

-.01 50 

-.1230 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  1175 


AMES  87—707  IA9  C2A  + S3  + T9  LOWER  WING  (RBNL22) 

SECTION  ' 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.499  BET  AT  ! 7)  = 8.600  T/BW 

X/CW 
. 1 51) 
.177 
.229 
.246 
.25'.) 
.362 
. 4LiLi 
. 4L>2 
.497 
. 55'.) 
.565 
. 600 
.65'.' 
.700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
. 85'-) 
.857 
.865 
.900 
.905 
,950 
.953 
.965 

MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  ( 1)  = -8.530  Y/BW 

X/CW 

.000 

rjcfi 

*081 
.086 
*094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
* 400 
. 4l»2 
.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

,780 

.887 

.0770 

.1610 

.1680 

.21 5fJ 

.0580 

-.0210 

. W.J40 

. 1270 

.1440 

.1850 

.217Li 

-.0220 

.0180 

. 1010 

.1890 

.2250 

.0230 

.0130 

.0350 

.0820 

.0950 

.1690 

-.0180 

-.0530 

-.0280 

— . 0700 

.0290 

.0840 

-.0490 

-.0380 

-.0520 

-.0600 

.0830 

-.0750 

- .0850 

-.0260 

-.0860 

-.1000 

-.0870 

-.0790 

.0010 

-.0760 

-.0780 

-.0660 

-.1070 

-.0940 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0330 

. 0840 

.4620 

1.1510 

1 .0820 

1.1230 

. 9300 

.3410 

. 3310 

. 3350 

- 4220 

.2410 

,0520 

.0180 

.2270 

.2770 

.3950 

. 3420 

.3740 

. 0300 

. 1 960 

.2570 

.3290 

. 3770 

.3870 

.1220 

.2300 

.3600 

.3930 

.0930 


1550 


DATE  ie  SEC  ?b 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I ABC 


AMES  87-707  I A9  02 A ♦ Si  ♦ 

SECTION  ( DLCWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

'2)  = 2.999  BETAT  ( 1)  = -8 . 530  Y/BW  .299 

X/CW 
.550 
.565 
. 600 
*650 

. 700  . 2090 

.725 
, 750 
.760 
.775 
, 808 

.834  • 1280 

.850 

.857 

.865  .0950 

.900  .0870 

.905 

.950 

.953 

.965  . 0230 

MACH  t 2)  = 2.999  BETAT  ( 2)  = -4.230  Y/BW  .299 

X/CW 

.000  -.0120 

.050 
.081 
.086 

.094  -.0140 

.150 

.177 

.229  .0150 

.246 

.250 

.362  .0290 

.400 

.402 

.497  .0390 

. 550 
.565 
.600 
. 650 

.700  .1270 

.725 

.750 

.760 

.775 


PAGE  1176 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


errTt/-*i  t « r».«rp  uTmp 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  LCMiR  WIND 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 2)  = -A. 23'.) 


Y/B  V/  .299 

X/CW 
.809 

.834  .0510 

.850 

.957 

.865  .0170 

. 900  . 0000 

.905 

.950 

.953 

^955  -/jiyn 


.364  .427 

♦Li  5 50 

.0280 

-.01190 
- .0270 


MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  < 3)  = .060 


Y/BW 

x/cw 
. 000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
. 650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
. 808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
. 905 
.950 
.953 


.299 

-.0520 

-.0360 

-.0520 

-.0110 

.0150 

. 0400 

-.0070 

- . 0200 
-.0310 


.364 

-.0530 

-.0050 

.0400 


.427 
.I960 
♦ 1170 

.1090 

.0520 

.0280 

.0090 
— . 0040 

. 0230 

- .0520 
- .0660 


PACE  1177 


(RBNL22) 


.534 

.673 

.780 

.887 

-.in  30 

.0070 

.0870 

-.11350 

.0790 

-.0390 

.0010 

.0370 

.534 

.673 

. 780 

.887 

. 7230 
.1990 

.7410 

.2040 

. 7920 
.2420 

. 7720 
.3530 

.1450 

.2250 

.2270 

.2910 

. 1200 

.1800 

.2390 

. 289*0 

. 1080 

. 1800 

.2910 

.0869 

.1460 

.0030 

.1430 

.1990 

.0050 

.0940 

.1150 

-.0190 

.0290 

-.0410  - 

.0310 

.0430 

-.0490 

.0440 

-.0500  - 

.0360  - 

-.0010 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1178 


SECT 

MACH 

MACH 


MACH 


AMES  *7 -nr/  I A9  02 A + S3  + T9  LC^ER  WING 


<RBNL22 i 


C*J  ' 1)  LOVER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


' 2)  = 2.999  BETAT  < 3>  = . L »6L>  Y/BW 

X/CW 

.965 

( 2)  = 2.999  BETAT  ( 4)  - 4.400  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
.086 
. 094 
. 150 
.177 
.229 
.246 

• c. 

.362 
. 400 
. 402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
, 650 
. 700 
.725 
. 750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

(2)  = 2.999  BETA T ( 5)  = 8.750  Y/BW 

X/CW' 

. OLIO 
.050 
.(.181 
. 086 
.094 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 760 

.687 

- . 0620 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0860 

-.0920 

. 0800 

.5870 

. 5870 

.6310 

. 61 20 

.1360 

.1380 

.1650 

.2650 

.0700 

- .0450 

-.0610 

.0500 

.0820 

.1500 

v 1 550 

. 2 1 L!'.r 

-.0800 

.0340 

oi  m 

.0120 

. U2U0 

. 0440 

.11 30 

.2120 

-.0140 

.0080 

.0220 

.0-730 

.0850 

.1380 

- . 0070 

-.0190 

- ,0160 

- . -1(450 

.0400 

.0680 

-.0280 

-.0210 

-.0370 

-.0280 

.0280 

-.0450 

-.0630 

- . 0020 

-.0510 

-.0670 

- . 0580 

-.0590 

.0110 

- . 0670 

-.0630 

-.0370 

-.0670 

- . 0920 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.1040 

-.1070 

- . 01  30 

.3010 

.3930 

.4960 

.4870 

,0450 

. 0650 

. 1 080 

. 1 890 

, 0350 

- . 0750 

-.0850 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


I A9C 


PAGE  1179 


AMES  87-71(7  !A9  OKA.  + S3  TS  LCWER  WING 


(RBNL22) 


DEPENDENT  VARIABLE  rp 


MACH  ( 2)  s 2.999  BET AT  ! 5)  = 8.750  Y/BW 

X/C.W 

.151i 

.177 

.229 

.246 

.2517 

.362 

• 400 
.402 
.497 

• 550 
.565 
. GOO 
. 650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 

• 850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  C 1>  - -8.680  Y/BW 

X/CW 

.000 

.030 
.081 
. 086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
. 402 
.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.1(2117 

. 081(17 

.0930 

.14417 

.0290 

-.11  lip 

-.01170 

.0130 

.04511 

.0970 

.14317 

— .174417 

-.17020 

.0340 

.05817 

.14617 

— .172317 

-.173717 

.*  ;16(7 

. 0460 

.0350 

.1(8117 

— • 17320 

-.0710 

-.171917 

-.04217 

.0060 

.1(2217 

-.174417 

-.03317 

-.0750 

-.1751717 

.07517 

- . 06817 

-.0720 

-.0190 

-.177517 

-.08717 

-.17780 

-.08317 

-.172217 

-.08917 

-.0710 

- , 0480 

-.0990 

-.0900 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.17450 

.0650 

.3790 

1 .178817 

1 . 1 5517 

.9660 

. 92217 

. 2840 

• d i 

*3020 

• 3360 

.1460 

.0550 

- .017317 

.2250 

.2350 

.2970 

.2850 

.31217 

.02711 

.0730 

.2380 

.2600 

. 3000 

.31411 

.0190 

.2180 

.2810 

.31511 

.1560 


0860 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  '‘-RES SURE  DATA  - IA9C 


PAGE  lie1.’ 


AMES  67-707  IA9 

02A  + S3  + 

T9  LOWER  WING 

'RBNL22) 

SECTION  ( 

1 SLOWER 

WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CF 

MACH  ( 3) 

= 3,502 

BET  AT 

( 1)  = -6.660  Y/BW 

.299 

.364  .427 

. 534 

.673 

780  .887 

X/CW 

.550 

.2100 

.2550 

.565 

.1160 

. 600 

.24  80 

.650 

.2250 

. 700 

. 1 670 

.1100 

.725 

.1130 

. 750 

*1750  .1690 

.760 

.0720 

. 775 

,0810 

..  1 340 

.808 

.0830 

.834 

.1050 

.850 

. 0440 

.0520 

. 1270 

.857 

. 1/620 

.865 

.0740 

. 900 

.0650 

.0170 

. 0990 

.905 

.0630 

.950 

-.0010 

..  0390 

.0790 

.953 

.0350 

.965 

.0380 

MACH  ( 3 > 

= 3.502 

BETAT  1 

[ 2)  = -6.490  Y/BW 

.299 

.364  . 427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.out.} 

.0150 

.0310  .3290 

.954LI 

1.0330 

.8540  .6560 

. 050 

.2350 

.2550 

*2800  .3580 

.0^1 

.0890 

. 086 

.0550 

.094 

-.0300 

.150 

*.  1 S 60 

.2750 

.2461:  .2840 

.177 

.1530 

.229 

.0180 

.246 

, 0380 

.250 

.1830 

.2390 

.264.)  .2820 

.362 

. 0060 

. 400 

.1810 

. 24  80 

.2820 

.402 

.1270 

.497 

.0630 

.550 

.1010 

. 2280 

.565 

.1050 

. 600 

, 2200 

.650 

.1950 

. 700 

.1370 

. 0800 

.725 

. 0920 

. 750 

.1490  1 1 4 5 r •' 

. 760 

.0410 

.775 

. 0660 

.1110 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - T ADC 


PAGE  1181 


SECTION  < 
MACH  < 3) 


MACH  ( 3) 


AMES  67-707  I AD  02  A + S3  + T9  LOWER  WING  (RBNL22) 

1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


3.502 

BETAT 

( 2)  = -6.490 

Y/BW 

.299  .364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

. 808 

.0270 

.834 

.0710 

.850 

.0330 

.0320 

.1000 

.857 

.0430 

.865 

.0390 

,900 

,0350 

. 0060 

.0830 

.905 

.0290 

.950 

-.0120 

.0230 

.0580 

.953 

.0150 

.965 

.0250 

3.502 

BETAT  1 

! 3)  = -4.310 

Y/BW 

.299  .364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

- . 0040  . 0000  . 2680 

. 841)0 

.9250 

.9850 

. 7780 

.050 

.2000 

.2080 

.2360 

.3200 

.081 

.086 

.0370 

.094 

-.0250 

. 1 50 

.1650 

.2200 

.1980 

.2550 

.177  .1080 

.229  ,00'Xi 

.246  .0510 


.250 

.1610 

.2090 

.22111 

.2490 

.362 

.0191) 

.400 

.1640 

.2370 

.2430 

.402 

.1020 

.497 

.0260 

. 550 

.1590 

.2070 

.565 

.0790 

. 600 

.1950 

.650 

.17911 

. 700 

.1100 

.0590 

.725 

.0700 

.750 

,13611 

.1400 

. 760 

.0180 

.775 

.0420 

.0870 

.808 

.0020 

.834 

,0460 

. 850 

.0110 

.0180 

• 0870 

.857 

.0120 

.865 

.0190 

.900 

.0090 

-.0100 

.0790 

.905 

-.0120 

.950 

-.0270 

. 0090 

.U4311 

.953 


0200 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - lA'JC 


PAGE  1162 


AMES  67-707  1 AD  02A  + S3  + T9  LOWER  WING  ■ 9NL22) 

SECTION  ( 1) LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  C 3)  = 3.502  BETAT  ( 3)  - -A. 310  Y/UW 

X/CW 

.965 

MACH  < 3)  = 3.502  BETAT  (A)  = . 060  Y/BW 

X/CW 
. DUD 
.050 
,061 
.066 
. 094 
.150 
.177 
.229 
.246 
. 250 
.362 
. 400 
. 402 
.497 
* 550 
.565 
. 600 
. 650 

.725 
.750 
. 760 
.775 
. 61)6 
.634 
.850 
.857 
.865 
.900 
. 905 
.950 
. 953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 5)  = 4.480  Y/BW 

X/CW 
. 000 
. 050 
.081 
.086 
.094 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

* V8U 

.867 

-.0030 

.299 

.364 

.427 

♦ 534 

.673 

. 780 

.887 

-.0320 

-.03  Hi 

.1670 

. 7070 

.7470 

. 7580 

, 7010 

.1610 

.1960 

. 2320 

.3020 

.0910 

- , 0200 

-.0170 

.0650 

• 1 1 90 

. 1 DLL* 

.2120 

♦ 25'iO 

-.0370 

.0400 

. 1000 

.1630 

*2160 

.2510 

-.0140 

.0260 

.0810 

.1630 

,2460 

-.01 30 

.0040 

♦ 0460 

.5.230 

♦ 1340 

.1820 

■ 0230 

-.0210 

. 00  io 

— . 0020 

.0840 

.1130 

- .0160 

.0250 

-.0320 

-.0210 

• 0000 

-.0350 

- . 0200 

s 0430 

-.0370 

- .0390 

— .0500 

- . 0490 

.0510 

- . 0580 

- . 0290 

. 0040 

-.0580 

-.0490 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0620 

-.0720 

.0310 

. 4900 

. 5280 

. 5360 

. 5560 

.0710 

.0950 

.1300 

.2200 

. 0020 

- « 0460 

-.0330 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  FRESSIKE  OATA  - JA9C 


PAGE  1183 


AMES  87-70?  IA9  02A  + S3  ♦ T9  LOWER  WING 


(RBNL22) 


/ 4 11  43V.EP  E”  h!C 


iMrr^c-Mnru-r  gitctADi  r ro 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 5)  = 4.480  T/BW 

X/CW 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
. 650 
. 700 
.725 
. 750 
.760 
.775 
. SOS 
. S34 
,850 
.857 
.865 
.900 
. 905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 6)  = 6.700  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
.086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
• 400 
.402 
.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0690 

.1040 

.1120 

. 1 620 

.0120 

-.0550 

-.027U 

.0600 

.0820 

.1140 

.1540 

-.0560 

.0160 

.0370 

,0690 

. 1490 

-.0310 

-.0020 

•0130 

.0300 

.0500 

.1040 

-.0210 

-.0340 

-.0360 

-.0440 

.0170 

.0560 

-.0520 

- .0300 

-.0470 

-.0420 

.0140 

-.0630 

-.0560 

-.0100 

-.0550 
- . 0640 

-.0610 

-.0700 

.0080 

- . 0770 

-.0620 

-.0350 

-.0730 

-.0760 

.299 

. 364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0700 

-.0770 

.0040 

.3180 

. 4440 

.4850 

.4890 

.0410 

.0780 

.1230 

.1920 

.0280 

-.0720 

-.0500 

.0250 

. 0220 

.0790 

.1000 

.1460 

- . 0700 

-.0160 

.0120 

.0450 

. 1000 

.1390 

-.0790 

■ .0090 

.0460 

.1310 

-.0010 

-.0290 


DATE  18  SEP  71 


TABULATE*:;  PRESSURE  DATA 


IA9C 


PAGE  J1B4 


AMES  fi?-?'.i7  IA9 

02  A * S3  + 

T9  LOWER  WING 

{RBNL22J 

SECTION  ( 1)  LOWER  w!N& 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

‘•'aCH  ( 2)  = 3.5U2  BETAT 

( 6)  = 6.700  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.514 

.671 

.760  .687 

X/CW 

.55li 

. 0020 

. 0200 

.565 

-.0100 

, 600 

.0851 

. 650 

.0110 

. 700 

- . 0400 

-.0460 

• 725 

-.0230 

* 750 

.0000  .0360 

.760 

-.0430 

.775 

-.0160 

-.0380 

, 808 

- . 0560 

.814 

-.0510 

-85'.! 

-.0310 

- , 0560 

-.0270 

.857 

.0350 

.865 

- „ OSIP 

. 900 

-.0650 

-.0620 

-.0070 

.905 

-.0640 

.950 

—.0690 

- *0630 

— * 046*0 

.951 

-.0770 

.965 

-.0710 

MACH  ( 3)  = 3 . 5'.i2  BETAT  ( 

7)  = 8.910  Y/SW 

.299 

.364  .427 

.514 

. -L  73 

.780  . 887 

X/CW 

. 000 

-.0730  - 

. 0820  - . 0090 

. 2380 

. 2540 

.4360  .4410 

.050 

.0460 

• 0180 

.0750  .1740 

.081 

.0140 

.086 

.0810 

.094 

-.0780 

.150 

e tji  on 

.0290 

.0550  .1230 

.177 

.0010 

.229 

-.0890 

.246 

. 0520 

.250 

. 0040 

.0150 

. 0600  . 1 1 40 

.162 

-.0870 

. 400 

. 0040 

.0240 

.1120 

. 402 

—.0210 

.497 

-.0480 

.550 

- . 0050 

.0160 

.565 

-.0430 

. 600 

.0570 

.650 

.0160 

. 700 

-.0340 

-.0420 

.725 

- . 0430 

.750 

-.0100  .009'- 

, 760 

-.0630 

.775 

-.0550 

- . 0320 

:A.TE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1183 


AMES  87-71*7  IA9  02A  + S3  + T9  LOWER  WINS 


(RBNL22! 


SECTION  ( 1 > LOWER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < 3)  = 3. 502  BETAT  ( 7)  = V Y/BW 

X/CW 
.81 1 6 
.834 
.8Sli 
.857 
. 865 
.900 
.91*5 
.950 
.953 
.965 


.299  .364  .427  .534  ,673  .780  .887 

-.0680 

- . 061 0 

-.0700  -.0540  -.0320 

.1)600 

-.0810 

-.0870  -.0800  -.0280 
-.0700 

-.0830  -.0630  -.0520 

-.0830 

-.0730 


DATE  16  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I A9C 


PACE  5 166 


AMES  8?-?'.,'/  IA9  02A  + Si  + T9  UPPER  WING 


REFERENCE  DATA 

S^EF  = 

g.4£l'-j  SQ.FT. 

XMRP  - 

2e.5V.V-i  INCHES 

£F  = 

19 .6495.  INCHES 

YMRP  " 

. Li5i'.j5i  INCHES 

3REF  = 

39,  S49'.l  INCHES 

ZMRF  = 

. LiVi'-iO  INCHES 

SCALE  - 

,0300  SCALE 

SECTION 

( 1) UPPER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

■ TBNU'Jl ) 

; ,s .-.metric  data 

BETA! 

RUDDER 
RUDFLR 


.000  orb!':c 
, o?  i'j 


MACH  ( 1)  ~ 2.498  ALPHAT ( 1)  = -8.100 


MACH  ( 1)  = 2.498  ALPHAT  ( 2)  = -6.070 


Y/BW 

,299 

.164 

.427 

X/CW 

.000 

. 0440 

.0770 

. 2430 

.050 

,oei 

.1320 

, 086 

.093  51 

.094 

■ 0660 

.150 

. z 77 

r-;4or; 

.229 

. 0640 

.246 

.0460 

.250 

.562 

.0630 

.400 

. 402 

-.0370 

.497 

.0210 

. 550 

.565 

-.0760 

. 600 

. 650 

. 700 

-.0320 

.725 

.750 

. 760 

-.0390 

.775 

.808 

-.0230 

,834 

,0300 

.850 

.857 

- . 0280 

.865 

.0270 

.900 

.0450 

. 905 

- , 0080 

.950 

.953 

.0160 

.965 

.0660 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

J\(V) 

, 0320 

.0130 

, 2270 

.050 

.08!  .0880 
. 086 

.094  ,1)400 


.534 

.673 

„ 780 

. ° 7 

.7310 

, 6 5 SO 

. 6150 

. 6420 

.2160 

. 2770 

, 32  Hr 

, 3760 

.0520 

.1100 

,2150 

.1665) 

- . 02tL : 

. 00  so 

. 04 1 0 

,0650 

- , 0870 

- . '.r^O 

.0000 

- . 1 1 40 

- . 1l'9U 

-.0950 

-.0850 

-.1260 

-.1290 

-.1160 

-.11 60 

-.1200 

-.1260 

- . 0700 

-.1160 

- , 1 090 

-.0330 

-.0930 

-.0110 

-.0850 

- . 0880 

.534 

.673 

. 780 

. 8(i? 

4 71  70 

. 6260 

. 6000 

. 65  • 

. 1 740 

.2340 

.2620 

.3330 

10  MAY  73 


.[1640 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1187 


SECTION 
MACH  ( 1 ) 


MACH  ( 1) 


AMES  8?-7'.p7  IA9 

02A  + S3  + 

T9  UPPER  WINS 

(RBNUOl) 

1 ) UPPER 

WI  NO 

DEPENDENT  VARIABLE  CF 

= 2. 498 

ALPHAT(  2)  = 

-6.070  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

x/cw 

. 1 50 

.0160 

.0740 

.1690  .1320 

.177 

.0090 

.229 

.0290 

.246 

.0130 

.25'-i 

- .0600 

-.0260 

.0140  .0320 

.362 

. 0300 

.400 

-.1110 

-.0970 

-.0310 

. 402 

-.0640 

.497 

-.0110 

. 550 

-.1370 

-.1290 

.565 

-.0960 

. 600 

-.1060 

.650 

-.1130 

. 700 

-.0540 

-.1480 

.725 

-.1410 

. 750 

-.1340  -.1380 

.760 

-.0590 

.775 

-.1350 

-.1490 

.808 

-.'.>470 

.834 

— .0010 

.850 

-.0890 

-.1410 

- . 1 270 

.857 

- . '.)46D 

.865 

.0040 

.900 

.0200 

-.0550 

-.1150 

.905 

-.0370 

. 950 

-.0360 

-.11 50 

-.1110 

.953 

-.0160 

.965 

.0400 

- 2 . 498 

ALFHAT ( 3)  = 

-4.030  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.000 

.0170  - 

.0090  .2110 

.7120 

.5610 

.6170  . 7000 

.050 

4 
• A 

• 1 770 

o.  ci.  a.  cr. 

. V-i  . 

.081 

.0540 

.086 

.0240 

.094 

.0160 

.150 

-.0260 

.0310 

.1220  .1050 

.177 

— .0300 

• 22S 

.0010 

.246 

- 

• 01 80 

.250 

-.0980 

-.0620 

-.0150  .0030 

.362 

-.0150 

. 400 

-.1470 

-.3280 

-.0570 

.402 

-.0930 

.497  -.1)420 


DATE  IS  SEP  7 


TABULATED  F^ESSLTCE  DATA 


IA9C 


PACE  ) ! S S 


SECTION  ( 
MACH  ( 1 > 


MAO* 


AMES  W 7 -70  7 IA9  OKA  + $3  ♦ T9  UFFER  WING 


1 ) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ALPHAT C 3)  - -4.010  Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. • 80 

.687 

X/CW 

.550 

-.1670 

-.1500 

. 565 

-.1171. 

.600 

-.1280 

,650 

-.1 980 

.700 

-.0750 

-.1650 

.723 

-.1720 

.750 

-.1500 

-.1500 

* ?€0 

-.0850 

.77  5 

- .1630 

-.10/0 

.808 

-.0720 

.834 

“ .0250 

*651; 

— . i 220 

-.1610 

-.1510 

.857 

-.0830 

.865 

-.0190 

. 900 

-.0020 

- * 0900 

-.1330 

.905 

-.0770 

.950 

- „ 0700 

-- . 1 390 

- « 1380 

.953 

-.11 591) 

,965 

.0140 

ALPHA! ( 4)  = -2.000  Y/BW 

.299 

.364 

.42? 

.534 

. v?  3 

. 780 

.86? 

X/CW 

. '.((.V  i 

. 0020 

- _ iJ2.fi  r, 

. 2120 

. ? 1 60 

5660 

. 69  50 

. 7020 

.050 

. 1000 

. 1420 

.2250 

,2810 

.081 

.0320 

. 086 

- . 01131) 

.094 

-.Will) 

.150 

-,0440 

.lil  80 

. 1050 

,0860 

.177 

-.0530 

,229 

-*0190 

.246 

- . 0430 

.,250 

— ••inf. 

- . 0660 

, ( ■?  Of  '; 

...  fji'M- 

.362 

-.0390 

.400 

-.1610 

-.1270 

-.0670 

.402 

— .1110 

.497 

- , 0630 

.550 

- . 1 790 

-.1550 

.565 

-.1310 

. 600 

-.1370 

.650 

- . 1420 

« 700 

- . 0880 

1 740 

.725 

- . 1810 

.750 

-.1640 

•"  . i 6'. 

. 760 

-.1020 

. 775 

710 

-.1780 

DATE  15  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1189 


AMES  87-707  IA9 

02A  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

(RBNUOl ) 

SECTION  ( 1)  UPPER 

WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ' l)  = 2.496 

ALPHATt  4)  = 

-2.U0U  V/SW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .687 

X/CW 

.sue 

- .0910 

.834 

-.0420 

.850 

-.13411 

-.17411 

-.1620 

.857 

- . 0990 

.865 

-.0380 

.900 

-.0230 

-.111  111 

-.1470 

.905 

-.0930 

.950 

- . li8lHi 

-.15811 

-.1490 

.953 

-.0720 

occ 

— . 0020 

• 

mach  < :>  = 2.49 e 

ALPHAT ( 5)  = 

.000  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .867 

X/CW 

.000 

-.0140  - 

.0360  .2100 

• 697l'i 

.6800 

.7090  .7120 

.050 

.Ii64l'i 

.1330 

.1970  .2470 

.081 

. 0020 

.086 

- 

.0230 

.094 

-.0230 

.150 

— .l»6ili 

-.0110 

.0920  .0600 

.177 

-.0600 

.229 

-.0390 

,246 

- 

. 0560 

.250 

-.128U 

-.0930 

-.0520  -.0300 

.362 

-.0610 

.400 

-.1731) 

-.1440 

-.0600 

.402 

-.1310 

.497 

-.0820 

. 550 

-.19411 

-.1710 

.565 

-.1470 

. 600 

-.1470 

.650 

-.1540 

. 700 

-.1030 

-.1860 

.725 

-.19311 

. 750 

-.1750  -.1670 

. 760 

-.1160 

.775 

-.1790 

-.1900 

. 808 

-.1060 

.834 

-.0640 

.850 

-.1410 

-.1850 

-.1720 

.857 

-.1170 

.865 

-.0590 

. 900 

-.0450 

-.11 40 

- . 1 500 

.905 

-.1160 

.950 

-.1000 

- . 1 730 

- . 1 600 

.953 

-.0960 

DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AGE  1 1 90 


SECTION  < 
MACH  ( 1 ) 

MACH  { 1) 


MACH  ( 1 > 


AMES  67-707  IA9  C2A  + S3  + T9  UPPER  WING 


?\?NU0!  ) 


1) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2.498  ALPHAT  ( 5)  = .000 


= 2.498  ALPHAT  ( 6)  = 1.930 


2.490  ALPHAT ( 7)  = 3.900 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

, 534 

.673 

.887 

X/CW 

.965 

- .0140 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 700 

.887 

X/CW 

.000 

-.0350 

-.0520 

.2150 

.73  Hi 

. 6980 

.7210 

. r : 20 

• Li  50 

. Ii33Ci 

♦ 1140 

. 1 620 

.2130 

.081 

- .0220 

. 086 

- . 0340 

.094 

-.0400 

. 150 

-.Li?9li 

-.0220 

. 620 

.0320 

.177 

- . 1 01 0 

.229 

-.0530 

.246 

-.0730 

,250 

-.1381' 

- , 1040 

• .0620 

-.0530 

.362 

-.0710 

. 400 

-.1830 

-.1550 

-.0980 

, 402 

-.1480 

.497 

-.0900 

.550 

- . 2040 

••.1810 

. 565 

- . 1 600 

. 61  iU 

-.1540 

. 650 

. * •»  »’i 
. - ± _>„■ 

_ ■■  ftKI  . 

- . 1 580 

,725 

-.1980 

. 750 

— . 1 0011 

-.1710 

.760 

-.1280 

.775 

-.1910 

-.1930 

.808 

-.1210 

.834 

-.0740 

.850 

- . 1 780 

-.1070 

— •.  7 -71'. 

.857 

-.1290 

.865 

- . 0670 

.900 

-.0550 

-.1630 

-.1500 

.903 

- . 1 300 

.950 

- . 1430 

- . 1 790 

- . 1 690 

.953 

-.1230 

.965 

-.0220 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

,673 

. 700 

.887 

X/CW 

.000 

-.0560 

-.0640 

.23  80 

. 7740 

, 7080 

, 74!  0 

.7250 

.050 

.0190 

.0870 

. 1290 

.1770 

. 001  LI430 

.006  -.0370 

.094 


0500 


DATE  18  SEF  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1191 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING- 


(RBNUi.il) 


SECTION  ( i ) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  s 'd , 498  ALPHAT  ( 7}  = 3.900  Y/BW 

X/CW 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 

. 550 

.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.634 
.850 
.857 
.665 

♦ 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  < 1)  = 2.498  ALPHAT < 8)  = 5.950  Y/BW 

X/CW 

.000 

• 050 
.081 
.086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 


.299 

.364 

.42? 

.534 

.673 

. 780 

.687 

- . 0990 

-.0320 

. 0300 

. 0060 

-.1190 

- .0690 

— .U860 

- . 1 550 

-.1140 

-.0790 

-.0720 

-.0860 

-.1640 

-.1940 

-.1630 

-.11 70 

-.1020 

-.1760 

-♦2080 

-.1890 

- . 1 650 

-.1630 

-.1240 

-.1560 

-.2010 

-.1930 

-.1850 

-.1800 

-.1950 

-.1910 

-.1450 

- . 0890 

-.1440 

-.1900 

-.1840 

-.1800 

-.0800 
- . 0700 

-.1470 

-.1860 

-.1730 

-♦1780 

-.1800 

-.1730 

-.1380 

-.0350 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.867 

-.0710 

(.16911 

.2190 

* 7870 

. 7300 

. 7530 

.7270 

. 0060 

. 0650 

. 1050 

. 1440 

-.0650 

-.Cut  50 

-.0680 

-.1340 

-.1080 

-.0470 

. 0090 

-.0160 

-.0770 

_ r.agt \ 

-.1630 

-.1220 

-.0930 

- . 0900 

-.0930 

- . 2000 

-.1700 

-.1270 

“.1710 

— . 1090 


DATE  ie  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PACE  1192 


SECTION  ( 
K/.CH  < 1 > 


MACH  C I ) 


AMES  67-707  IA9 

OLA  + S3  + 

T9  UP^ER  WING 

SBNUOi ) 

1 ) UPPER 

WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CF 

= 2.496 

ALFHAT  ( 6)  = 

5.950  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. • 60 

.887 

X/CW 

. 550 

-.2120 

-.1930 

.565 

-.1820 

.61*0 

- , 1 690 

. 650 

- .171 0 

. 700 

- . 1 320 

-.191)0 

.725 

-.2030 

.750 

-.1860 

-.1860 

, 761* 

- . 1 770 

.775 

-.21*  Hi 

-.1900 

808 

— 1 1 7 1 ij 

.834 

-.1060 

.830 

198j 

- .1870 

-.1830 

.857 

-.1850 

^865 

- _ 0950 

. 900 

- . 0340 

-.1850 

-.1780 

.905 

-.1870 

. 950 

- « 1710 

- * 1 770 

- < 17G0 

.953 

- . 1 760 

.965 

-.0370 

= 2.498 

ALFHAT < 9)  = 

8.010  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

. 673 

. 780 

.887 

X/CW' 

. 000 

-.0840  - 

.0660  .2310 

.7910 

. 7400 

. 7970 

.7430 

.050 

- . 0060 

.0430 

.0810 

.1140 

.081 

- , 0700 

.086 

- 

.0500 

.094 

-.0730 

.150 

-.mo 

-.0630 

-.0150 

-.0340 

.177  1390 

.229  -.07911 

.2 46  -.1100 


.250 

-.56611 

-.1310 

-.1090  -.1040 

.362 

-.0950 

.400 

-.2010 

-.5750 

- . 1370 

.402 

-.1770 

.497 

-.1090 

.550 

-.21110 

-.1950 

.565 

-.1830 

.600 

-.1770 

.650 

-.1740 

. 700 

-.1390 

-.1910 

.725  -.2030 

.750  -.1870  -.1930 

. 760  -.1800 

.775 


-.2030  -.1880 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1193 


SECTI 

MACH 


MACH 


AMES  67-707  IAS 

02A  + S3  + 

T9  UPFER  WING 

(RBNU01 ) 

<~#-i  t , \ i__inprri  i.iTwr. 

PFPrWFFNT  VARlARt.F  CP 

< i>  = 2.49a  alfhat < 

9)  = e.'jiu  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

x/cw 

. 8Ci8 

-.1810 

.834 

-.1240 

*85'j 

- . 2010 

-.1860 

-.1850 

.85? 

- .2000 

.865 

-.1110 

. 9LVj 

-.0980 

-.1880 

-.1850 

.9U5 

-.2020 

*95Li 

-.1730 

-.1820 

-.1820 

.953 

-.1960 

.965 

- .1)380 

( 2)  = 2.999  ALFHAT  ( 

1)  = -8 . C»7l'i  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.L'Oj 

.0540 

.0190  .2370 

. 7860 

.7170 

.6890  .7210 

.050 

.2030 

.2690 

.3330  .3810 

.061 

.0800 

.086 

.0320 

,094 

.0360 

.150 

,1)380 

.1011) 

.1770  .1881) 

.177 

-.0030 

.229 

.0250 

.246 

- 

.0050 

.250 

-.0410 

.1)050 

. 0700  . 0880 

.362 

.0030 

. 400 

-.0840 

-.0660 

.1)240 

.402 

-.0830 

.497 

-.0350 

.550 

-.1190 

-.1)610 

.565 

-.1080 

. 600 

-.0460 

. 650 

-.0600 

. 700 

- . 0740 

-.1000 

.725 

-.1250 

.750 

-.0850  -.0840 

. 760 

-.0940 

.775 

-.1210 

-.1040 

. 808 

-.0750 

.834 

-.0340 

.850 

-.0980 

-.0960 

-.0810 

.857 

-.0580 

.865 

-.0280 

.900 

-.0170 

-.0710 

-.0680 

.905 

-.0480 

.950 

-.0490 

-.0800 

-.0710 

*953  -.H3 5U 


T9  UPPER  WING 


.364 

.427 

.534 

.673 

.364 

.427 

.534 

.673 

.2170 

. 7460 

.6870 

.1630 

.2460 

. 0320 

- . 0020 

.0310 

.0900 

.0020 

- .0420 

-.0040 

-.0920 

-.0690 

-.0710 

-.1140 

- .0950 

-.0970 

-,12«J 

.1100 

-.0840 

-.1160 

-.1110 

- .0690 

- . 0980 

-.1100 

-.0620 

- . 0730 

“ .0620 

- .0530 

- . 0940 

- .047',/ 

364 

.427 

.534 

.673 

0090 

. 2050 

.7180 

.6310 

.1440 

.2000 

. 0220 

.0100 


PAGE  1194 

fRDNUOl  ) 


,60  .887 


. 780 

, 867 

.6130 

.2760 

, 7361i 
.3250 

. 1330 

, 5430 

.0390 

.0580 

.0050 

-.0720 

-.0590 

-.0920 

-.0910 

-.0920 

-.0770 

- .1)790 

. 780 

.887 

.6460 

.2310 

, 7540 
. 31  70 

DATE  IB  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1195 


MACH 


MACH 


AMES  67-707  IA9  02A  + S3  + TS  UPPER  WING 


(RBNUOi) 


t ♦ \ norscra  \. nt.tr. 


DEPENDENT  xm.RMBLE  cp 


: 2)  = 2.999  At_PHAT  ( 3)  = -4.070 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

x/cw 

. 1 50 

.0110 

.11600 

.1020 

.1260 

.177 

- . 0430 

.£29 

-.0180 

• .£46 

-.0460 

.250 

-.0610 

-.0250 

. 0250 

.0320 

.362 

- .0400 

.400 

-.1040 

-.0620 

-.0200 

.402 

-.1090 

.497 

-.0730 

. 5 50 

_ 4 non 

• A 

— 1070 

.565 

-.1330 

.600 

-.0760 

.650 

-.0780 

.700  ' 

-.1030 

-.1190 

.725 

-.1310 

.750 

-.1010 

-.1020 

. 760 

-.1250 

.775 

-.1290 

-.1210 

♦ 808 

-.1080 

.634 

-.0770 

.650 

-.1190 

-.1160 

-.1010 

.657 

-.0770 

.665 

-.0670 

.900 

-.0570 

-.0960 

-.0890 

.905 

-.0770 

.950 

-.0750 

- . 1070 

-.0910 

.953 

-.0640 

.965 

-.0370 

2)  = 2.999  ALPHATt  4)  = -2.000 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

♦ 673 

. 760 

.887 

x/cw 

. 000 

.0140 

-.0010 

.1390 

.6900 

.5900 

.6950 

.7600 

♦ 050 

.1030 

• 1460 

.2360 

.28611 

.061 

.0080 

.066 

- . 0090 

.094 

-.0010 

.150 

-.0210 

.0250 

.0760 

.1030 

.177 

-.0490 

.229 

- « 0190 

.246 

-.0490 

.251' 

-.0860 

-.0530 

- . 0060 

.0170 

.362 

-.0420 

.400 

-.1230 

-.1010 

-.0320 

.4  02 

.497  -.1)7311 


1050 


DATE  1ft  SEft  ?5 


TABULATED  FPES5UPE  DATA  - IA9C 


PACE  1196 


AMES  IA9  C£A  + S5  + T9  UPPER  WINC 


{RBNULil) 


SECTION  ( 1) UPPER  WINC 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  (2)  = cl. 999  ALFHAT ( 4)  - -2  Y/BW 

X/Cw 
.55U 
.565 
. 6'ju 
. 65U 
. 71  ill 
.725 
.75'-i 
. 76!i 
.775 
.B'.iS 
.*34 
.951) 
.957 

r bS  J 

. 900 
4 905 
.950 
.953 
.965 

MACH  { 2)  = 2.999  ALPHAT  ( 5)  = -.010  Y/BW 

X/CW 
.099 
.950 
.081 
.086 
. 094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
. 250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.630 
.700 
.725 
.750 
, 760 
.775 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. ; 0 

.867 

-.1450 

-.1100 

-.1240 

- ,9900 

-.0890 

-.0970 

-.1230 

-.1490 

-.1230 

-,1100 

-.11 50 

-.1490 

-.1230 

-.1070 

-.0750 

-.1020 

-.1420 

-.1230 

-.1069 

— , 06«  0 

- .0540 

- .9949 

-.1260 

-.1010 

- . 1029 

-.1159 

-.9999 

- .9869 

—.0320 

.299 

.364 

.427 

.534 

. " 3 

.780 

.887 

. 0009 

-.0180 

.1250 

.6760 

, 6690 

.7140 

. 7650 

.9830 

.1390 

.2070 

,2580 

-.9129 

-.9250 

-.0209 

-.0720 

-.0350 

.0030 

.0630 

.0800 

-.0360 

- . 9649 

- . 0980 

-.0650 

- .1*210 

.0010 

-.0580 

-.1170 

- . « 349 

-.1120 

- ,0450 

-.0670 

-.1340 

-.1510 

- . 1 200 

-.0980 

-.1090 

-.1560 

-.1320 

-.1210 

1 190 

- . 5 290 


- . 1 520 


1360 


DATE  58  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - T A9C 


PACE  1197 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  OFFER  WING  wBW.'i) 

stcriQN  < uui-i-EK  wiNtr  DEPENDENT  VARIABLE  CF 


MACH  ! 2)  - 2. 999  ALFHAT  ( 5)  = - .'.'li'-'i  Y/BW 

X/CW 

.808 

.834 

.850 

.657 

.865 

.900 

.905 

.950 

.953 

.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  ALFHAT  ( 6)  = 1.930  Y/BW 

X/CW 
.000 
,050 
.081 
.086 
,094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
. 650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.11 70 

-.0880 

-.1170 

-.1450 

-.1320 

-.1250 

-.0810 

-.0710 

-.1120 

-.1350 

-.1080 

-.1180 

-.1250 

-.1180 

-. 1030 

-.0440 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0180 

- .0330 

.1160 

.6640 

.6990 

. 7370 

.7610 

.0500 

.1210 

.1760 

.2250 

-.0260 

-.0360 

-.0320 

-.0820 

-.0510 

-.0010 

.0440 

.0580 

-.114911 

-.0770 

-.1050 

-.0740 

- . 0300 

-.0160 

-.0710 

-.1240 

-.1400 

-.1170 

-.0550 

-.0960 

-.1400 

-.1560 

-.1290 

-.1020 

-.1040 

-.1170  -.1370 

- . 1 580 

-.1220  -.1220 

-.1300 

-.1540  -.1380 

-.1240 

-.0970 

-.1470  -.1390  -.1260 

-.1270 

-.0900 

-.0820  -.1370  -.1160 

-.1250 

-.1260  -.1330  -.1220 


1200 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


FAGE  1190 


AMES  67-707  IA9  CfcA  + Si  + T9  UPPER  WING  (R0NUU1 > 

SECTION  ( 1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  < 2)  = 2.999  ALPHAT ( 6)  = 1.93U  Y/BW  .299  .364  .427  .534  .673  .‘60  .887 

X/CW 


.965 

MACH  C 2)  = 2.999  ALPHAT ( 7)  = 3.960  Y/BW 

X/CW 
♦ 000 
.050 
,06?. 
.086 
. 094 

.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
. 402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
. 650 
. 7 01 1 
.725 
.750 
. 760 
.775 
. 808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  ALPHAT  ( 8)  = 5.990  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
.086 
. Li 94 


iise'.i 

299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.007 

0340 

-.0450 

.1550 

. 7291i 

. 74  SO 

. 7 7 * L * 

.7900 

- . 0360 

.0300 

.0970 

• 4 

.1910 

- . 0500 

-.0510 

- .0570  -.0120  ..'210  . 0350 

- . 0960 

— .0640 

-.0880 


18!  i 

-.0820 

-.0460 

-.0350 

-.0840 

- . 1380 

-.1410 

-.1190 

- . 0700 

-.1070 

-.14711 

-.1560 

" .1320 

— 1 « 4 t ; 

-.1130 

-.1250 

— « 1 400 

-.1540 

— . 1420 

- , 1 31X» 

- . 1 280 

-.1520 

-.1450 

- . l 340 

-.1070 

- . 1 300 

-.1470 

-.1420 

1320 

-.0990 

-.0940 

-.1340 

-.1430 

- . 1 200 

-.1350 

- . 1 370 

- . 1 £40 

-.1320 

-.0660 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 7?0 

, 887 

-.0520 

-.0590 

, 1610 

. 7380 

. 74  60 

. >3 : o 

.8260 

. 041  ill 

.0600 

.1280 

.171 0 

- . 0360 

- . 0450 

~ , 04 80 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1199 


AMES  87-707  IA9 

C2A  + S3  + 

T9  UP 

PER  WING 

(RBNU01 } 

RFfTTON  ( 1 ' 

M.JPPFR  WTNG  OFPFNOFNT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 2)  s 

a. 999  ALPHA! < 8)  = 5,990  Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

, 780  .887 

x/cw 

. 1 50 

-.0650 

-.0260 

.0080  .0180 

.177 

-.0930 

.229 

-.0610 

.246 

-.0810 

.250 

-.1110 

-.0870 

-.0570  -.0470 

.362 

- . 0800 

. 400 

-.1420 

-.1220 

- . 0800 

.402 

-.1290 

.497 

-.0990 

CCfi 
* S *J  -< 

— • 1 570 

- .1340 

.565 

-.1390 

. 600 

-.1160 

.650 

-.1140 

. 700 

-.1170 

-.1420 

.725 

-.1530 

.750 

-.1330  -.1340 

. 760 

-.1320 

.775 

-.1520 

-.1410 

. 808 

-.1290 

.834 

- ♦ 1 020 

.850 

-.1490 

-.1380 

-.1320 

.857 

-.1460 

.865 

-.0930 

.900 

-.0860 

1440 

-.1260 

.905 

-.1460 

.950 

— • 1 38t.« 

— • 1340 

-.1280 

.953 

-.1420 

.965 

-.0590 

MACH  { 2)  a 

2.999  ALPHAT  ( 9)  = 8.000  Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780  . 887 

X/CW' 

♦ 000 

-.0590  - 

.0610 

. 1890 

.7210 

.7400 

.7960  .8230 

.050 

.•0160 

.0550 

.1060  .1450 

.081 

-.0700 

. 086 

- 

.0740 

. 094 

- . 0800 

. 1 50 

-.0850 

-.0450 

-.0100  .0030 

.177 

-.1260 

.229 

- . 0950 

.246 

- 

.1120 

.250 

-.1270 

- . 1 030 

-.0700  -.0590 

.362 

-.1110 

.400 

- . 1 580 

-.1390 

- . 0900 

.402  -.1591 1 

.497 


1 270 


DA^E  19  SE-  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1200 


AMES  87-707  IA9  02 A + S3  + T9  UFPEF  WING 


(r«i!  ) 


SEC^IO-'  ( 1)  UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


'■>(.  ch  r 25  = 2.999  ALFHAT  < 9)  = 8 . LiLjLj  Y/BW 

x/cw 

.550 
.565 
. 6L»Li 
. 650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MAO  (3)  = 3.502  ALFHAT  ( 1}  = “8.080  Y/BW' 

X/CW 
. 000 
. 050 
.081 
.086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
. 650 
.700 
. 725 
. 750 
. 7 6'.  i 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 7 60 

.867 

-.1720 

-.1370 

-.1690 

- . 1 190 

- . 1 220; 

-.1440 

-.1640 

-.1650 

— .14  20 

-. 1340 

-.1 350 

-.1620 

-.1400 

- . 1620 

-.1340 

- , 1 580 

-.1620 

-.1360 

-.1310 

-.1240 

-.1170 

-.1600 

-.1600 

-.1320 

- .1510 

-.1350 

- . 1 300 

-.1580 

- . 0900 

.299 

.364 

.427 

.534 

673 

. 780 

.887 

. 0630 

- 2040 

.8230 

.7  730 

. 7540 

.6550 

.2150 

.2810 

.3450 

. 3740; 

. 0690 

.0370 

.0510 

-.0010 

.0590 

. 1 1 60 

.1720 

. 1890 

.0290 

“,0060 

. 0020 

. 0230 

, 0720 

, 0940 

.0060 

-.0720 

-.0610 

-.0340 

.0360 

-.0370 

- b 0990 

- .0900 

-.0560 

- . 0320 

- . 031  Oi 

-.0690 

- .0980 

-.0740 

- .0600 

-.0560 

0940  “.076!' 


DATE  IS  SEE  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - !A9C 


PAGE  12 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING  (RBNU01) 

SECTION  ( 1)  UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 3)  = 3.502  ALPHATI  1)  = -8.080  Y/BW 

X/CW 

. eoe 

.834 

.850 

.857 

.865 

.900 

.905 

.950 

.953 

.965 

MACH  { 3)  = 3.502  ALPHAT C 2)  = -6.080  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
. 250 
.362 
.400 
. 402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
. 650 
. 700 
. 725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.634 
. 850 

OG7 

.865 
.900 
.9'.  >5 
.950 
.953 


.299 

.364 

.427 

• 534 

.673 

.780 

.887 

-.0830 

- . 0490 

-.0420 

-.0850 

-.0770 

“.0610 

-.0370 

-.0210 

-.0420 

-.0690 

-.0450 

“ .0540 

-.0680 

“.0500 

-.0360 

.0010 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0480 

.0360 

. 1 530 

. 7440 

.7290 

.6360 

. 7020 

.1930 

.2430 

.2850 

.3410 

.0360 

.0110 

.0250 

-.0350 

.0350 

.0810 

.1250 

.1460 

-.0010 

-.0310 

“.0350 

-.0090 

.0390 

. 0600 

-.0210 

-.0920 

“.0870 

-.0600 

. 0090 

-.0590 

-.1150 

-.1040 

-.0770 

-.0530 

- . 0490 

-.0920 

-.1140 

“ . 1 090 

-.0870 

-.0770 

-.0750 

“.1060 

- . 0900 

-.1040 

-.0750 

-.0730 

“,0990 

-.0880 

-.0790 

- . 0640 

-.0530 

-.0700 

“.0840 

-.0660 

-.0730 

-.0810 

-.0660 

-.0660 

DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  120? 


AMES  67-707  IA9  02A  ♦ S3  + T9  UPPER  WING  (RBNUIH) 

SECTION  < DUFFER  WING  DEFENBENT  VARIABLE  CP 


MACH 

< 3)  = 

3.502 

ALFHAT  C 

2)  = -6.080 

Y/BW 

X/CW 

.965 

MACH 

( 3)  = 

3 . 502 

ALFHAT ( 

3)  = -4.070 

Y/BW 

X/CW 
. OOO 
.050 
.081 
. 086 
.1*94 
.150 
.177 
.229 
.246 

OW; 

.362 

.400 

.402 

.497 

.550 

.565 

« 600 

. 650 

. 700 

.725 

. 750 

. 760 

.775 

. 808 

.834 

.850 

.857 

.865 

. 900 

. 905 

.950 

.953 

.965 

MAC*  ( 3)  = 3.502  ALPHA! ( 4)  = -2.020  Y/6W 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
.086 
.094 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. ; 80 

.867 

- . 0290 

. 299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 781* 

.887 

.0350 

.0220 

.1400 

. 6330 

. 6660 

. 7280 

.6780 

. 1480 

.1950 

.2240 

. 3030 

.0280 

.0100 

.0270 

-.0340 

. 0140 

.0620 

• 050 

. 1240 

. 0030 

-.0290 

_ 4 . A Of  . 

^ r lOCki  j 

-.0220 

-.0850 

— 4 1.01 1_< 

- t ijcgn 

— ^ *j*  >5'_; 

- .0550 

-.1070 

- « 1090 

- .0850 

-.0530 

-.0580 

-.0840 

-.1050 

-.1130 

-.0950 

-.0780 

-.1*820 

-.1110 

-.0970 

- , 0990 

-.□730 

-.0770 

-.1080 

-.0940 

-.0830 

-.0650 

-.0570 

-.0790 

-.0960 

-.0720 

-.0890 

-.'.i860 

-.0750 

-.0750 

-.0300 

.299 

. 364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.607 

. 0280 

. 0090 

.1350 

.5890 

.6160 

.6521* 

.6500 

.1110 

. 1 6311 

.2220 

.2740 

-.0110 

-.0240 

- . 0050 


date  is  sep  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1203 


SECTION  I 
MACH  ( 3! 


MACH  ( 3) 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + TS  UPPER  WING 
1) UPPER  WING  PFPEWnrNT  VARIABLE  CP 


(RBNU'ii) 


= 3.502  ALPHAT  < 4)  = -2.020 


= 3.502  ALPHAT ( 5)  = -.030 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

• 534 

.673 

. 760 

.887 

x/cw 

. 1 50 

- , 0070 

. 0400 

. 0670 

• Ilf  711 

.177 

-.0660 

.229 

-.0340 

.246 

-.0580 

.250 

-.0600 

-.0330 

.0100 

.0300 

.362 

-.0550 

. 400 

- . 1/991) 

-.0760 

- . Ill  40 

.402 

-.1130 

.497 

-.0800 

C Cl". 

« uuo 

".U  70 

— .0660 

.565 

-.1300 

. 600 

-.0630 

.650 

-.0590 

. 700 

-.1090 

-.0950 

.725 

-.1170 

. 750 

-.0610 

-.0890 

.760 

-.1310 

.775 

-.1140 

-.0990 

. 808 

-.1240 

.834 

- . 1000 

.850 

-.1140 

-.0960 

- . 0660 

.857 

-.0890 

.865 

-.0940 

.900 

-.0890 

-.1090 

-.0800 

.905 

-.0910 

.950 

-. 1000 

-.0950 

- .0790 

.953 

-.0840 

.965 

-.0640 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

, 534 

.673 

. 730 

.887 

X/CW 

.000 

.0130 

-.0060 

. 1090 

. 5960 

• 61 213 

.5610 

.6670 

.050 

. 0600 

. 1440 

, : 990 

.2470 

.081 

-.0290 

. 086 

-.0370 

.094 

-.0140 

. 1 50 

-.0230 

.0270 

.0721; 

.0840 

.177 

-.0750 

.229 

— .0440 

.246 

-.0720 

.250 

- , 0700 

- .0420 

. ' SjI  1j 

.0130 

.362 

-.0660 

.400 

-.1060 

-.0650 

-.0250 

.402 

.497 


0910 


1 S SO 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  DATA  - 1A9C 


^AGE  1204 


SECTION  ( 1) UPPER  WING 


AMES  67-7'j7  IA9  OKA  * S3  + T9  UPPER  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


'RBNU01) 


MACH  < 3)  = 3.502  ALPHAT ( 5)  = Y/BW 

X/CW 
.550 
.565 
.600 
.650 
. 7 UU 
.725 
. 750 
. 761) 
.775 
. 81)6 
.634 
. 651) 
.857 
.865 
. 900 
.91)5 
.95L> 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.5L2  ALPHAT < 6)  = 1.950  Y/3W 

X/CW' 

. !Wi 

.1)50 
.081 
. 086 
.1)94 
.150 
.177 
.229 
.246 
. 250 
.362 

, A l ill 
. 402 
.497 
. 550 
.565 
. 6*.  •! ' 
.650 
.700 
.725 
.750 
. 760 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

, 760 

.887 

-.1231/ 

-.0910 

-.133li 

- ,0650 

-.1/691/ 

-.1140 

-.1341: 

-.1200 

- . 1000 

- . 0860 

-.1/870 

-.1180 

-.1030 

- ,1310 

- . 1060 

-.1050 

-.1180 

- . 16.21) 

-.0890 

— . 1/991/ 

-.0900 

— . 1 000 

-.115'-: 

-.0810 

-.1080 

- . 0970 

-.0820 

- . 1/921/ 

-.0740 

.299 

.364 

.427 

.534 

. 673 

. 781. 

.867 

- : r>0S0 

- - 0200 

. 1 140 

. 5830 

; 6220 

. Art!  Vi 

. 6750 

.1)720 

.1221/ 

.169'-/ 

.2200 

-.0710 

-.0780 

-.0500 

-.1181/ 

-.1:321/ 

.0150 

.0520 

.1/611/ 

-.0880 

-.11 00 

- . 0790 

- . 0480 

-..01  5 \ ) 

- ..1)041) 

— . 1060 

- . 1 650 

-.51 10 

- . 0880 

- .1)390 

- . 1 300 

-.125'.! 

-.0970 

- . 1 681  i 

- .0790 

- .071 O 

-.1490  -.1050 

-.1230 

-.0920  -♦093o 


. 1210 


1070 


CATE  16  SEP  73 


TABULATED  FEESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  1205 


AMES  67-707  IA9 

02A  + S3 

+ T9  UPPER  WING 

(RBNU01 ) 

SECTION  ( 

1) UPPER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ! 3) 

= 3 . 502  ALFHAT  ( 

e)  = 2.  .950  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780  .887 

X/CW 

.80  8 

-.1650 

.834 

- • 1 420 

. 850 

-.1210 

-.1050 

-.0920 

.857 

-.1030 

.865 

-.135'-i 

.900 

- . 1 300 

-.1190 

-.0870 

.905 

-.1070 

.950 

-.1140 

-.1020 

-.0890 

.953 

- . 1040 

.965 

-.11 3D 

MACH  ( 3) 

= 3.502  ALPHATC 

7)  = 3.960  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

• 0l>0 

-.0240 

-.0260  .1010 

. 5390 

.6680 

.6990  .7190 

.050 

.0490 

.0950 

.1470  .1880 

.081 

-.0060 

.086 

-.0120 

.094 

.01211 

.150 

-.0450 

-.0060 

.0330  .0410 

.177 

-.0490 

.229 

-.0220 

.246 

-.0430 

. 250 

- . 0690 

-.0660 

—.0300  -.0210 

.362 

-.0410 

.400 

-.1170 

-.1010 

-.0530 

.402 

-.0620 

.497 

-.0610 

. 550 

-.1320 

- . 1040 

.565 

-.0910 

.600 

-.0870 

.650 

- • 0800 

.700 

-.0750 

-.1120 

. 725 

-.1250 

. 750 

-.0990  -.0960 

.760 

-.0920 

.775 

-.1270 

-.1110 

.608 

- . 0920 

.834 

-.07111 

.850 

- . 1 260 

-.1090 

- . 0990 

.857 

- . 1 220 

.865 

-.0630 

. 900 

-.0560 

- . 3 240 

-.0960 

. 905 

-.1250 

.950 

- . 1 ! 90 

-.1050 

-.0970 

.953 

- . 1 230 

DATE  18  SEP  7} 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


SECTION  < 
MACH  < 3) 

MACH  ( 3) 


MACH  ( 3) 


PAGE  1296 


1 > UPPER  WING 


AMES  87-797  IA9  G2A  + $3  + T9  UPPER  WTNG 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


{RBNUOl ; 


= 3 . 502 

ALPHAT  ( 

7)  - 

3 . 96V) 

Y/BW 

.299 

.364 

.437 

. 334 

.673 

. ?80 

.887 

y./cw 

.965 

-.0400 

= 3.302 

ALPHA!  ( 

ft)  = 

3.970 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

x/cw 

.000 

-.0370 

-.0420 

.139'.) 

.6520 

. 6630 

.7390 

. 7241 

.050 

.0140 

.0450 

.1250 

. 2 631 

.U81 

.086 

.094  - .0660 

. 150 

.177 

. 229  -.1010 

.246 
. 250 

.362  -.1200 

. 400 

.402 

.497  -.1350 

.5  50 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 

.865  -.1400 


-.078Li 


- ♦ 0900 


-.1200 


-.1250 


-.0790  “.0400  ,1(180  .0270 

-.1290  -.0970  -.0390  -.0320 

- . 1 440  - . 1 290  - . 0630 

-.1580  -.1100 


-.1670 


-.0960 


.0830 


- . 1 520 


1450 


.900 
.905 
. 950 
.953 
.965 


- « 1350 


-.1140 


-.1640 
- . 1 620 

-.1440 

-,144'.'' 


-.12  60 


. 1520  -.1130 


-.1020  -.1020 


-.1520  -.1110  -.2040 


-.1471'  -.1080  -.1020 


3.  >02  ALPHA!  ( 9)  = ft.1-'*!'.' 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.000 

-.0400 

— . 0490 

.1620 

. 7909 

. 7399 

. 7610 

. 7010 

.050 

.9240 

.9500 

.1040 

. 1 320 

.091 
. 066 
.094 


-.0660 


-.0730 


-.0540 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  12 


SECTION  t DUFFER  WINS 
MACH  ( 3)  = 3.502  ALPHATt  9)  = 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WINS  (RBNUU1) 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.299 

.364  . 427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

. 1 50 

- . 0650 

-.0320 

.0060 

.0080 

.177 

-.1080 

.229 

-.0850 

.246 

- . 1 040 

.250 

-.1020 

-.0860 

-.0480 

-.0460 

.362 

-.1040 

. 400 

-.1300 

-.1180 

-.0700 

.402 

-.1400 

.497 

-.1200 

, 550 

-.1430 

- . 1090 

.565 

-.1440 

. 600 

-.0970 

.650 

-.0850 

. 700 

-.1310 

-.1150 

.725 

-.1380 

.750 

-.1030 

-.0970 

. 760 

- . 1430 

.775 

-.1380 

-.1110 

• 806 

-.1440 

.634 

-.1270 

.850 

-.1400 

-.1100 

-.1040 

.857 

-.1320 

.865 

- . 1200 

.900 

-.1140 

-.1390 

-.1020 

.905 

-.1350 

.950 

-.1350 

-.1080 

-.1040 

.953 

-.1360 

.965 

-.0980 

PAGE  12'.i8 


T9  UPPER  WING 


ALPHAT  - 
RUCDER  = 
RUDFtR  = 


.364  .427  .534  .673 

■ Li  630  .47211  l.UlSU  . 9C3G 

. 332fJ  . 444Li 

• 25'V.i 


.1300  ,2030 

.1010 

.1110 

.0210  .0640 

-.0630  -.0350 

- .0200 

-.0960  -.0630 


-.1110 

-.1080 

- . 0060 

“*1010  -.1110 

.0220 

- .0560  -.1010 

.0250 

*tii  y:i 

.0241  * 

■ 0540  - .0690 

.0570 


.364  .427  .534  .673 

.0330  .4020  .9070  .3151* 

.3170  .3650 

.2160 


(RBNUOfc)  < 10  MAY  73  ) 

PARAMETRIC  CAT A 

-6.000  ORB INC  " .500 

.000  ELEVCW  = .0:0 

.000 

.780  .887 

.9840  .9860 

.4970  .5770 

.3490  .2970 

.1280  .1570 

,0660 

“.0460 

-.0680 

-.0930  -.0840 

-.0630 

-.0550 

-.0590 

.760  .887 

.9060  .9070 

.4570  .5300 


.1590 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1209 


AMES  87-707  IA9  02 A ♦ S3  + T9  UPPER  WINS 


(RGNUU2! 


StXTION  \ i/UrrLK  WING 


iisrur  » 7 A n T *OI  C r PS 


Mach  ( i ) 


2.498  BETAT  ( 2>  = -6.28'-' 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  < 3)  = -4.170 


Y/BW 

.299 

.364 

,427 

y./ cw 

. 1 SO 

.177 

.0850 

.229 

.1180 

.246 

.0820 

. 25  L i 

.362 

. Lr900 

, 400 

.402 

-.0310 

.497 

.0380 

.550 

.565 

-.0700 

.600 

.650 

. 700 

-.0120 

.725 

. 750 

. 760 

-.0260 

.775 

.808 

. 0010 

.854 

.1)640 

• 850 

.857 

.0140 

.865 

.0720 

,900 

.1020 

.905 

.0180 

.950 

.953 

. 0400 

.965 

,1350 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

x/cw 

. 000 

.0420 

.0040 

.3360 

.050 

.081 

.1850 

,086 

.1270 

.094 

.0960 

. 1 50 

.177 

.0681* 

.229 

.0910 

.246 

.0630 

. 250 

.362 

.0690 

.400 

.402 

-.0340 

.497 

.0250 

.534 

.673 

. 780 

,887 

.1080 

.1710 

.31311 

.2640 

.0020 

.0470 

. 1020 

. 1 300 

-.0780 

-.0390 

.0430 

— , \ 080 

— • 0890 

-.11790 

-.0610 

-.1150 

-.1180 

- . 11130 

-.0950 

-.1110 

-.1170 

- . 0630 

-.1060 

-,09511 

-.0060 

-.0690 

.0270 

-.0720 

- • 0650 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.8930 

.7470 

. 8230 

.8300 

• '2990 

.3390 

. 3930 

• 4860 

.'-'920 

. 1 560 

.2660 

.2310 

- . '-1O6'-' 

.0390 

.0800 

. 1030 

-.0820 

-.0460 

,0220 

oats:  is  se?  ??, 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMCC  87-79?  1 A 9 C2A  + S3  + 

SEC7IC*  ( 1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CF 

MACH  ! i;  : 2.49*  BETAT  ( 3>  = -4.17'j  Y/BW  ,299 

x/cv 

.559 
. 565 
.600 
. 650 

. 709  -.0220 

.725 
.750 
. 760 
.775 
. 808 

. 834  , 0470 

.850 

.857 

.865  .0540 

. 900  .0840 

.905 

.950 

.953 

.965  • 1079 

MACH  < D = 2.498  BETA!  ( 4>  = -2.060  Y/BW  .299 

X/CW 

, 000  .0370 

.050 
.081 
. 086 

.094  .0770 

. 1 50 

.177 

.229  .0750 

.246 
. 250 

.362  .0630 

.400 
. 402 

.497  .0190 

. 550 
.565 
. 609 
. 650 

.700  -.0300 

.725 

. 750 

. ?S0 

.775 


PAGE  1210 


DATE  xe  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1211 


AMES  87-70?  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WINS 


(RBNU02! 


Rcrn.-jj  ( ill|pprt5  U1NA 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( i)  = 2.498  BETAT  ( 4)  = -2.060 


MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  ( 5>  = 2.180 


r/Bw 

.299 

.364 

.427 

x/cw 

.808 

-.0170 

.834 

.0390 

. 850 

.857 

-.0030 

.865 

.0430 

.900 

.0660 

.905 

.'0020 

.950 

.953 

.0250 

m Qcc 

f ‘.04  r. 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

. LVJL1 

.0440 

.0580 

.2070 

. 050 

.081 

.1180 

.086 

.0750 

.094 

.0570 

. 1 50 

.177 

.0450 

.229 

.0650 

.246 

.0420 

.250 

.362 

.0650 

. 400 

.402 

-.0410 

.497 

.0120 

. 550 

.565 

-.0740 

. 600 

. 650 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0690 

— .11 50 

-.0990 

-.0260 

-.0860 

. 0000 

-.11020 

-.0790 

.534 

.673 

CO 

.887 

.6510 
. 1930 

.5910 

.2510 

.5930 

.2920 

. 5540 
.3400 

.0510 

. 1000 

.1900 

.1470 

-.0270 

-*0010 

. 0290 

.0480 

-.0820 

-.0700 

-.0100 

-.1120 

-.1120 

- .0940 

. 700  - . 0360 


-.1280 


. rib 
.750 
. 760 
.775 
.808 


-.1200 

-.1210  -.1220 

- . 0330 

-.1000  -.1260 

-.0200 


, 834 

,0230 

850 

-.0520 

-.1150 

-.1060 

,857 

-.0190 

865 

.0180 

900 

.0340 

-.0270 

905 

.0010 

950 

- . 0070 

-.0840 

- . 0860 

953 

.0270 

DATE  18  SEF  7 


TABULATED  FRESSUEE  DATA  - IA9C 


PAGE  1212 


AMES  87-707  IA9 

02A  + S3  + 

T9  UPPER  WINS 

(RBNU02) 

SECTION  ( 

11  UPPER  WINS 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 1) 

■=  2.498  BCTAT 

! t>)  = 2 .160  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

* 867 

X/CW 

.965 

.0620 

MACH  t 1 ) 

= 2.498  BETAT 

( 61  = 4.3211  Y/BW 

.299 

*364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.OOD 

.0220 

.0300  .1650 

.5700 

.5170 

.5110 

. 5130 

.050 

. 1580 

.2140 

.2571) 

. 3080 

,081 

.0980 

.086 

.0570 

.094 

.0410 

.150 

.0330 

. 071  0 

. 1 660 

( 19S'; 

.177 

.0410 

.229 

.0510 

.246 

.0310 

. 250 

— . 0340 

- , 020! 

= 0140 

.0330 

.362 

.0490 

. 400 

— .0880 

-.0810 

- = 0220 

. 402 

- . 04 i 0 

.497 

.0120 

. 550 

-.1140 

-.1110 

.565 

-.0700 

.600 

- . 0990 

. 650 

- . 1060 

. 700 

- .0280 

-.1280 

.725 

-.1170 

.750 

-.1230 

-.1310 

. 76.) 

-.0340 

.775 

- . OS 80 

-.1250 

.808 

-.0200 

. 834 

,0200- 

. 850 

-.0550 

-.1120 

-.1080 

.857 

-.0130 

.865 

.0160 

.900 

.0260 

-.0310 

-.1110 

. 905 

. 001 0 

.950 

- • 01 20 

-.0810 

-.0870 

.953 

. 0200 

.965 

.0570 

MACH  < 1)  s 

2.498  6ETAT  ( 

7)  = 6.460  Y/BW 

.299 

364  .427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.OLiO 

.0030 

0070  .1380 

.4840 

.4460 

.4400 

.4310 

.050 

.1350 

.1870 

.2281) 

.2730 

.081 

.0920 

. 086 

0480 

. 094 

.0270 

■nmemnn 


DATE  18  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1213 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + 1 9 UPFEK  WING 


(RBNU02) 


SECTION  ( DIFFER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( D = 2.498.  BETAT  < 7)  = 6. 460  Y/BW 

X/CW 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
. 402 
.497 
.550 
.565 
.600 
.650 
.700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( I)  = 2.498  BETAT  ( 8>  = 8. 590  Y/BW 

X/CW 
.000 
. 050 
.081 
. 086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
. 402 
.497 


.259 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.0340 

.0590 

.1480 

.1060 

.0480 

.0420 

.0320 

-.0270 

' -.026*3 

, 0090 

.0190 

.0480 

-.0350 

-.0800 

-.0790 

-.0310 

.0120 

-.0630 

-.1080 

- . 1080 

-.1070 

-. 1030 

-.0290 

- .0410 

-.1120 

-.1230 

-.1220 

-.1330 

-.1000 

-.1220 

-.0190 

H 

-.0180 

-.0540 

-.  1080 

-.1070 

.0190 

.0320 

.0010 

-.0290 

-.1080 

-.0100 

-.0780 

-.0840 

.0180 

. 0550 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0190 

-.0140 

.1130 

.4170 

.3860 

.3710 

.3690 

.2160 

.1610 

. 2000 

.2420 

.0910 

.0360 

, 0080 

.0540 

.0340 

.0480 

.1270 

.0890 

.0310 

.0340 

-.0230 

-.0290 

. 0000 

.0120 

.0470 

-.0740 

-.0820 

-.0360 

-.0320 

.0140 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I A9C 


PAG-E  121^ 


AMES  &7-7‘j7  IA9 

02 A * S3  + 

T9  UPPER  WING 

(RBNU02) 

SECTION  < 

1 ) UPPER  WINS. 

DEPENDENT  VARIABLE  CF 

MACH  ( 1) 

= 2.498  BETAT 

< 8)  = 8. 5911  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

. 5 5 0 

- .1040 

- . 1030 

* 565 

- .0630 

. 600 

-.1050 

♦ 650 

-.1060 

. 700 

-.03411 

-.1190 

. 725 

-.1160 

. 750 

-.1220  -.1310 

. 760 

-.0560 

.775 

- .1080 

-.1190 

. 808 

- , 0200 

.834 

. OJ  50 

.850 

-.0590 

-.1100 

-.1110 

.857 

- .0090 

,865 

• 0260 

.900 

.0410 

-.0270 

-.iliO 

. 905 

. 0090 

.950 

-.0000 

-.0810 

-.0860 

.953 

.0260 

.965 

.0610 

MACH  < Z) 

= 2.999  BETAT  ( 

1)  - -8,560  Y/BW 

.299 

.364  . 427 

.534 

.673 

.760  .88? 

X/CW 

. 000 

.1390 

.0890  .4140 

1.11 50 

1,1260 

1.1070  1.2000 

.050 

.3990 

. 5040 

.5460  .6230 

.081 

.2160 

.086 

.1370 

.094 

.1350 

.150 

, 1 720 

,2430 

. 3090  . 3330 

.177 

.0890 

.229 

.1130 

.246 

. 0670 

.250 

.0560 

. 1 000 

.1630  .1870 

.362 

.0750 

.400 

- . 0230 

. 0030 

• 09  50 

. 402 

- . 0410 

.497 

.0150 

.550 

- ,0700 

- . 0370 

.565 

- . 0600 

. 600 

- . 0 3 10 

.650 

-.0250 

. 700 

-.0340 

-.0670 

.725 

- . 0680 

.750 

-.0430  ~ .0430 

.760 

- .0720 

.775 

- . 0860 

- . 0690 

CATE  18  SEi=  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1215 


AMES  87-707  IA9 

C2A  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

(RBNU02) 

it,',  i ;■/<  v i/Ori'Ei'  vsur*^ 

i mrsWAULt. 

MAC—  '2;  = 2.999  9ETAT 

C 1)  = -8.560  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

x/cw 

.808 

-.0350 

.834 

• 0240 

.851i 

-.0730 

-.0630 

-.0350 

.857 

• 0040 

.865 

.0420 

.900 

.0640 

-.0250 

-.0180 

. 905 

.0120 

.950 

.0190 

-.0400 

-.0210 

.953 

.0150 

.965 

• i i 20 

MACH  ; 25  = 2.999  SET  AT  ' 

( 2)  = -6.400  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780  . 887 

X/CW 

• OLID 

.1110 

.0540  . 3520 

1.0360 

<6 

w 

.9880  1.0710 

.050 

. 3690 

,4110 

.4870  .5560 

.081 

.2030 

.086 

.1240 

• 094 

.1250 

.150 

.1460 

.2070 

.2680  .2900 

.177 

.0930 

.229 

. 1060 

.246 

.0650 

.250 

.0330 

.0860 

.1320  .1600 

.362 

.0740 

. 400 

- . 0480 

-.0030 

.0820 

_ i .Ji'jf'. 

.497 

.0180 

. 550 

-.0830 

- . 0460 

.565 

- , 071 0 

. 600 

-.0180 

.650 

-.0340 

. 700 

-.0270 

-.0750 

. /2  5 

- .0960 

. 750 

- . 0 540  - • Li  5 30 

. 760 

- . 0640 

.775 

-.0940 

-.0760 

.808 

-.0330 

.834 

.0250 

.850 

-.0850 

-.0690 

-.0460 

.857 

-.02  60 

.865 

.0350 

.900 

.0560 

- . 0500 

-.0340 

.905 

-.0160 

.950 

- , 0080 

-.0490 

-.0320 

.953 

- . 0040 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1216 


SECTION  ' 
MACH  ( 2> 

MACH  ( 2) 


MACH  ( 2)  = 


AMES  87-707  IA9  02 A + S3  + T9  UPPER  WING 
1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2.999  BET AT 

( 2)  = -6.4'X- 

Y/BW 

.299 

,364 

.427 

.534 

x/cw 

.965 

.0930 

2.999  BETAT 

t 5)  = -4.250 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

X/CW 

. 000 

. 0870 

.0330 

.3100 

,9530 

.050 

. 3300 

.081 

.1660 

.085 

.0870 

. 094 

.0920 

.150 

.1310 

. 177 

.0520 

.229 

.0750 

.246 

.0390 

, 250 

*021 0 

.362 

.0460 

.400 

-.0550 

,402 

-.0510 

.497 

-.0060 

. 550 

-.0890 

.565 

-.0880 

. 600 

.650 

. 700 

— . 0460 

.725 

-.1010 

. 750 

.760 

-.0810 

.775 

-.1010 

. 808 

-.0540 

.834 

. 0000 

.650 

-.0900 

.857 

-.0270 

.865 

, 0090 

. 900 

.0270 

-.0550 

.905 

- . 0270 

. 950 

-.0190 

.953 

-.0130 

.965 

.0550 

2.999  BETAT  ( 

4)  = -2.100 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

X/CW 

. 000 

.0640 

.0240 

. 2830 

. 6890 

.050 

.2790 

.081 

• 1 4 Ml 

.086 

.0??n 

.094  .0620 


(RENU02) 


.673 

.673 

.7970 

.3710 

. 1860 

.0650 

-.0200 

- . 0600 

-.0850 

- • 06  50 
- . 0800 

-.0630 

.673 

. 7960 
.3370 


. 780 

. 780 

. 8900 
. 4200 

. 2260 

.11 00 

-.0410 
- . 0630 

-.0560 

- . 0440 


.7230 
,36?  0 


.887 

.887 

. 9650 
.5010 

. 2540 

.1360 
. 0630 

-.0320 

-.0640 


- . 0470 


.6510 
.43  70 


.780  , 887 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  1217 


SECTICN  ( 
MACK  < 2) 


MACH  ( 2) 


AMES  67-707  IA9 

OBA  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

(RBNULiB) 

UPPER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2.399  BETAT 

( 4)  - 

-2.100  Y/BW 

,299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

x/cw 

. 1 50 

.0870 

,1610 

. 2000 

.2180 

.17? 

, 0470 

.229 

.0710 

.246 

.0330 

.25L) 

.0010 

.0460 

. 0900 

. 1080 

.362 

. 0440 

♦ 400 

— .0630 

-.0350 

.0450 

.402 

-.0430 

.497 

- , 0040 

. 550 

-,«i97D 

- , 0700 

.565 

-.0770 

. 600 

-.0390 

.650 

-.0510 

. 700 

-.0410 

-.0940 

.725 

-.1060 

.750 

-.0730 

-.0700 

.760 

-.0690 

.775 

- . 1040 

-.0950 

.808 

- . 0440 

.834 

-.0010 

.850 

- .0900 

-.0910 

-.0650 

.857 

-.0300 

.865 

.0100 

. 900 

.0250 

-.0590 

-.0470 

.905 

-.0270 

rtr(. 

-.0280 

— 0"*lO 

- • 0530 

.953 

-.0170 

.965 

.0520 

2.999  BET  AT  ( 

5)  = 

2 . 230  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 
. LiOO 

.0530 

.0260  . 2000 

.6890 

.6460 

.6570 

. 6600 

.05L) 

. 169t» 

. 2400 

• 29 1 0 

. 347-i 

.081 

.1000 

.086 

,0750 

.094 

.0710 

. 1 50 

.0320 

.0860 

. 14  50 

.1630 

.177 

♦0360 

.229 

.0630 

.246 

.0390 

.251* 

-.0360 

. 0030 

.0450 

.0670 

.362 

.0490 

• 400 

-.0820 

-.0620 

. 0090 

* 402 

.497  . Ill  4U 


DATE  18  SEP  ?3 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


FAGE  1218 


SECTION  < 

MACH  { 2) 


MACH  ( 2) 


AMES  87-71)7  IA9 

02A  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

RBnU'.iK) 

1 ) UPPER  WING 

DEPENDENT  variable  CF 

= 2.999  BETAT 

( 5)  = 2.230  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

-780 

.867 

x/cw 

.550 

-.1020 

-.0880 

.565 

-.1>531> 

. 600 

-.0621 

. 650 

-.0730 

. 700 

-.0210 

-.1030 

.725 

-.1060 

. 750 

- . 0920 

- . 094' 

. 760 

-.'J460 

.775 

-.1010 

-.1050 

.608 

-.0260 

.834 

.0110 

. 850 

-.0820 

-.098'.! 

-.0640 

.857 

- .0414.) 

.865 

.0190 

. 900 

. 0300 

-.0540 

-.0810 

.905 

-.0280 

.950 

-.0350 

-.0790 

-.0750 

• 953 

-.0130 

.965 

c 1)520 

2.999  BETAT  ( 

6)  = 4.400  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

P.7  ", 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

.0380 

.0280  .1550 

. 5930 

.5590 

.5570 

, 6040 

.050 

.1330 

. 1 960 

.2450 

.3070 

.081 

.0790 

.086 

0630 

.094 

.0520 

. 1 50 

.0160 

.0580 

.1080 

.1340 

.177 

.0280 

.229 

.0480 

.246 

. 

0330 

.250 

- 

■.0-420 

- .0160 

.0270 

.04  50 

.362 

,0440 

.400 

- 

. 0820 

-.0700 

- . 0080 

.402 

-.0260 

.497 

.0140 

.550 

- 

, 0960 

-.0920 

.565 

-,'.i480 

. 600 

— . 0740 

. 650 

- . 0760 

. 700 

-.0220 

- .1060 

.725 

- 

.1010 

. 750 

-.0950 

-.0990 

. 760 

-.0470 

.775 

- 

.0960 

- . 1 060 

DATE  10  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1219 


AMES  87-7117  T A 9 C2A  + S3  + T9  OFFER  WING 


(RBNU02) 


SECTION  ( 1 ) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 2)  s 2.999  BETAT  ( 6)  = A . Ali'.J  Y/BW 

X/CW 
.608 
.834 
.8511 
.857 
.665 
. 91)11 

.9115 

.950 

.953 

.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 7)  = 6.581)  Y/BW 

X/CW 
. iviiti 
.1)511 
.1181 
.1:86 
.1)94 
.1511 
.177 
.229 
.246 
.251) 
.362 
. 41111 
.4112 
.497 
.5511 
.565 
. 61111 
. 651) 
.71111 
. 725 
.751) 

. 7611 
.775 
. 8118 
-834 
• 85U 
.657 
.865 
.91)11 
.91)5 
.959 
.953 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 7811 

.887 

-.0260 

. 0090 

-.0330 

-.1)7611 

- . 09911 

- . 0921) 

.0200 

.0360 

- * 0250 

-.1)521) 

-.11870 

-.1)331) 

-.0750 

-.0770 

-.0110 

. 0540 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.min 

.0190 

.1250 

. 5020 

.4820 

.4791) 

.5120 

. 11980 

.1560 

.1970 

.2540 

.0650 

.1)510 

.113911 

.1*230 

.0010 

.0360 

.0821) 

.1030 

.1141111 

.0300 

-.11410 

-.02811 

.01)811 

.0250 

.114211 

-.0240 

-.1)7811 

-.0780 

-.0220 

111211 

-.1)9211 

-.0940 

-.1)4611 

-.118111 

-.1)8211 

-.11210  -.1031* 

~ *1*971* 

-.1  OVj  -.1040 

-.0490 

-.0930  -.1010 

-.0290 

.0040 

-.0790  -.0940  -.0960 

- . 0360 

.0200 

.0350  -.0520  -.0930 

-.0200 

- . 0340  - . 0730  - . 0830 

-.0080 


date  is  sep  ?3 


TABULATED  FRESSURE  data  - I A9C 


PAGE  122  It 


T9  UPPER  WING  (RBNUl/2) 


.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.667 

.364 

.427 

.534 

.673 

.760 

.667 

. 0040 

.1040 

.4150 

.4070 

.4070 

.4330 

.0800 

. 1220 

.1610 

.2090 

.0620 

0370 

. 0240 

-.0060 

. 0230 

« 0620 

.0750 

0250 

- .0470 

-.0560 

— * 0050 

( 0070 

-.0680 

-.0790 

-.0330 

- . uzoo 

-.0890 

-.0910 

-.l'i4U0 

-.litUU 

-.□620 

-.U99U 


-.0920 


-.0990 

-.1090 

-.D49LJ 

-.0890 

-.0960 

-.£1360 

-.0810 

- .0880 

-.0960 

-.0310 

-.062li 

-.0960 

-.0150 

-.0350 

- .0670 

-.0790 

- . 1/020 

364 

.427 

.534 

.673 

.760 

.687 

1140 

. 369'/ 

1 . 1 880 

1.1670 

1 . 2290 

1 .1940 

. 4300 

• 5320 

.5940 

-6400 

.242'./ 

. 1 580 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1221 


AMES  67-70?  IA9  C2A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU02) 


nrrTTrfj  ( < 1 1 >pprp  wi  NCr  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < a>  “ 3.5D2  BETAT  ( 1)  = -*.71'-*'  Y/BW 

X/CW 
. 1 5U 
. 177 
.223 
.246 
. 2 5Li 
.362 
.400 
. 402 
.497 
.53' i 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.606 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
,950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  < 2)  = -6.520  Y/B W 

x/cu 

.OLID 
. 'iK0 
♦ 081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 

.250 

• 362 
.400 

• 402 
.497 


299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 760 

.887 

.1830 

.2710 

.3360 

.34  50 

.0880 

1360 

.'.i960 

.0740 

.1260 

.1760 

.2020 

.0900 

-•0310 

-.0280 

.0240 

.1200 

,0240 

-.0620 

-.0620 

-.0260 

-.'.'•020 

.0150 

,0170 

- .0580 

-.1,780 

- . 0500 

-.0310 

-.0170 

-.0760 

-.0560 

-.0290 

,0180 

.0040 

-.0670 

-.0490 

— .0270 

,0340 

0530 

. 0090 

-.0460 

-.0040 

— .0060 

-.0330 

— .0080 

.0150 

,0990 

299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

1 390 

.0820 

. 3000 

1.0870 

1 .0920 

1 .0840 

1 .1,930 

.4130 

.4550 

.5100 

. 5950 

.1850 

. 1250 

1390 

.0690 

.1540 

.2110 

.2790 

.3100 

1 070 

.0590 

.1,390 

.0890 

. 1440 

.1750 

0680 

-.0410 

.0040 

.0950 

.0140 


0370 


cate  is  sec  7j 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA9C 


RAGE  1222 


SECTION  ( 
MACH  < 3) 


HACH  < 3) 


AMES  67-707  I A9 

Q2A  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

\RBNU02 ) 

c 

m 

^3 

WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CF 

= 3 . 502 

BETAT 

( 2)  = -6.520  Y/BW 

♦ 299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

. 550 

-.0730 

.565 

-.0640 

. 600 

.0000 

• 650 

- . 0090 

. TOO 

-.0290 

-.Li55ti 

.725 

-.0800 

.750 

-.037Li  -.0280 

. 760 

-.0680 

.775 

-.0830 

-.1i59‘i 

. 608 

-.0430 

.834 

. 0040 

.850 

-.0770 

- . !i53'-i 

-.0380 

.857 

-.0130 

- 865 

Ijl  Cl  '. 

.900 

.0330 

-.0620 

-.0170 

.905 

-.0120 

.950 

— .0270 

— *r»3S0 

- . 0230 

.953 

- . 0090 

.965 

.0680 

= 3 * 502 

BETAT  1 

: 3)  = -4.330  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780  . 887 

X/CW 

,000 

.1040 

.0640  .2470 

.9970 

.66911 

1.0140  .9790 

.050 

.3590 

. 3700 

.4470  .5180 

.061 

.1600 

.066 

.1090 

.094 

.1250 

. 1 50 

. 1 260 

.1771"! 

.2290  .2610 

.177 

.0690 

.229 

.0940 

.246 

.0510 

.250 

. 0300 

.Ei  620 

.1060  .1390 

.362 

.0620 

.400 

-.0500 

-.U 150 

t 0680 

.402 

-.0290 

.497 

.0120 

.550 

-.0770 

-.114711 

.565 

- . 0600 

. 600 

-.0170 

.650 

-.0220 

. 700 

- . 0290 

-.11650 

•i. 

.725 

-.0690 

.750 

-.0480  -.0470 

. 760 

- . Li  630 

.775 

-.0920 

-.0660 

CATE  16  SEP  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1223 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  UPFER  WING 


(RBNU02) 


SECTICAJ  ( DUFFER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CF 


MACH  ( 3 > = 3.502  BETAT  1 3)  = -4.330  Y/BW 

X/CW 
. 80S 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  t 3)  = 3.502  BETAT  ( 4)  = -2.140  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
. 650 
.700 
• 725 
. 750 
, . 760 

.775 
. 808 
.834 
.850 

.865 

.900 

.905 

.950 

.953 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

- . 0460 

- .0030 

-.0360 

-.0850 

-.0650 

-.0490 

. 0100 
.0250 

-.0360 

—.0670 

-.0380 

-.0510 

-.0330 

-.0330 

-.0260 

.0580 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0820 

.0540 

.2070 

.9030 

.2650 

.8680 

.3360 

. 7970 
.3720 

.8570 

.4630 

.1220 

.0820 

.0930 

.0360 

.0870 

.1340 

. 1960 

.2160 

.0720 

.0310 

.0070 

.0270 

.0910 

. 1080 

. 0440 

-.0410 

- .0700 

- .0430 

. 0480 

-.0030 

-.1010 

-.0460 

-.0690 

-.0240 

-.0240 

-.0410  -.0680 

-.1120 

-.0500  -.0490 

-.0690 

-.1120  -.0730 

-.0560 

-.0170 

-.1020  -.0710  -.0480 

—.0540 

-.0040 

.0080  -.0870  -.0360 

-.0570 

-.0650  -.0590  -.0360 


-.0490 


CA.TE  10  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I ADC 


PAGE  1224 


AMES  87-707  IA9 

02A  * S3  ♦ 

T9  UPPER  WING 

(RBNU02 ) 

SECTION  I 1)  UPPER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  cf 

KA CM  ( 3)  = 3.5'.i2  BETAT 

< 4)  = 

-2.140  Y/9W 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

x/cw 

.965 

.0410 

■AACM  t 3)  = 3.502  BETAT 

( 5)  = 

2.260  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

x/cw 

. 000 

.0450 

.0390  .2030 

. 7290 

.6470 

.6450  .6350 

.050 

.1550 

.2160 

.2920  .3370 

• 081 

.0470 

.086 

.0180 

.094 

.0370 

. 1 50 

.0340 

. 0890 

,1400  .1570 

.177 

- . 01 70 

.229 

.0110 

.246 

- 

.0150 

.250 

-.0300 

• 0060 

• Li  540  .0700 

.362 

-.0080 

.400 

-.082*0 

-.0550 

.0150 

. 402 

-.0810 

.497 

- . 0430 

• 550 

-.1060 

-.0710 

.565 

-.1000 

. 600 

- . 0420 

.650 

-.0440 

: ?OL* 

- ; 0730 

-.0850 

.725 

-.1080 

. 750 

-.0720  -.0610 

.760 

-.1010 

.775 

-.1050 

- . 0900 

. 603 

- . 0880 

.634 

-.0590 

.650 

-.0960 

-.0870 

-.0750 

.857 

-.0540 

. 865 

-.0420 

.900 

- . 0290 

-.0800 

-.0590 

.905 

-.0510 

. 950 

-.0640 

-.0790 

-.0670 

.953 

-.0430 

.965 

- . 0020 

MAC^  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 

6)  = 

4 . 480  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  -867 

X/CW 

, 000 

.0390 

,0160  .1330 

.5900 

.5810 

. 5620  .5400 

.050 

. 1 1 30 

. 1 720 

.2220  .2900 

, 06  3 

.0720 

, L'S6  ,'J52'U 

.1 94  *L'67U 


DATE  ie  SEP  ?3 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  I'dUb 


SECTION  ( 
MACH  < 5) 


MACH  ( 5) 


AMES  67- TU?  IA9  OKA  + SJ  + T9  UPPER  WING 


(RBNUUB) 


DUPPEP  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


- 5.'y.iZ  BETAT  ' b)  - a.AS'J 


= 3. 5U2  BETAT  { ?>  = 6.690 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

- 1 5*-* 

.177 

.0200 

.229 

.0450 

.246 

.0310 

.250 

.562 

.0340 

. 400 

.402 

“ .0250 

.497 

.0090 

.550 

.565 

-•0420 

. 600 

. 650 

. 700 

-.0190 

.725 

.750 

. 760 

-.1470 

.775 

,608 

-.11360 

.854 

-.0060 

.850 

.857 

- . 0440 

.865 

.0110 

. 900 

.0230 

.905 

-.0440 

.950 

.953 

-.1*260 

.965 

.0430 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

x/cw 

.000 

.0100 

. 0040 

.0850 

.081 

-.0160 

. 066 

-.0200 

.094 

-.0140 

.150 

.377 

— • 1)481* 

# 9DQ 

-.0320 

.246 

-,0390 

. 250 

.362 

- . 0360 

.4  02 

- . 0870 

.497 

-.0580 

.534 

.673 

. 781 1 

.867 

.0120 

.0730 

.1190 

.1310 

-.0320 

- . 0090 

.0320 

.0520 

-.0730 

- . 0630 

,0030 

-.0970 

-.0810 

-.0540 

-.0530 

-.0930 

-.0940 

-.0790 

-.0780 

-.0900 

-.0930 

-.0830 

-.0920 

-.0820 

-.0690 

-.0750 

- ,0540 

-.0820 

-•0760 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.4750 

,48lLi 

• 481  ill 

.4700 

. Li  630 

.1280 

.1920 

.2450 

-.0240 

.0270 

.08211 

♦ 1000 

-.0520 

- .0440 

. 0080 

.0300 

-.0950 

-.0880 

-.1»150 

DATE  IP  SEP  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA9C 


;AGE  1226 


SECTION  < 
MACH  ( 3) 


MACH  ( 3) 


AMES  87—71)7  I A9 

02A  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

(RBNU02 ) 

1 5 UPPER 

V/! t JO 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 3.592 

BETAT 

( 7)  = 

6.691)  TVBW 

.299 

.364  .427 

. 534 

.673 

.760  .887 

x/cw 

.55'-) 

-.1090 

- .0860 

.565 

-.1020 

• ©LiLj 

-.0640 

.650 

~ . 061 0 

. 700 

- .0630 

-.0950 

.725 

— . 1060 

.751) 

- .0840  -.0819 

. 760 

-.1090 

.775 

1020 

-.0970 

.81)8 

-.1020 

.83/! 

-.0780 

.850 

-.0950 

-.0930 

-.0900 

.857 

-.0610 

.665 

- . 0630 

. 900 

-.0460 

- .0860 

- , 0800 

.905 

- .0570 

. 95U 

-.0690 

-.0810 

-.0830 

.953 

- . 0460 

.965 

- . 0220 

- 5 , 592 

BET  AT  I 

: s)  = 

8.91  Ci  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.000 

-.0120  - 

.0120  .0870 

.3890 

. 4000 

.4000  .3990 

.050 

.0330 

. 1000 

.1590  .2011) 

.1181 

- . 0400 

.086 

- 

.0340 

. 094 

-.0250 

. 1 50 

- .0340 

. 01 30 

.0520  .0720 

.177 

-.0580 

.229 

- .1*450 

.246 

- 

.0470 

. 250 

- . 0630 

“ .0460 

-.0210  .0980 

.362 

- .0450 

. 400 

- .0830 

-.0860 

-.0329 

.402 

— . 0850 

.497 

-.0610 

.550 

- * ,oi  r ( 

-.0920 

. 565 

- . 1030 

.600 

—.0750 

.650 

-.0730 

. 700 

-.1*850 

-.0970 

.725 

- .1*860 

.750 

- . 0939  - . 9599 

.76'.' 

- , 11  • >0 

. 775 

-.0880 

-.0960 

DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - !A9C 


PAGE  1227 


AMES  87-70?  IA9  OKA  * Si  + T9  UPPER  WING 


SEC'fTrfv'  f • > i wsprp  WING 


DEPENDENT  VAR! ARIF  CP 


MACH  < 5) 


3.502  BETA!  < 6)  = 8. 9 Ui 


Y/BW 

.299 

.364 

• 4£r7 

.334 

.673 

X/CW 

. 808 

-.16  so 

.834 

-.0860 

. 850 

-.11830 

-.09111 

.857 

-.0650 

.865 

- .0760 

.900 

-.0530 

-.0790 

.905 

-.05 1'j 

.950 

-.0650 

-.0770 

.953 

-.11360 

*565  - ■ 01  GO 


(RBNUO?) 

. 780  .887 

-.0960 

~ .0900 

- .1*920 


1*360 


CATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1226 


AMES  M7-70?  IAS  02 A + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU03  5 < 10  ‘■‘AY  7 3 ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SRCF  " 

Y .4210 

SQ.FT. 

y*/pp  ~ 

28.5  59'. 

. INCHES 

ALFHAT  ■ 

-6.  CitiLi 

orbinc  - 

LRCF  = 

39 . 6*9'  i 

INCHES 

YMF  2 - 

^ r ii  ji  i< 

i INCHES 

RUDDER  = 

.999 

ELEVON  " 

DROP  = 

39 . 8490 

INCHES 

ZV~P  = 

. INCHES 

RUDELR  - 

. 999 

SCALE  = .0300  SCALE 


SECTION  < 1 5 UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = a. 498  BETAT  ( 1)  = -8.420 


MACH  ( 1)  - 2.498  BETAT  ( 2)  = -6.290 


Y/ew 

.299 

.364 

.427 

x/cw 

. L»LH_> 

.0850 

.9699 

.4700 

.959 

.981 

i 2070 

, 966 

.1450 

.094 

.1250 

. i 59 

.177 

.0650 

.239 

. 1 190 

.246 

.9699 

.251; 

.362 

.0830 

, 400 

.492 

- .0449 

.497 

.0340 

. 550 

.565 

-.0799 

. 600 

. 651) 

. 700 

-.0170 

.725 

.750 

. 760 

—.0340 

.775 

.608 

-.9060 

.834 

.0560 

.850 

.857 

-.9090 

.865 

.0690 

. 91-  i 

.0940 

.905 

.9990 

. 95'  i 

.953 

.0140 

.965 

. 1 39{ ' 

Y/BW 

. 299 

.364 

.427 

X/CW 

. OOO 

.0640 

.0370 

. 3960 

. 050 

.061 

. 1 829 

.086 

. 1 140 

.1)94 

.0980 

.534 

.673 

.78Li 

.887 

1 .9739 

.9750 

.9769 

.9999 

. 3000 

. 3960 

, 4490 

. 5240 

,0919 

.176'-i 

.3149 

.2579 

_ MOf, 

. 9390 

* r.oij 

. ''  249 

- .9960 

-.0560 

.1)399 

-.1260 

-.1939 

- .9859 

-.0650 

-.1280 

-.1330 

-.1979 

- .9979 

-.1280 

-.1319 

-.9920 

- . 1229 

- . 1 939 

-.0230 

-.9729 

.01 79 

- . 1.95  0 

- . • nv  it  i 

. 534 

.67  3 

. 789 

.887 

.8810 

.8960 

. 6949 

.9110 

.2610 

. 3620 

. 4 29 f f 

.4840 

DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  1229 


T9  UPPER  WING  <RDNU'..3> 


.364 

.427 

.534 

.673 

. 760 

fcHH7 

.0530 

.0740 

.1410 

.2600 

.2300 

0550 

- .026.1 

.0160 

.0760 

-.0550 

-.0990 

-.0710 

.0240 

-.1290 

- . 1 100 

-.U900 

-. '.1741.1 

-.0930 

-.1340 

— , 1400 

-.1160  - . 1060 

-.0560 

-.1340  -.1340 

-.0220 


“.1030 

-.1250 

-.1090 

-..0220 

— • 0460 

-.0850 

-.1  *080 

— . 0040 

- . ILiOO 

-.0890 

,0070 

364 

.427 

. 534 

.673 

. 780 

.887 

0040 

.3361* 

.8720 

,8030 

. 8230 

. 8320 

.2470 

.2910 

.3740 

.4430 

.1471* 

0840 

.0320 

.0480 

.1160 

.2380 

.1970 

- .0420 

.0061* 

.0470 

.0780 

-.11.190  -.0690  . 0010 

-.0650 


T9  UPPER  WTN& 


.364 

.427 

.534 

.673 

-.1370 

-.1190 

- . 0980 

- . 1 430 

-.5400 

- .0620 

- . 1 360 

- ,1430 

- . 9499 

— . 9940 

-.1330 

-.0430 

- ,0420 

-.0290 

-.9110 

- . 10911 

-.0110 

364 

.427 

.534 

. 673 

9959 

.2850 

. 8040 

. 6480 

.2170 

,2640 

. 1200 

0790 

.0200 

.0390 

. 1020 

0290 

-.0440 

-.0070 

- , < i f <f ■ -.0839 

-.0620 

-.1350  -.1230 

-.0950 


-.1440 

- , 1 VV| 

- , '.I  S'/'.' 

- . 1 550  - . 1459 


PAGE  1230 

(RBNU'jM 
. 780  .687 

-.0920 

-.1070 

-.3261.1  -.1250 

-.1250 

-.1010 

- . 0090 

.780  .887 

. 724  Li  .7560 

.3030  .3950 

.1950  .1670 

.03? 0 .0520 

-.0160 

- .1000 

-.1080 

-.3290  -.'£79 


DATE  18  SEF  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  * 1A9C 

AMES  ft  7 -707  I AS  02  A + S3  + 

. ftccninrnr  VMDT6P!  F CF 

St(_  \ i’J<N  'UUn-r.it  wiuv  1 

MACH  ( l)  = £.498  BETAT  { A)  ~ -2.070  T/BW  .299 

X/CW 
. 808 

.834  .0050 

. Sb'.  i 

.837 

,865  . Lit  1 40 

,900  .0360 

,91j5 

.950 

.953 

.965  .0610 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  < 5)  = 2.180  Y/BW  .299 

X/CW 

.'.lUi  .0260 

.050 

.061 

.086 

.094  . 0290 

. 1 50 

.177 

.229  .0300 

.246 

.250 

.362  . 0260 

. 400 
. 402 

.497  -.0120 

.550 

.565 

.600 

.650 

. 7,.,,.i  -.0520 

. *>25 
. 750 
. 760 
.775 
. 808 

.834  -.0010 

.830 


.883  .0010 

.800  . 0050 


.905 

.950 

.953 


PAGE  123! 


'9  UPPER  WING 

.364  .427 

-.0420 

-.0460 

-.0330 

-.0130 

.364  .427 

.0350  .1880 

.0770 

.0490 

.0070 

.til  30 


.534  .673 

-.0880  -,135ti 

— .0450 

— .021 0 -.1100 

.534  .673 

• 6280  .5760 

.1430  .2040 

. 0070  .0620 


(RBNU03J 
.76ti  .867 

-.1270 

- . 1060 

-.1050 

.780  .887 

.5510  .5510 

.2440  .2790 

.1490  .1060 

-.0020  .0200 

-.0380 

- .1110 

- .1200 

-.1410  -.1420 

-.1340 


-.0630 

-.0900 

-.053'.' 
-.045'.  i 

“ , U4  71) 

- ,li£9U 

-.1-119'-) 


- . 0 600 
-.1330 

-.1411) 

-.1220 

- .0740 

- . 0301* 
- , 0330 


-.0330 

-.0990 

-.1310 

-.1470 

-.1470 

-.1380 


-.1190 

-.11  M» 


BATE  18  SEP  7 ^ 


ABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


FACE  1232 


AMES  87-?'. 1 7 IA9  02 A +■  S3  * T9  UPPER  WING- 


(RDNU'.i  :»> 


SECTION  ( 1)  UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Mach  ( 1)  - 2.498  BETAT  ( 5)  = 2 . 1 60  Y/BW 

X/CW 

.965 

*ACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 6)  = 4.310  Y/BW 

X/CW 
. 000 
,050 
.081 
.086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.49? 

. 550 
.565 
. 600 
. 650 
.700 
. 725 
. 750 
. 760 
.775 
. 808 
.834 
.650 
.857 
.865 
. 91 10 
.905 
. 950 
.953 
.965 

MACH  < 1)  2.498  BETAT  ( 7)  = 6.440  Y/BW 

X/CW 

.1(00 

.050 

.081 

.086 

.094 


.299 

.364 

.427 

. 534 

.673 

. 760 

. 6 M / 

.0320 

.299 

.364 

.427 

. 534 

.673 

. 780 

.887 

.0080 

.0110 

. 1 4 50 

. 5460 

. 5030 

. 4940 

. 1 140 

.1720 

.2150 

. 2640 

.0620 

. 0280 

.0150 

■ 0100 

-.0030 

.0420 

. 1 260 

.0920 

.0190 

.0050 

-.0620 

- ,04-40 

-.0120 

• 0060 

.0200 

-.0580 

-.1050 

- . 1020 

-.0450 

-.0100 

-.0850 

-.1250 

- . 1320 

- . 1 200 

- . 0480 

-.0520 

- . 1 300 

-.1440 

-.1380 

-.1450 

- . 1070 

-.1400 

- ,0390 

-.0070 

- . 0400 

- .0680 

-.1300 

-.1270 

-.0080 

- . 0050 

- . 025*0 

- . 053 0 

-.1250 

- . 03 50 

- . 1010 

1090 

-.0100 

.0320 

.299 

.364 

.42? 

. 534 

.673 

.78li 

.887 

- . I <21  <1 1 

- .01  30 

. 1 1 r91  ( 

. 44  70 

.4  260 

.4330 

. 4290 

. 0840 

. 5 390 

. 1 840 

. 2321! 

.04 81 1 

“.0010 


.01  70 


DATE  18  SEP  r 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1233 


AMES  87-7'. i?  1A9  CfcA  + S3  •*-  T9  UPPER  WING 


(RBNU03) 


SECTION  ( 1) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  CD  = 2.496  BET AT  (7)  ” 6.440 


MACH  ( 1)  = 2.496  BETAT  ( 8)  = 8.570 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

Y/CW 

. 1 5‘J 

-.0100 

.0230 

. S 080 

.0760 

.177 

.0110 

.229 

,0060 

.246 

. 0040 

.25U 

-.0570 

-.0530 

-.0200 

-.0060 

.362 

.0180 

. 400 

-.101  Cl 

-.1030 

-.0550 

.402 

-.0570 

.497 

-.0100 

. 550 

-.1250 

-.1270 

.565 

-.0810 

. 600 

-.1210 

.650 

-.1210 

. 7lV-i 

-0.1480 

-.1360 

.725 

-.1260 

.750 

-.1390 

-.1450 

. 760 

-.0570 

.775 

-.1120 

-.1360 

.80S 

-*0420 

.834 

- .0090 

.850 

-.0740 

-.1270 

-.1260 

.857 

-.0440 

.865 

-.0100 

. 900 

-.0010 

- , 0530 

-.1260 

.905 

-.0270 

.950 

-.0370 

-.0990 

-.1060 

.953 

- .0140 

.965 

.0270 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

x/cw 

.LiOO 

-.0410 

-.0370 

.0860 

.3700 

.3600 

.3580 

. 3640 

f,ri. 

Osin 

.1070 

. 1 590 

,2010 

. •-*  Jl» 

.081 

.0500 

.086 

.0060 

.094 

- .01 50 

. 1 50 

-.0160 

.0070 

.0890 

.0570 

.177 

.0210 

.229 

.0010 

.246 

, 0070 

.250 

-.0630 

- .0650 

-.0300 

- . 01 70 

.362 

.0180 

.400 

-.1040 

-.1120 

-.0570 

.402 


-.0500 


.497  -.0080 


CAT*:  1*  SEP  ?3 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I A9C 


PAGE  1234 


SECTION  { 
«ACH  ( 1 ) 


MACH  ( 2) 


AMES  87-707  IA9 

C2A  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

(RBNUD3) 

\ ) UPPER 

WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

- 2 . 498 

BETAT 

( 8)  " 

8.570  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .86? 

x/cw 

. 550 

-.1290 

-.1230 

.$65 

-.0780 

. 600 

-.1180 

.650 

-.1210 

. 700 

-.0530 

-.1370 

.725 

-.1370 

. 750 

-.1340  -.1470 

. 760 

-.0680 

.775 

-.'300 

-.134  0 

. eo? 

04 A 0 

,834 

- . 0080 

.850 

- . 0860 

- . 1230 

-.1260 

.857 

-.‘.>470 

. 865 

-.on ?n 

.9LiO 

,0090 

- . 0630 

-.1240 

.905 

- .0320 

. 930 

-.0470 

- , 1000 

■■  « i-o40 

.953 

“•0140 

.965 

.0310 

= 2.999 

BETAT  ( 

i)  = 

-a. 570  Y/EW 

.299 

.364  .427 

.534 

. 673 

1 780  .887 

X/CW 

. 000 

.1230 

.0820  .3430 

1.1450 

1.0930 

1.0840  1.1700 

.050 

.3460 

.4500 

.4890  .5600 

,081 

• 2100 

.086 

. 1 540 

.094 

. 1490 

. 1 50 

.1280 

.2080 

. 2630  . 2860 

.177 

.0870 

.229 

. 1240 

.246 

,0630 

.250 

.0260 

.0780 

.1290  .1520 

.362 

. 0860 

. 400 

- . 0320 

...  t i Wj 

.0770 

.402 

-.OS  8’.' 

.497 

.0380 

. 550 

-.0810 

-.0660 

.565 

-.0470 

. 600 

-.0250 

.650 

-.0360 

. 700 

- , 0040 

-.0790 

. 725 

- . 0960 

. 750 

-,0600  -.0590 

. 760 

-.0360 

,775 

- .0940 

- ,0810 

DATE  18  SEE  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  OHA  + S3  + 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  .299 

X/CW 

,808 

.834  .0440 

.850 
.857 

.865  .0500 

.900  .0770 

.905 
.950 
.953 

.965  .1240 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 2)  = -6.420  Y/BW  .299 

X/CW 

.000  .0980 

.050 
.081 
,086 

.094  .1230 

.150 

.177 

.229  .1020 

.246 
. 250 

.362  .0720. 

. 400 
.402 

.497  .0220 

. 550 

.565 

. 600 

.650 

.700  -.0190 

.725 
. 750 
. 760 
.775 
. 808 

.834  .0230 

.850 
.857 
.065 
.900 
.905 
.950 
.953 


SECTION  ( DUFFER  WING 
MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 1)  = -0.570 


0340 

0500 


PACE  1235 


T9  UPPER  WING  (R0NUO3) 


f364 

.427 

.534 

.673 

.781) 

.087 

-.0070 

-.0850 

-.0770 

- .0540 

- . 0080 

-.0500 

-.0350 

-.0070 

-.0080 

- .0540 

- . 041*0 

- . 1)050 

364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

0500 

.2760 

.8860 

.2930 

.9760 

.3960 

. 9690 
.4380 

1 .0540 
.5040 

.1790 

1230 

.0750 

.1020 

.1670 

.2250 

.2500 

0630 

.0120 

.0470 

.0990 

.1250 

-.0590 

-.0310 

.0510 

-.0240 

-.1/920 

-.0600 

-.0560 

-.0380 

-.0480 

-.0850 

-.1030 

-.0690  -.0680 

-.0490 

-.1070  -.0880 

-.0220 

-.0950  -.0830  -.0630 

-.0320 

-.0660  -.0480 

-.0270 

-.0270  -.0640  -.0490 

-.0220 


PAGE  1236 


♦ 364 

.364 

.0290 

. 0980 

.0460 


.364 
. 0220 

.0750 


.427 

.534 

.427 

.534 

.2190 

, 8930 

, 2830 

, l SVi 

.0920 

.0580 

— .0050 

-.071  Li 

-.0320 

-.11:20 

-.0640 

-.1090 

-.0560 

-.1060 

-.0360 

-.0980 

-.0460 

*•*  . Li?l  0 

-.0470 

- .0400 

-.0360 

. 427 

. 534 

. 2260 

.8210 

.234'.) 


. 66? 

. 760’ 

.867 

.8600 

4?a3«j 

.3850 

, A A 70 

:'900 

( 2 ' 51 1 

,0790 

■ 1020 

» 0341) 

- .0500 

056L.‘ 

0730 

-.0790 

0690 

-.0570 

0550 

760 

. 687 

7740 

, 8340 

3080 

, 3940 

.673 

.673 

*e?:o 

.3121.1 

. 144  0 

.0460 
-.03 20 

r .<trs[  i 

-.0920 

-.0940 
- .0900  -. 


.673 

. 6621) 
.2760 


DATE  18  SEP  ?3 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


I A9C 


PAGE  1237 


SECTION  ( 
MACH  ( 2) 


MACH  C 2) 


AMES  87 -70?  1A9 

CCA  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

(RBNU03) 

1)  UPPER  Wlflo 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= £.999  BET AT 

( 4)  = -2,100  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

Y/  CW 

.150 

.'->61'.! 

.1130 

.1500  .1820 

.177 

.0420 

.229 

.0660 

.246 

.0330 

.250 

- .0230 

.0160 

.0610  .0780 

.362 

.0410 

. 400 

-.ue in 

-.0540 

.0170 

,402 

- .0400 

,497 

-.0030 

.550 

-.lliSli 

-.0840 

.565 

-.0690 

, 600 

-.0560 

.650 

-.0600 

. 700 

-.0360 

— .1000 

.725 

-.11 50 

. 750 

-.0810  -.0860 

. 760 

-.0630 

.775 

-.1140 

-.1020 

.809 

-.0420 

.834 

- » 0040 

.850 

— .1060 

- .0990 

-.0750 

.857 

-.0480 

.865 

• 0060 

.900 

.0190 

-.0770 

-.0680 

. 905 

-.0490 

.950 

-.0510 

-.0840 

-.0650 

.953 

- • 0420 

.965 

.0450 

= 2.999  BETAT  1 

! 5)  = 2.220  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

x/rw 

. tit'rO 

.0340 

.0140  .1720 

.6460 

.6130 

.6280  .5870 

.050 

.1380 

.2100 

.25411  .2790 

.*->81 

.0730 

.086 

.0490 

. 094 

.0500 

. 1 50 

.0100 

.0620 

.1090  ,1241i 

, 1 77 

.0110 

229 

.0420 

.246 

. 0200 

.250 

-.0540 

-.0240 

.0210  .0390 

.362 

. 0260 

. 400 

-.0970 

-.0790 

-.0150 

.402  -.0450 

.497  -.0050 


DATE  18  SEP  73  TAMIJI.ATF9  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  *7-70?  ! A 9 Q2A  + Si 

SECT !Cts'  I 1 ) UPPER  w:wo  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

WACH  < 2)  - 2 . 999  BET  AT  ( 5)  ■■  2.220  Y/BW  .299 

x/cw 

.550 
.565 
. 600 
. 65ii 

. 700  -.0370 

.725 
.751*1 
. 761.1 
.775 
.606 

.854  - .0070 

. 850 

.857 

.665  -.0010 

.900  .0050 

. 91 1 5 
.951' 

.953 

.965  . 0260 


MACK  ( 2)  = 2.999  BET  AT  ( 6)  = 4.391* 


Y/BW 

.299 

X/CW 

.01X7 

.0190 

.050 

.061 

-1*66 

. 094 

.0360 

.150 

.177 

.229 

.0290 

. 246 

.250 

.362 

. 02217 

.400 

.402 

*07 

-.0040 

.565 
. 61  »li 

.650 

.71  ili  -.0350 

.725 

. 750 

. 76U 

.775 


PAGE  1238 


T9  UPPER  WING 


CRBNUU3) 


.564  .42?  .534  .673  .760  .667 


“.1160  -.1000 

-.0660 


-.11 40 

-.11 70 

-.0550 

-.1140  -.1160 

-.0410 


-.0810 


-.1040 


-.0760 


- . 1 040 


-.0930 

-.1120 

- , i f |f  .(  r 

-.0590 

-.17700 

-.0880 

-.0530 

-.0540 

-.0960 

-.0910 

- . 0400 

364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.867 

0070 

.1360 

.5560 

. 5380 

. 54217 

.5850 

.1010 

. 1 6317 

.2120 

. 2630 

.0550 

0390 

. 0070 

- .01790 

.0360 

. 178170 

.1010 

01 60 

-.0610 

-.0370 

.0030 

.0230 

-.0950  -.0860 

-«042‘J 


-.0240 


-.1040  -.1030 

- .0620 


-.11 30 

-.11 20 

-.0560 

- . 1 090  -.11 50 


-.0640 


— • 1040 


-.0610 


- . 1090 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  FEESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1239 


SECTION  ( 
MACH  ( 2) 


MACH  ( 2) 


AMES  87-707  IA9 

02A  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

(RBNU03) 

1 ) UPPER  WI  NG 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 2.999  BET AT 

( 6)  = 4.390  T/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.808 

-.0390 

.834 

- .ij'JSti 

. 850 

-.'.i860 

-.1080 

-.1010 

.857 

-.0550 

.865 

-.LKjUj 

.900 

, Ii'jS'j 

-.0670 

-.0970 

.905 

- .0450 

. 950 

-.0530 

-.0910 

- .0900 

.953 

_ ( .-a  ci  . 

.965 

.ueeo 

= 2.999  BETAT 

t 7)  = 6.560  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.000 

-.DUiLl  - 

.0080  .0820 

.44'.)0 

.4530 

.4590  .4920 

.050 

.0620 

.1190 

.1640  .2130 

.081 

.0400 

,086 

•0000 

.094 

.0250 

.150 

-.0260 

.0120 

.0510  .0720 

.177 

-.0010 

.229 

.0180 

.246 

•tiOTO 

.250 

-.0690 

-.0540 

-.0190  .0010 

.362 

.0170 

.400 

-.0950 

- • 0940 

— , 0400 

.402 

-.0410 

.497 

-.0080 

.550 

-.1050 

-.1070 

.565 

-.0610 

. 600 

- . 0920 

.650 

-.0910 

. 700 

-.0370 

-.1160 

.725 

-.1100 

. 75'i 

-.1100  -.1140 

.760 

-.0590 

.775 

-.1030 

-.1150 

.808 

-.0410 

.834 

-.0110 

.850 

-.0850 

-.1090 

-.1090 

.857 

-.0520 

.865 

. 0000 

. 900 

.0060 

-.0670 

-.1050 

.905 

-.0420 

.950 

-.0550 

-.0910 

- . 0990 

.953 

-.0330 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1240 


AMES  67-707  IA9  02 A + S3  + T9  UPPER  WlNG 


(RBNU03) 


SECT 

ION  < 1 > UPPER  WING 

DEPENDENT  VAR  I 

ABLE  CF 

MACH 

C 2)  = 2.999  BETAT 

( ?>  ~ 

6,560 

y/bw 

.299 

.364 

x/cw 

.965 

.UZ6U 

MACH 

< 2)  = 2.999  BETAT  1 

( 6)  = 

6 . 730 

Y/BW 

. ?99 

.364 

X/CW 

. LrLili 

.01 50 

* 050 
.081 


.ires  .0200 

.094  .0100 

.150 

.17? 

.2:29  *0110 

. 2£S  .00-40 

.250 

.362  .0140 

.402 

u 497  — . (_fO?0 

. 550 
.565 
. 600 
. 650 

. 700  - . 0340 

. 725 
. 75'.i 
. 760 
. 77*- 
. 808 

.834  -.0210 

.850 

,857 

.865  “.0030 

.900  .0.1 0 

.905 
.950 
. S53 

.965  .0360 


.427 

.534 

.673 

. 780 

.867 

427 

.534 

.673 

.76'.* 

.887 

08 10 

. 361’.i 

.3710 

.3830 

.41  H 

.0870 

.3310 

. 1 70L 

.0350 


“ .0290  -.0050  ,0290  .0460 

. 0020 


-.'0680  -.0590  -*0310  -.0170 


— t tKSI  , 


-.0360 


1030  -.i0t»0 


-.0530 


-.1130 


-.1030 


-.0590 

-.0*9  70s  -.1141/ 

- .0470 


- .0970 


-.11 30 


-.1000 


-.1180 


-.2080  -.110! 


.<530 


-.0870 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETA!  ( 1)  : -6,730  Y/BW 

x/cw 

.000 

.0>Li 

.061 

.086 

.'094 


.299  ,364  . 4?  7 .534  .673  .780  .887 

. 1 620  . 1 070  . 3550  f . 1 930 

. 4060 

.1430 


.3310 


1900 


1 . 1600 
.5110 


3 .2040 
. 5680 


1 .3750 
.6010 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1 241 


SECTION  ( 
MACH  ( 3) 


MACH  ( 3) 


AMES  87-70?  IA9 

C2A  + S3  + 

T9  IPFER  WING 

(RBNU03) 

1 ) UPPER 

WING 

DEPENDENT  VARIABLE  Cr 

= 3 . 502 

BE  TAT 

( i)  = -8.730  Y/BW 

.299 

.364  ,427 

.534 

.673 

.780  .887 

Y,/ CW 

. 1 50 

.1620 

.2570 

.3110  .3250 

.177 

.0650 

.229 

.1070 

.246 

.0590 

.250 

♦0600 

.1150 

, 1 720  .1840 

.362 

. 0640 

. 400 

-.0230 

.0150 

.1030 

.402 

-.0390 

.497 

. 0080 

. 550 

- .0670 

-.OZTo 

.555 

-.0720 

. 600 

. 0090 

.650 

-.0030 

. 700 

-.0330 

-.0510 

.725 

-.0790 

.750 

- . 0320  - .0280 

.760 

-.0760 

.775 

-.0830 

-.0550 

.81  >8 

-.0510 

.634 

— .0010 

. 850 

-.0760 

-.0510 

-.0320 

.857 

-.01  LAI 

.865 

.0140 

.900 

•0280 

-.0600 

-.0130 

. 905 

-.Olio 

.950 

— .0270 

— • 0400 

— .01  SO 

.953 

- . 0060 

.965 

.0740 

= 3.5U2 

BET  AT  ( 

: 2)  = -6.530  Y/BV 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780  . 887 

x/cv 

. lo*o 

.1300 

.0760  .2910 

.9190 

1.0180 

1.0570  1.0940 

.050 

. 3260 

.4240 

.4T3T>  . 5^60 

.081 

. 1 530 

.086 

.0930 

.094 

.1110 

. 1 50 

. 1190 

.1980 

.26SLi  . 289 Li 

.177 

.0320 

.22? 

.0720 

.246 

. 0290 

.250 

.0210 

.0850 

.1360  .1600 

.362 

.0360 

.400 

-.0460 

-.0040 

.0820 

.402 

- .0530 

.497  - . 0130 


DATE  16  SEP  7:5 


tabulated  pressure  data 


IA9C 


PAGE  1242 


SECTION  ( 
MACH  ( 3} 


MACH  ( 3> 


AMES  87-707  I A 9 OKA  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU03) 


1 JUPPE*  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


- 3.502  DETAT  ( 2)  = -6.530 


= 3 . 502  BETAT  ( 3)  = -4.340 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

. 550 

. 565 

-.0840 

. 600 

. 650 

. 700 

-.1)530 

.725 

.750 

.760 

- .0860 

. 775 

.808 

- *0670 

.834 

-.0280 

.850 

.857 

-.0360 

.865 

-.0150 

. 900 

-.0020 

O.f  . t. 

— IjXI  f r 

• 95li 

.953 

-.1*260 

.965 

. 0360 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

. Irij'.i 

.1(960 

.0530 

. 2330 

. 050 

.081 

.0*930 

.086 

.0430 

. 094 

.0600 

. 1 50 

. 1 v7 

-.0110) 

.229 

.0290 

.246  “.OHO 

.250 

.362  - . 0030 

.400 

.402  -.0890 


. 534 

.673 

. 780 

.887 

-.0790 

- . 0400 

-.1)130 

-.0050 

-.0610 

- .0910 

-.0420 

-.0370 

- , 0920 

-.1)650 

- . 0640 

-.0620 

- . 0430 

-.0680 

-.0240 

- * 0400 

-.0480 

- .0320 

.534 

.673 

, 781  < 

.887 

. 8880 

. 6990 

.9230 

.9520 

.2991) 

.3370 

. 4091) 

.4760 

• 1)960 

.1580 

.2050 

.2330 

. 0200 

.0540 

.0930 

.1180 

-.0620 

-.01 70 

.0570 

. 550 
.565 
. 600 
. 650 

.700  -.0880 

.725 

.750 

. 760 

. 775 


1140 


-.1170 


.i530 


-.023Li 


-.0290 


- .0740 


- . 0960 


-.0560  - .0510 


- .0940  -.0780 


DATE  ie  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1243 


5LC 

MACH 


MACH 


AMES  87-707  1A9 

02A  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

(RBNU03) 

r<  \ s ; m'-i-tfc 

WING 

■JLI-LNLJLNt  VAKXAOLt  O 

3)  = 3.502 

BETAT 

( 3)  = -4.340  Y/BW 

.299 

.364  .42? 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

. 80S 

-.1040 

.834 

- . 0690 

.850 

- .0890 

-.0760 

-.0580 

.857 

- . 0440 

.865 

-.0570 

. 900 

- . 0450 

-.0730 

-.0420 

.905 

-.0460 

.950 

-.0530 

-.0620 

-.0450 

.953 

-.0410 

.965 

-.0130 

3)  = 3 * 502 

BETA! 

t 4)  = -2.140  Y/BW 

.299 

. 364  . 427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.000 

.0670 

.0420  ,1890 

. 7840 

.7120 

.8390  .8190 

» 050 

.2390 

.2670 

.3340  .4060 

. 081 

.0810 

. 086 

.0460 

.094 

.0610 

.150 

.0590 

.1100 

.1520  .1870 

.177 

-.0020 

.229 

.0340 

.246 

- 

.0030 

.250 

— .0200 

.0120 

.0620  . 0860 

.362 

.0050 

• 400 

-.0750 

-.0530 

.0260 

. 402 

-.0680 

.497 

-.0340 

.550 

-.1050 

-.0660 

.565 

-.'-«950 

.600 

-.0380 

. 650 

-.0370 

.700 

-.0690 

-.0830 

.725 

- * 1 090 

. 750 

-.0640  -.0660 

. 760 

-.0960 

.775 

- . 1 090 

-.0840 

.808 

-.0830 

.834 

-.0540 

. $50 

-.1030 

-.0630 

-.0640 

.857 

-.0620 

.865 

- .0420 

.900 

-.0330 

-.0910 

-.0540 

.905 

-.0630 

.950 

- . 0720 

-.070Li 

-.0580 

.953 

-.0610 

CATE  18  SEP  7 5 


ABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1?A4 


crr-rTrf,  f 

MAC"1  ( 3) 

MACH  ! 3) 


VACH  ( 2! 


AMES  87-7'.i7  IA9  C?A  * Si  + T9  UPFER  WING 


(RBNUU3) 


! ) UPPER  WI NG 


CEFENCENT  VARIABLE  CP 


3.  Mi?  BETAT  ( 4)  = 14U 


3.  SUB  BETAT  ( 5)  = 


3.511?  BETAT  ( 6>  = A. 4711 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

x/cw 

.965 

- .Ill'll) 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

,600 

. 6426 

.6266 

. 1 776 

.050 

.081 

.0326 

,!.i86 

.6696 

. 094 

.0290 

.150 

.177 

-.6281' 

.229 

, 6070 

.246 

— ,6256 

.25' » 

.362 

-.6150 

. 400 

.402 

-.6796 

.497 

-.0460 

. 5 51'; 

.565 

-.6986 

. 600 

.651? 

. 71  V_i 

-.6750 

.725 

.751' 

. 761. 

- . 0996 

.775 

.81^8 

-.0910 

. 834 

-.0660 

.851; 

. 657 

.0666 

.865 

- . 0490 

oi  ,t ) 

-.0376 

, Q'_l5 

-.0650 

. 951-' 

a*y. 

-.0546 

.965 

-.6166 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 
. Ill  111 

.6280 

. 6630 

.1676 

« 0 5 1") 

.681 

.6630 

.686 

- . 6690 

. 694 

.0130 

.534 

.673 

.766 

.887 

.534 

.673 

.786 

.867 

. 6826 

.6116 

.6280 

.5560 

.1366 

.1970 

.2476 

.2810 

.6166 

.6616 

.1666 

. 1 1 80 

-.6356 

- .6176 

.6256 

, 6406 

-.6820 

-.6656 

-.6666 

- £ 1 036 

— .6796 

-.0560 

- .0566 

-.6916 

1626 

-.6796 

-.6761) 

-.6996 

-.69411 

-.6956 

- . 0900 

-.6790 

- . 0820 

-.6690 

- .0766 

- . liBOL'j 

-.'..no 

.534 

.673 

. 760 

.667 

.5350 

.5356 

. 5260 

.5246 

. 0820 

. 1430 

. 1950 

. 2410 

DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I A9C 


PACE  1245 


SECTION  ( 
MACH  < J> 


MACH  ( 3) 


AMES  87-707  IA9  02 A + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU03) 


1)  UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 3.502  BETA!  ( 6)  = 4.470 


= 3.502  BETAT  < 7)  - 6.680 


Y/BW 

,299 

.364 

.427 

X/CW 

. 1 50 

.177 

—,04 ID 

.229 

-.0110 

.246 

-.0320 

.250 

.362 

-.0290 

. 400 

.402 

-.0810 

.497 

-.0530 

.550 

.565 

-.0970 

.600 

.650 

. 700 

-.0780 

.725 

.750 

. 760 

-.1000 

.775 

.808 

-.0920 

.834 

-.0670 

.851i 

.857 

-.0650 

.865 

-.0520 

.91(0 

-.0420 

.905 

— .0640 

.950 

.953 

-.0510 

.965 

-.0250 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

y/ry 

. DUO 

.0120 

-.0070 

.0660 

.1/50 

.081 

-.0230 

.1/86 

-.0200 

.094 

- . 1/030 

. 1 50 

. 1 77 

- ,0490 

.229 

-.0240 

.246 

-.0380 

.250 

.362 

-.0350 

.400 

.402 

- .0800 

.497 

-.0540 

.534 

.673 

. 780 

. 887 

-.0150 

.0310 

.0750 

. 0940 

-.0500 

-.0360 

.0050 

.0240 

-.0861/ 

-.0780 

-.1050 

-.0870 

-.0620 

-.0620 

-.0980 

-.1040 

-.0830 

- , 0780 

-. 1040 

-.1000 

-.1/960 

-.0940 

-.08811 

-.0840 

- ,0770 

-.0710 

-.0870 

-.0820 

.534 

.673 

. 780 

. 687 

.4150 

.4420 

.4520 

.4440 

.0410 

. 1020 

. 1 520 

.1940 

-.1/310 

.1/090 

.051/1/ 

. 0700 

-.0560 

-.0480 

-.0120 

. 0070 

-.0850 

-.0850 

- .0290 

DATE  18  LET'  7 3 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I ADC 


PAGE  1246 


SEC" 

MACH 


MACH 


AMES  87-71*7  !A9 

02 A + S3  + 

T9  UPPER  WING 

(R0NUO3) 

rti  ( ?.  5 UPPEP  W!  NG 

DEPENDENT  VA 

R! ABLE  CP 

( 3)  - 3.502  BETAT 

( 7)  = 6,681.  Y/BW 

.299 

,364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

,551i 

-.1010 

-.1)910 

. 565 

- .0950 

. 61*1* 

-.0710 

.651i 

-.0690 

. 700 

-.0770 

-.0980 

.725 

-.0990 

.750 

-.0900  -.0901) 

.760 

-.1000 

.775 

-.0990 

-.1000 

.808 

-.0930 

. 854. 

-.0720 

. 850 

-.0930 

-.0950 

- . 0940 

.857 

-.0640 

.865 

- , 0560 

.900 

- ,0440 

- .1)840 

- . 0880 

. 905 

.950 

— .0700 

-.0880 

-.0900 

.953 

-.0490 

.965 

024'j 

( 35  = 3.502  BETTAT  < 

8 } - 8 . 890  Y /BV,' 

, 299 

.364  .427 

, 534 

, 673 

1 780  ,887 

X/CW 

,00V- 

-.0180 

.0220  .0711) 

.3390 

.3610 

,3720  .3710 

. 1:50 

,0120 

.0710 

.1180  .1560 

.081 

-.0680 

.086 

,0590 

,054 

- . 0420) 

. 1 50 

-.0470 

-.0080 

.0280  .0490 

.177 

-.0840 

.229 

- . 0640 

.24  6 

0740 

.250 

-.0710 

-.0590 

-.1)260  -.0090 

. 362 

-.0720 

. 400 

— . 0910 

-.0920 

- .0431? 

.402 

-.1080 

.497 

-.0880 

.550 

-.0970 

-.0960 

.565 

-.1220 

.600 

- , 0780 

.650 

- . 0770 

. 700 

-.1060 

- . 1000 

. 725 

-.0950 

. 750 

-.0951)  -.0930 

. 760 

-.1280 

. 775 

- . 0920 

-.0970 

date  ie  sep  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1247 


SECTION  < 11UPPER  WINS 
MACH  ( 3)  = 3 . 502  BETAT  ( 8> 


AMES  87-707  IA9  G2A  + S3  ♦ T9  UPPER  WINC 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

x/cw 

. eoa 

-.1250 

.834 

- . 1 l»4U 

. 8 5 U 

- .091*1 

-.0960 

.857 

-.0640 

.865 

-.l#92'j 

. 90D 

— . Li79Ll 

-.U8  3ti 

.91)5 

-.0610 

.9511 

-.U730 

-.0890 

Pit  -a 

— .0460 

.965 

(RBNU03) 

. rs'.i  .bb  7 

-.0950 

-.0930 

-.0910 


DATE  ie  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-70?  IA9  02 A ♦ S3 


REFERENCE  DATA 


SREF  = 

2,4210  SQ.FT. 

XMRP  = 

28.5300  INCHES 

lref  = 

39.8490  INCHES 

YMRP  = 

. IjLiLiLi  INCHES 

BREF  = 

39.6490  INCHES 

2 MRP  = 

.0000  INCHES 

SCALE  - 

.0300  SCALE 

SECTION 

( 1)  UPPER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  < l)  = £.*98  BET  AT  ( 1)  = -8,430  Y/BW  c299 

X/CW 


. 000 

.0760 

.050 

.081 

. 086 

,094 

t 1010 

. 1 50 

.177 

.229 

•0790 

.246 

.250 

.362 

.0500 

400 

402 

.437 

.0070 

550 

.565 

600 

650 

700 

-.0370 

725 

750 

760 

775 

608 

834 

.0220 

850 

85? 

865 

. 0370 

900 

.Li  590 

905 

950 

953 

965 

.1070 

MACH  < 1)  = 2.^98  BETA!  ( 2)  = -6.310  Y/BW  .299 

X/CW 

.000  .0580 

,050 
.081 
. >86 


.0730 


RAGE  1246 


T9  UFFER  WING  (RBNU04 ) ( 10  MAY  73  ) 

PARAMETRIC  DATA 

ALPHAT  = -4.000  CRB INC  = .500 

RUDDER  = .000  ELEVON  = .000 

RUDFLR  = .000 


,364  ,427  ,534  .673  .780  .887 

.0680  .4620  1.0690  .9700  .9790  .9880 

,272‘J  .3620  .4000  .4710 

. 1 730 

.1130 

.0700  .1470  .2640  .2140 

.0330 

. Li  520 

-.0390  *0180  .0700  .0890 

-.1130  -.0700  .0130 

- .0660 

-.1460  — , 1 200 

- .0990 

-.0630 

-.0990 

-.1430 

- . 1 520 

-.1230  -.1110 

- . 0680 

-.1470  -.1470 

-.0350 

-.1270  -.1390  -.1170 

- ..  1 '3 1 { i 


-.0850 

- .0210 

-.0130  -.1190  -.1030 

- .0100 


-.0850 


364 

.427 

.534 

.675 

. 780 

.887 

0370 

.395Ii 

.9750 

.8820 

.9020 

.9180 

.2240 

.3270 

.3730 

.4330 

. 1460 

. 0830 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  1249 


AMES  87-707  IA9 

02A  + S3  ■*- 

T9  UPPER  ‘WING 

(RBNU04 ) 

SECTION  ( 1)  UPPER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 1)  = 2.496  BETAT 

( -4) 

= -6.310  Y/BW 

.299 

.364  ,427 

.534 

.673 

.760  .667 

X/CW 

. 1 50 

.0390 

.1210 

.2410  .1910 

.177 

• 0170 

.229 

. 0580 

.246 

.0270 

' 

.250 

-.0490 

.0010 

.0530  .0730 

.362 

.0260 

.400 

-.1190 

-.0620 

-.01)20 

. 41)2 

-.0780 

• G7  f 

. 55!» 

— . 1490 

-.1260 

.565 

-.1070 

. 600 

-.0950 

.650 

-.1090 

. 700 

-.0560 

-.1510 

.725 

-.1550 

.750 

-.1310  -.1190 

. 760 

-.0810 

.775 

-.1500 

-.1530 

.606 

-.0520 

.634 

,0090 

.850 

- . i 320 

-.1460 

-.1260 

.857. 

-.0500 

.865 

.0200 

. 900 

.0410 

-.0760 

-.0960 

.905 

— . 0400 

.950 

- . 0290 

-.1280 

-.1080 

.953 

-.0270 

.965 

.0820 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 

3) 

= -4.190  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .867 

X/CW 

. 000 

.0290 

.0040  .3350 

. 7930 

. 8200 

.8230  .8410 

.050 

.1920 

.2940 

.3391)  .4000 

.os: 

.1210 

.066 

.0590 

. 094 

.0510 

. 1 50 

.0240 

.0950 

.2120  .171)0 

.177 

.0050 

.229 

.0360 

. 246 

.0130 

.250 

-.0570 

-.0190 

.0320  ,0550 

.362 

• 0080 

. 400 

-.1200 

-.0930 

-.0150 

.402 

-.0860 

.497 

-.0260 

T9  UPPER  WING 


.364 

.427 

.554 

.673 

-.149') 

-.1350 

-.1130 

- . 1 550 

-.1530 

-.0820 

— 1 ^ 1 0 

-.1540 

- .(.1570 

-.1210 

-.1490 

-.0570 

-.0750 

- . 0450 

- .0390 

-.1340 

-.0310 

.364 

.427 

.534 

.673 

. OLiOO 

.2760 

.7920 

. 6760 

, 1 77Li 

.2180 

i ;orvi 

.0440 

- . 01 00 

.0060 

.0740 

.0010 

— f !?■»!  i 

-.0240 

- . J300 

- t • rC/U  • 

— . 0840 

- . 1 530 

-.1350 

-.1130 

-.1561) 

-.1550 

-.0640 

- f 1 Vj'j  -.15711 


PAGE  1250 

(RBNU04> 

.7  60  • eS7 

- . 1020 

-.11 50 

-.1391)  -.1300 

134  Li 

- . 1070 

-.1200 

. 780  .867 

.7670  *7590 

.3020  . 3550 

.1710  .1420 

.0020  .0330 


-.1120 

- .1250 

-.1440  -.1400 


SATE  15  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1251 


AMES  87-707  IA9  Q2A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNUU4) 


Srr~lrJ<  t 1 ) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MAC 71  ' 1)  = 2.498  BETAT  ( 4)  = -2.070  V/BW 

x/cw 

.sue 

.834 

.850 

.857 

.865 

.900 

.905 

.950 

.952 

.965 

MAO  ' 1?  = 2.498  BETAT  ( 5)  = 8.180  Y/BW 

X/CW 
, OLVj 
.050 
• 081 
.086 
.Li94 
.150 
.17? 
.229 
,246 
.250 
.362 
. 400 
. 402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
, 650 
. 700 
,725 
. 750 
. 760 
.775 
.608 
.634 
. 850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
. 950 
. 953 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

- , 0640 

.01 50 

-.0660 

-.1150 

-.1490 

-.1420 

.0060 

.0100 

-.0540 

-.0740 

-.1220 

-.0450 

-.1340 

-.1220 

- , 0390 

.0340 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

,0070 

-.0210 

.1660 

.6190 

.5740 

.5110 

.5610 

.1000 

.1750 

.1910 

.2370 

.0370 

. 0220 

►0070 

-.0260 

-.0280 

.0300 

.1070 

.0700 

, 0050 

-.0200 

-.0900 

-.0580 

-.0260 

-.0140 

,0090 

-.0840 

— 

—.1190 

— . 1(640 

0350 

-.1100 

-.1490 

-.1520 

-.1330 

-.1260 

07  i 0 

- . 0740 

-.1530 

- * 1 660 

-.1550 

-.1520 

-.1330 

-.1650 

-.0650 

0230 

-.0690 

-.0920 

- . 1 580 

- . 1 520 

0250 

0160 

-.0540 

-.0710 

-.1341, 

-.0581' 

- . 1 380 

- . 1 360 

-.0350 

DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PACE  1252 


ce*<- 

MACH 


MACU 


KACM 


AMES  87-707  IA9  OKA  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNUU4) 


new  ' 1) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


( 1)  = 2;. 498  BETAT  < 5)  = 2.180 


( I)  = 2.498  BETAT  (6)  = 4 . 300 


( 1)  = 2.498  BETAT  ( 7)  = 6. 430 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

. 965 

. 0080 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

-.01 70 

-.0190 

.1220 

.050 

.081 

. 0200 

.086 

.0030 

.094 

OLjSLi 

.150 

, 17? 

-.0300 

.229 

-.1)140 

.246 

- . 0240 

.251) 

.362 

-.0140 

. 400 

.402 

-.0620 

.497 

- , 0360 

.550 

.565 

-.1040 

. 600 

. 650 

, 700 

- . 0700 

.725 

. 750 

. 760 

- .0740 

.775 

.808 

-.0640 

. 834 

“.0270 

= 850 

.857 

- . 0680 

.865 

-.0310 

. 900 

-.0250 

.905 

— 

.950 

< 953 

-.041  rO 

.965 

. 0040 

Y/BW 

.299 

.364 

.42  7 

X/CW 

.000 

-.0440 

- .0340 

. 0920 

.050 

.U81  .0090 

. 086 

, ii?4  -.0250 


534 

.673 

.780 

,887 

534 

.673 

. 780 

.887 

5290 

0660 

. 492'.i 
. 1310 

. 5070 
. 1 790 

.4711 

.205- 

0430 

.Liue'-i 

. 0900 

.0590 

-.0950 

-.0750 

-.Li41U 

- , 0201 

-.1310 

-.1280 

-.0691 

- . 1490 

- , 1510 

-.13911 

- . 1 320 

-.1630 

- . 1490 

_ A K TH 

— * f)  '; 

-.1271) 

- . 1 600 

- .0910 

-.1511) 

- . 1 540 

— . 0730 

— , 142  0 

-.0610 

-.1230 

- . 1 400 

.534 

.673 

.780 

.88? 

. 41  70 

.4140 

.4260 

.4410 

.0400 

.1040 

.1490 

.1920 

0060 


DATE  IB  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1253 


SECTION  ( 
MACH  ( 1) 


MACH  ( 1) 


AMES  87-7117  IA9 

Q2A  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

(RBNU04) 

1 ) UPPER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 2.498  BETAT 

( 7)  = 6,431'  Y/SW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.78’.)  .887 

X/CW 

,150 

-.0420 

- . 0060 

.0700  . 0440 

.177 

-.0220 

.229 

-.0230 

.246 

-.0190 

.250 

-.0610 

-.0780 

-.0460  -.0310 

,362 

-.0080 

,400 

-.1160 

-.1240 

-.0780 

.402 

-.0730 

.497 

-.0280 

.550 

-.1380 

-.1450 

.565 

- . 0940 

. 600 

-.1370 

.650 

-.1390 

. 700 

-.0650 

-.1520 

.725 

-.1370 

.750 

-.1550  -.1620 

, 760 

-.0720 

.775 

-.116'.) 

-.1510 

.808 

-.0590 

.834 

— . 0300 

.850 

-.0670 

-.1420 

-.1481) 

.857 

-.0610 

,865 

- .0330 

. 900 

-.0250 

-.1)690 

-.1420 

.905 

-.0490 

.950 

-.0560 

-.1160 

-.1310 

.953 

-.0360 

.965 

, 0050 

= g.498  BETAT  ( 

8)  = 8.550  Y/6W 

.299 

.364  . 427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

. 000 

-.0610 

.U33U  .U7l  U 

.3490 

.5350 

.3540  .3760 

.050 

.0300 

,1i790 

. 1 220  . 1 680 

.081 

.0120 

.086 

.0180 

.094 

-.Lf380 

.150 

- . 0400 

01 50 

.0560  . 0330 

.177 

-.0100 

.229 

- .0270 

.246 

,0120 

.250 

-.0750 

-.0770 

-.0490  -.0350 

.362 

- . 0040 

.400 

-.1080 

-.1180 

-.0770 

.402 

- . 0680 

.497 

-.0230 

date:  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  8 7- 707  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING 

SECTICN  ( 1 ) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 1}  = £.496  BETAT  ( 6)  = 6. 551:  Y/BW  .£99 

X/CW 
. 550 

• 565 
. 600 
. 650 

.7  till  -.0650 
.725 

* 75L# 

. 760 
.775 
. 808 

.834  - . 0280 

.850 
. 857 

.665  -.0250 

.91  ill  -.0160 
.905 
. 9 51.  i 
.953 

.965  .1/1*80 

MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  C i)  = -8.581*  V/BW  .299  .364  . 427 

X/CW 

,14V.:  . 1080  .0690  .3481i 

.1>5E 

.1)81  .1730 

.066  .1310 

.094  .1230 

. 1 50 

.177  .0590 

.229  .1030 

.246  .0580 

.250 

.362  .0630 

. 400 


. 550 

.565  -.0590 


.364  .427 

- .0930 

-.0770 

-.0580 

-.0570 

- . 1 14*21 1 
-.0290 


. 650 

.700  -.0220 

.725 

. 750 

.760 

. 775 


-.0590 


PAGE  5254 


(RBNU04) 


.534 

.673 

. 780 

.86? 

-.1320 

-.1360 

-.1310 

-.1320 

-.1440 

-.1350 

-.1471/ 

- . 1 580 

-.1240 

- ,1440 

-.0891* 

“ .1350 

-.1390 

-.0680 

-.1380 

-.0560 

-.1110 

-.1200 

.534 

.673 

. 780 

.88? 

1.11 20 

1.0540 

1 . 0620 

1 . 1 620 

.3350 

.4010 

.4470 

.5060 

. 1 11*0 

.1790 

. 2281/ 

.2451/ 

.0010 

.0580 

.1060 

.1200 

- .0730 

-.0280 

.1/ 501/ 

- , n *3i  * 

-.0690 

-.0490 

-.0390 

-.0900 

-.1120 

-.0710 

-.0730 

-.1080 

- ,0930 

DATE  18  SEP  r. 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  1255 


AMDS  87-707  IA9 

G2A  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

{RBN'J04) 

SECT 

lOr*  ' a / yVrcii  * 

uir*T  *ni  f—  rr. 
L/L.  i miVitwyi-  -w* 

MACH 

' 2)  = 2,999 

BETAT 

( 1)  = -8.580  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.8'. '8 

-.0290 

.834 

.0190 

,850 

-.0990 

-.0870 

-.0710 

.857 

-.0390 

.865 

.0320 

.900 

. 0490 

-.0770 

-.0460 

.905 

-.0290 

,9S'j 

-.0340 

-.0750 

-.0510 

.953 

-.0240 

.965 

. l'.iOO 

MACH 

( 2)  = 2.999 

BETAT  ' 

( 2)  = -6.420  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

• LiL'iLi 

. 0890 

.0450  . 2780 

1 ,lt0?0 

.9550 

.9670  1.0530 

.050 

.2710 

.3490 

.4000  .4610 

.081 

.1460 

.086 

.1000 

.094 

. 1010 

. 1 50 

.0790 

.1450 

.1920  .2150 

.277 

.0480 

.229 

.0780 

.246 

.0390 

.250 

-.0120 

.0330 

.0800  .0980 

.362 

.0450 

,400 

-.0770 

- . 0430 

.0320 

.402 

-.0370 

.497 

.0030 

. 550 

-.1050 

-.0810 

.565 

-.0670 

. 600 

-.0520 

. 650 

-.0590 

. 700 

-.0350 

- . 0990 

.725 

-.1140 

. 750 

-.0800  -.0780 

.760 

-.0650 

.775 

-.1130 

-.1020 

.Slid 

-.0400 

.834 

. 0040 

.850 

- . l 090 

-.0960 

- . 0800 

.857 

-.0450 

.865 

,0150 

.900 

.0270 

-.0880 

-.0610 

.905 

- . 0420 

.950 

-.0510 

-.0760 

-.0660 

.953 

- .0390 

cate  ;e  sep  ?; 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


SEC'IW  ' 5)  UPPER  WING 
VAC-  ' 2)  - 2.999  BET  AT  ( 2) 

VAC“  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 3) 


t-AC-  ( 2'  = 2.999  BETAT  ( A) 


r-AOt  1236 


(RBNU04) 


. 534 

.673 

. 780 

.887 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.8350 

.8540 

.8630 

.9440 

. 2300 

. 3020 

.3490 

. 4080 

,0500 

. 1040 

. 1 560 

. 1 840 

-.0320 

, U040 

.0540 

.0740 

- _f_'8S0 

O *1  VO 

-.1160 

— . 0660 

-.0710 

-.0680 

-.1040 

- . 1 241* 

- . 0930 

-.0950 

— . 1 240 

- . 1 080 

- . ! 1 60 

- .1040 

- . OS 30 

-.0940 

- . 0760 

-.0641/ 

-.0910 

- . 0780 

. 53* 

.673 

. 780 

t 887 

. 7800 

.7060 

. 7570 

.8410 

.1950 

.2340 

.3050 

.3590 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


IA9C 


PAGE  12  57 


SECTION  ( 

MACH  ( 2) 


MACH  ( Z) 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU04) 


1) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= a. 999  BETAT  ( 4)  = -2.il1-> 


= 2.999  BETAT  ( 5)  = 2.210 


Y/SW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.150 

• 177 

.Li  1811 

.229 

.0420 

.246 

.0100 

.250 

.362? 

,0180 

. 400 

. 402 

-.0550 

. 437 

— . 02 1 0 

.550 

.565 

-.0810 

• 600 

.650 

. 700 

-.0530 

.725 

.750 

. 760 

-.0760 

.775 

.608 

-.0590 

.834 

- .0230 

.850 

.857 

-.0760 

.865 

-.0120 

.900 

-.0/030 

,905 

- . 0740 

.950 

.953 

-.1)620 

,965 

.0220 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

. 000 

.0140 

-.0030 

.1450 

.050 

.081 

.0440 

.086 

.0260 

.094 

.0300 

. 1 50 

.177 

-.0150 

,229 

.0190 

.246 

- , 0080 

. 250 

.362 

-.0010 

.400 

.402 

-.0621) 

.437 

- . 0260 

.534 

.673 

.780 

.887 

.0360 

.1)9111 

.1290 

.1550 

— • 0400 

-.0040 

.0290 

.0570 

- .0960 

-.0630 

-.0010 

-.1190 

- , 0920 

-.1240 

-.1100 

-.0750 

-.0950 

-.0720 

-.0950 

-.1250 

-.1140 

-.1170 

-.1080 

-.0930 

- . 0940 

-.0800 

-.0690 

-.0980 

-.0790 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.61)50 

.1050 

, 5900 
. 1 720 

. 5290 
. 2060 

, 6000 
.2300 

-.016Li 

.0380 

.0740 

.0850 

-.0740 

- .0410 

- . 0030 

.0150 

-.1120 

-.0910 

- .0260 

DATE  ie  SEE  y'i 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1 A9C 


PAGE 


SECTION  ( 
MACH  ( £} 


MACH  ( Zi 


AMES  87-7'.i7  IA9  C*A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNULiA) 


1) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


r fc.999  BETAT  ( 5)  = Z.ZV-i 


£.955  BETAT  ! 6)  = 


Y/DW 

.299 

X/CW 

.55'.) 

.565 

.600 

« 650 

.700 

-.0550 

.725 

.750 

.760 

.775 

.608 

.834 

-.0280 

.850 

.857 

.865 

- *0240 

. 900 

-.0150 

.905 

.950 

.953 

.965 

. 0030 

Y/BW 

.299 

X/CW 

.000 

- „ 0060 

.050 

.081 

. 086 

.094 

.0200 

. 1 50 

.177 

.229 

.0100 

.246 

.250 

.362 

- ,0030 

.400 

.402 

.497 

-.1-220 

.550 

. 565 

. 600 

. 650 

. 700 

-.Ii510 

. 7Z5 
.75Li 
. 761i 
. 775 


.364  .427 

— , '.'Sili 

- , 0690 
-.0580 

-.0810 

r . o <rw  •. 
“ • -ioc  -i 

-.0650 

-,02  60  . IluSO 

.0270 

,0140 

-.0190 

-•L>L*6L* 

- .0590 
-.075U 

-.0660 


.534 

.673 

- . 1 280 

-.1110 

-.1310 

-.1230 

-.1250 

-.12711 

■ .1050 

-.1240 

*,0870 

■,0740 

-.1150 

.534 

.673 

.5100 
• 0670 

. 5060 
.1330 

.0340 

.0130 

.0830 

-.0570 

.1110 

-.102  0 

. 1250 

-.1160 

.1260 

-.1250 

. 1210 

-.1280 

.780 

.887 

-.0920 

-.0860 

-.11 30 

-.1100 

-.1120 

-.0990 

-.1040 

.780 

.887 

. 5230 
.1790 

.5050 

.2140 

.0560 

• 0700 

-.0190 

.0000 

- .0410 

- .0950 

- .0040 

-.1160 

-.1210 

DATE  58  SEP  75  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-70?  IA9  02A  ♦ S3  + 

SECTION  ( 1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  t 2)  = 'A. 999  BETAT  ( 6)  a 4.380  Y/BW  .299 

x/cw 
. sue 

.834  -.0270 

.850 

.857 

.865  -.0210 

.900  -.0150 

.905 

.950 

.953 

.965  .0040 

MACH  ( Jr)  = 2.999  BETAT  ( 7)  = 6.550  Y/BW  .299 

X/CW 

. 000  -.0260  ■ 
.050 
.081 
.086 

.094  .0080 

. 1 50 

.177 

.229  -.0020 

.246 

.250 

.362  -.0050 

. 400 

.402 

.497  -.0240 

. 550 
.565 
. 600 
.650 

.700  -.0510 

.725 

. 750 

. 760 

.775 

. 808 

.834  -.0290 

.860 

.857 

.865  -.0210 

.900  -.0160 

.905 

*950 

.953 


PAGE  ! 259 


T9  UPPER  WING  (RBNU04 ) 


.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0540 

-.1010 

-.1230 

-.1160 

-.0730 

-.0850 

-.1100 

-.0740 

-.0720 

-.1120 

-.1080 

- .0600 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0590 

.4040 

.4320 

.4340 

.4820 

. 0270 

.0930 

.1390 

.1890 

,0100 

-.0210 

-.0520 

-.0120 

.0280 

.0520 

*0140 

— .0890 

-.0720 

-.0380 

-.0170 

-.1110 

-.1110 

-.0560 

-.0550 

-.1190 

-.1200 

- .0730 

-.1030 

-.1050 

-.1280 

-.1200 

-.1210  - . 1250 

-.0680 

-.11 40  - . 1 270 

-.0550 

-.0970  -.1210  -.1200 

-.0670 

-.0820  -.1180 

-.0630 

-.0740  -.1070  -.1100 

-.0550 


'ATE  16  3EP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I A SC 


PACE  126' 


SECTION  ( 
MACH  ( 2) 

MACH  ( 2) 


MACH  ( 3> 


AKES  S7-7'.i7  I A 9 02 A ♦ S3  + 

T9  OFFER  WING 

CRBNU04 ) 

1) UPPER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 2.999  BET  AT 

! 7)  = 6.550  r/BW  .299 

.364  .427 

.534 

.673 

.760  .667 

x/cw 

.965  ,0060 

- 

= 2.999  BETAT 

( 8)  = 8.710  Y/BW  .299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

x/cw 

.000  -.0430  - 

,0450  .0570 

.3110 

.3320 

.3560  .3960 

. 050 

. 0020 

.1)540 

.1040  ,1430 

.081 

.0030 

• 1)86 

.0010 

.09/1  -.00511 

. 1 50 

- .0600 

-,0310 

.0070  .0270 

.177 

-.0220 

.225  -.0130 

.2*6 

,01 50 

.250 

- .0890 

-.0820 

- , 0500  -.0320 

.362  - . 0080 

. 400 

-.1050 

-,1130 

- .ObCJ 

.402 

-.0530 

.497  —.0240 

. 550 

-.1150 

-.1170 

.565 

- ,0690 

.600 

- , 1 1 00 

. 650 

-,1050 

. 700  -.0470 

-.1210 

.725 

-.1160 

. 750 

-.1210  —♦129'.) 

. 760 

-.0690 

.775 

-.1110 

-.1210 

. 608 

-.0580 

.634  -.0360 

. 850 

-.1010 

- ,1160 

-.  3 22  0 

.857 

-.0620 

.665  -.0230 

. 900  —.0150 

- .0840 

- . 1 220 

. 90 5 

- . 0600 

. 950 

- . Li 720 

-.1020 

-.1130 

.953 

-.0510 

.965  .0120 

= 3.502  BETAT  ( 

1)  = -8.740  Y/BW  .299 

.364  .427 

.534 

.673 

• 780  .867 

x/cw 

.000  .1460 

.0970  .3580 

1 . 1450 

1.1290 

1.1600  1,1740 

.050 

.3650 

.4310 

. 4640  .5231) 

.061 

.1640 

, 086 

. 1 ! 60 

.094  .1330 

PAGE  1261 


(RBNU04) 


.673 

. 760 

.887 

,2020 

.2510 

.2590 

.06211 

.1290 

.1390 

-.0010 

.07111 

-.0370 

-.0610 

-.0160 

-.0110 

-.0420 

-.0370 

-.0630 

-.0590 

-.0360 

- .0240 

-.0450 

-.0240 

.673 

. 760 

.887 

.9660 
. 3660 

1.0360 
. 428<_i 

1.0710 

.48811 

.1620 

.2130 

.2300 

.0500 

. 0990 

. 1 1 80 

-.0240 

.0510 

page  1262 


(R5NU04) 


.534 

.673 

.780 

.887 

- .0900 

-.0520 

- , 0290 

-.0260 

-.0700 

- . 1 000 

-.0540 

-.0510 

- . i 020 

-.0760 

-.0970 

- .0740 

-.1)530 

- . 0890 

- .0370 

- .0710 

-.0620 

- r i/iiy , 

. 534 

.673 

. 780 

. 887 

. 81 50 

.8530 

.8990 

.9430 

.2440 

.3120 

.3650 

.4250 

.0660 

.1270 

. 1 740 

.1930 

- .0100 

.0250 

.0710 

.0890 

-.06*10 

- . 0370 

,029- 1 

- , 1 111 fl.i  - . 0650 


- .0790 

-.11150 


- , I.14'. 'Ll 


- .0650 


“ . 1040 


0810 


DATE  18  SEP 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PACE  1263 


SECTION  t 
MACH  ( S) 


MACH  ( 5) 


AMES  87-707  IA9 

OLA  + S3  + 

T9  UFFER  WING 

(RBNU04) 

1 ) UPPER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CF 

- 3.502  BETAT 

( 3)  = “4.349  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  . 887 

X/CW 

.698 

-.1169 

.834 

-.9830 

.839 

-.9969 

-.0840 

-.0680 

.857 

-.9649 

.865 

-.9739 

.999 

-.9649 

-.9879 

- .0510 

.995 

-.9649 

.959 

-.9719 

-.0750 

-.0560 

.953 

-.9599 

.965 

—.9349 

= 3 . 502  BETT  AT 

C 4)  = -2.159  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 76Li  .887 

X/CW 

.999 

.9599 

.9379  ,1869 

.7439 

.755'./ 

.7700  .8110 

.959 

.2919 

.2390 

.3100  .3670 

.981 

,9399 

.986 

.0129 

.994 

. 9399 

.159 

.9439 

.0960 

.1410  .1640 

.177 

-.9389 

.229 

.9990 

.246 

- 

.9339 

.259 

-.9249 

.0090 

.1149'.)  .0690 

.362 

-.9289 

.499 

-.9799 

-.0499 

.0170 

.492 

-.9989 

.497 

-.9649 

.559 

-.1939 

-.0680 

. 565 

-.1299 

. 699 

“ . 0440 

.659 

- . 0440 

r?99 

-.9960 

-.0840 

.725 

-.1979 

.759 

-.0690  -.0730 

.769 

-.1219 

.775 

- . 1939 

-.0880 

.898 

-.1349 

.834 

-.9869 

.$59 

- .9969 

-.0860 

-.0710 

.857 

-.9619 

.865 

-.9779 

. 999 

- .9679 

-.9879 

-.0590 

.995 

-.9799 

.959 

-.9759 

-.'379'.) 

-.0620 

.953 

~ .9799 

* c*  crs  7> 


tabulated  pressure  cat  a 


! A9C 


PAGE  126rt 


A ME  5 87-707  IA9  02  A + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU04) 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


SECT!C*4  ( 1)  UPPER  WING 
MAC^  f .5)  = 3.502  BETA!  (4)  = -2.150  Y/BW 

x/cw 

.965 

MACm  ( 3)  = 3.502  BETA!  ( 5)  = 2.260  Y/BW 

X/CW 
.LiliO 
. 050 
*081 
. 066 
. 034 
. 1 50 
. 177 
.223 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
. 565 
.600 
.650 

.725 
_ 750 
. 760 
.775 
.806 
.834 

.657 
.865 
. •' 1 
. 9'.  5 
.950 
,953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BET AT  { 6)  - 4.460  Y/BW 

X/CW' 

.000 

.050 

.ost 

.086 

.094 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.0380 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

. 0300 

.0140 

.1180 

.6360 

. 5860 

.5370 

.5720 

. 1 000 

{ 1 580 

.2020 

,2310 

- .0050 

- . 0140 

. 0080 

-.0530 

- .0070 

. 0360 

. 0750 

.0890 

- ,0130 

-.0470 

-.0520 

-.0310 

.0030 

. 0280 

-.0380 

- . 0960 

-.0860 

-.0760 

Li  160 

-.0680 

-.1130 

-.11 00 

-.0870 

-.0650 

- . 0640 

- r -,q 

-.11 30 

- . 1 1 LK_i 

- .0970 

-.08»  i 

-.002'  < 

- . 1060 

-.1010 

-.1070 

- . 0830 

- . 0770 

-.101  Li 

-.0990 

-.0890 

-.0720 

- .0640 

,0910 

-,0780 

- .0830 

- . 0920 

-.0820 

-.0680 

- . 0430 

.299 

.364 

.42? 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0130 

-.0070 

.0760 

. 4900 

.4960 

.4980 

.4700 

.0520 

. 1 1 00 

. 1 640 

.2070 

. 0Li30 

.0220 


•*,0020 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - 1 A9C 


FACE  1263 


SECTION  ( 
MACH  ( 3) 


MACH  ( 3) 


AMES  87- Tli 7 !A9  C2A  + S3  + T9  UFFER  WING 


(RBNUU4) 


DUFFER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CF 


= 3.5'.i2  BETAT  ( 6)  = 4.A6'-'i 


= 3,502  BETAT  ( 7>  = 6.660 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

x/cw 

*15  0 

.177 

-.0350 

.229 

-.0060 

.246 

-.0270 

.250 

.562 

- . 0200 

« 4LKj 

. 402 

-.0700 

(■m 
• **a  i 

— • ( ;41 0 

.550 

.565 

-.0850 

. 600 

.650 

. 700 

-,Li67Li 

.725 

.750 

. 760 

- . 0840 

.775 

.608 

- . 0800 

.834 

-,‘.i59Li 

.850 

.657 

-.0810 

.865 

-.0500 

. 900 

- .LMiVJ 

.905 

— . Qo20 

.950 

.953 

-.0670 

.965 

-.0220 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.ouo 

- .oon'i 

-.0210 

.0530 

.050 

.081 

—.0650 

.086 

- . 0630 

.094 

-.0340 

. 1 50 

.177 

-.0880 

.229 

-.0600 

.246 

-.0790 

.250 

. 362 

-.0750 

, 4'. ill 

.402 

-.1160 

.497 

-.0910 

.534 

.673 

, 780 

.887 

-.0290 

.0100 

.0540 

.0720 

-.0660 

-.0510 

- .0090 

. 0070 

-.0920 

-.0850 

-.0310 

-.1110 

-.0920 

-.0670 

-.0710 

-.1000 

-.1120 

-.0890 

- . 0920 

- . 1080 

- . 1030 

-.1000 

-.0980 

-.0930 

—.0940 

- , 0900 

-.0840 

-.0950 

-.0890 

.534 

.673 

. 780 

.887 

. 3780 

*41 10 

.41 30 

. 4291; 

.0160 

.0690 

.1200 

.1640 

- . 0450 

-.0110 

. 0280 

.0450 

- . 0720 

-.0610 

-.0250 

-.0120 

- . 0980 

- . 0940 

-.0440 

TABULATED  PRESSURE  data  - I A9C 


PAGE  1266 


73 


AMES  87*- Hi 7 IA9  C2A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RDNU04) 


S"T!C*  < 1)  UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


' 3)  = 3 , 502  BETAT  ( 7)  = 6.660 


w.iC^  ' 3)  = 3.502  SETTAT  (8?  = 8.870 


Y/BW 

.299 

X/CW 

.550 

.565 

. 600 

.650 

, 700 

-.11 40 

.725 

.750 

.760 

.775 

, 806 

.834 

-.1090 

.851' 

.85''’ 

,665 

- . 0950 

. 900 

-.0850 

.905 

.950 

.953 

.965 

-.0650 

Y/BW 

. 299 

X/CW 

.000 

-.0300 

.050 

.086 

.094 

-.0120 

. 1 50 

.17? 

.229 

- . 0300 

.246 

.250 

.362 

- , 0390 

.402 

> 497 

0510 

.550 

.565 

.600 

. 650 

• ?0Li 

0680 

. 725 
.750 
. 760 
.775 


.364  .427 

-.1260 

“ .1310 

“.1280 

-.0770 

- , 0 72 Li 
-.0520 

.354  .427 

-.0 320  ,0470 

_ r ,-s  or. 

-.0310 

- *0510 

- .0390 

- .0690 
- .0840 

-.0860 


,534  .673 

-.1080  -.0960 

-.1020 

- . 1080 

-.1040  -.1020 

— . 1 000  - . 1 000 

- .0950 

-.0850  —.0970 

. 534  , 673 

.2880  .3190 

-«L«040  . 0390 

- , 0570  - .0260 

-.0810  —.0710 


- , 1040  -.1010 

-.1010 

-.1050 


.781)  .687 

-.0780 

-.0750 

-.0940  -.0860 

- . 0990 

— ,0880 

-.0950 


. 780 

.887 

>3400 

0860 

.3530 
. 1 2 70 

0120 

,L»270 

0400 

-.0221' 

- ,0640 

-.0800 


-.097' i - .0960 


-.1030 


0990 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1*6? 


SECTION  f 
MACH  ' 3) 


AMES  67-707  IA9  02  A + S3  + T9  UPPER  WING 


1) UPPER  WING 


= 3.509  BET AT  ( 8)  = 8,670 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.806 

.634 

- .0650 

.85'-i 

.857 

-.'J791 

.865 

-.0560 

.900 

-.'.1490 

.905 

-.0711 

.950 

.953 

-.1*61! 

.965 

-.0160 

(RBNUD4) 

.534  .673  .760  .867 

-.1030  -.0970  -.0960 

- .0970  -.0950 

-.'.i860  -.0950  - . 0970 


SPEF  “ 

S3, FT. 

XMRP  - 

28.5301 

.i  INCHES 

l~.ec  = 

39 . 8490 

INCHES 

YMRP  = 

. 0001 

"i  INCHES 

BFEr  - 
SCr_E  = 

39 . 8490 
. 0300 

INCHES 

SCALE 

ZM~~  “ 

.0001 

. INCHES 

Scotch  c d upper  wing  dependent  variable  cp 


VACH  ( l)  = 2.498  BETAT  ( 1)  = -B.43.il 


MAC**  ( i!  - 2.4  98  BETAT  (2)  — -6.310 


Y/BW 
X/CW 
. LtLiL'i 
,050 
.081 
. 086 
.094 
. 1 50 
,177 
.229 
> c.'46 

.250 
.362 
. 400 
.402 
.49? 
.550 
.565 
.600 
. 650 
. 700 
.725 
.750 
. ?60 
. 775 
. 80S 

.634 
. 850 
.657 
.665 
.900 
. 905 
.950 
.953 
.965 

Y/BW 

X/CW 
.000 
. o30 
, 081 
. os  b 


.299 

.0700 


.0580 

.0250 

-.1)150 

- . 0540 

- . 0080 

.0140 

,■0300 

. 1 199*  i 
.299 
. 04  70 


PAGE  126” 


T9  UPPER  WING 


ALFHAT  = 
RUDDER  = 
RUDFLR  = 


.364 

.427 

.334 

.673 

.4780 

1 .0940 

.381U 

.2410 

.3280 

.133'.) 

. 0900 

.0020 

.0420 

. 1 1 50 

._;‘TO 

-.0560 

- .0020 

- . 1280 

- . 0650 

-.0860 

- .1600 

-.1290 

- . 1 180 

166'-' 

-.1510 

-.1100 

- . 1 620 

- . 1 540 

-.0700 

1490 

-.1470 

- . 1 1 4 6*.  i 

„ „ ^ i 

- , 0300 

- . 061  i< 

-.1310 

- . \ »?20 

364 

.427 

. 534 

.673 

0320 

. 3900 

O'^CW  , 

, 8930 

. 1 900 

. 2620 

.1^40 


(RBNU05)  ' 10  MAY  73  ) 

PARAMETRIC  DATA 

-2.000  ORB INC  = .500 

#000  EL E VON  = .000 


. 781) 

.887 

.9890 

.3651) 

1 .0070 
.4251) 

.2240 

. 1 760 

.0411) 

.0591) 

-.0130 

-.1110 

- .1)970 

-.1320 

-.1220 

- .1210 

- . 1040 

1020 

. 760 

.887 

.9100 
. 331 0 

.923'. 
. 3830 

0620 


DATE  18  SE^  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1269 


AMCS  B7-7U7  IA9  C2A  ♦ S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNUU5) 


SECTIC^  ( 1) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = £.498  5ETAT  ( 2)  = -6.31'J 


MACH  { 1}  = 2.498  BETA!  < 3)  = -4.190 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.15'-* 

.177 

- .0050 

.229 

.U360 

.246 

.0010 

.250 

.362 

.1/031) 

. 400 

.41)2 

-.Ii910 

.497 

-.0350 

.550 

.565 

-.1220 

.600 

.650 

. 700 

-.0710 

.725 

.750 

. 760 

-.1070 

.775 

.808 

-.0740 

.834 

-.0150 

.850 

.857 

-.0810 

.865 

-.0040 

.900 

.0120 

.905 

-.0730 

.950 

.953 

-.0650 

.965 

.0590 

y/Bw 

.299 

.364 

.427 

y/ryJ 

.000 

, 0200 

. 0050 

. 3330 

.050 

.081 

.0910 

.086 

.0370 

. 094 

. 0290 

.150 

.177 

-,o??u 

.229 

.0130 

.24  6 

-.0130 

.250 

.362 

-.0130 

. 400 

.402 

-.1030 

.497 

- . 04  70 

.534 

.673 

. 780 

.687 

.'j  131) 

.0840 

.1990 

. 1 530 

1)811") 

-.028!) 

.0230 

. 0400 

-.1481") 

— .1041) 

-.027!) 

-.17711 

-.1400 

-.1841) 

-.1620 

-.1180 

-.1410 

-.1060 

-.128!) 

- . 1 781) 

-.1650 

-.1660 

-.1570 

-.1350 

-.1410 

-.1070 

-.1)810 

-.1400 

-.1220 

.534 

.673 

.780 

.887 

.8850 

.1460 

.8231) 

.2530 

.8390 

.3030 

.8600 
. 3580 

- . 0021) 

.0730 

.1810 

.1340 

-.1)790 

-.1)41)0 

.0100 

.0260 

- .140!) 

-.1090 

-.0370 

1030 


T9  UPPER  WING 


.364 

,427 

. 534 

.673 

- . 168 .0 

—.1450 

-.1290 

- . 1 740 

-.1650 

-.1060 

1 690 

- . 5 67 Li 

— . 0840 

-.1510 

- . 1 630 

-.0840 

- . 1 1 80 

-.0740 

-.1*720 

— . 147L* 

- . 0620 

364 

.427 

.534 

.673 

0070 

.2710 

. 7640 

.7500 

.1250 

. 2070 

.0610 

0150 

-.1*230 

.0390 

-.0370 


- . 09  5 If  -.LjSL’iO 
-.1470  -.1250 

~ . 1 7 5 L ■ -.'361. 

-•1370 


~ . 1 7 3 Li 

- „ 1 780 

• .1121’ 

- . : 720  - 


FACE  1270 

(RB  NU05J 
.780  .887 

-•1140 

-.1260 

- . 1 460  ~ . 1 390 

-.1420 

— . 1190 

-.1311* 

.780  .887 

.7690  . 7800 

.2620  .3120 

.1440  .1110 

-.0140  .01L>0 

-.0550 

- . 1280 

-.1380 

-.1610  -.1530 


■ . 1 740 


DATE  te  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1271 


AMES  87-707  IA9  02 A + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU05) 


SECT!CA<  ( 1)  UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MAO'  ' 1)  = 2.498  BETAT  ( 4!  = -2.070  Y/BW 

x/cw 
.808 
.834 
.85':. 
.857 
.865 
. 9L.L. 
. 9f-.5 
.950 
.953 
.965 

KACH  ! 1)  = 2.498  BETAT  < 5)  = 2.180  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.061 
.086 
. 094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 4lV_7 
*40  2 
.497 
. 550 
. 565 
. 600 
. 650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 
. 606 
.634 
.650 
.657 
.665 
. 9oO 
.905 
.950 
.953 


.299 

« 364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.0870 

- . 0400 

-.0870 

-.1481.1 

-.1710 

-.1550 

-.0330 

-.0180 

-.0740 

-.umi 

-.1340 

-.0770 

-.1570 

-.1460 

— . 061 0 

.0110 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.0190 

-.11410 

.1550 

. 6239 

.5180 

.5180 

.642*.i 

.0610 

.1250 

.1460 

.23 1'.i 

.0050 

- » 0040 

-.0160 

-.0610 

-.0610 

-.0070 

.0680 

.0470 

-.0310 

-.0420 

-.1190 

-,09'.iU 

-.0470 

- .0390 

-.0380 

- . 1030 

-.1620 

—.1460 

— .0850 

-.0570 

-.1260 

-.1760 

-.1690 

-.142Li 

-.1460 

-.0870 

- . 0900 

-.1770 

- . 1 790 

-.1640 

-.1650 

-.1600 

- . 1 790 

- . 0840 

-.0460 

-.0990 

-.1220 

-.1740 

-.1610 

-.0450 

-.0360 

-.0870 

-.0980 

-.1510 

-.0840 

-.1540 

-.1540 

-.0660 


AiT£  : & SE«=  73 


TaB’JLAtED  PRESSURE  DATA  - 1 A9C 


PAGE  127? 


t-VZ'l  87-707  IA9  02 A + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU05) 


SF.C-!W  « :.  > UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


‘'AC»-  ' i>  r 2.498  3CTAT  ( t)  = 2.160  Y/BW 

x/cw 

.965 

VACM  = 2.496  BET  AT  ( 61  = 4,300  Y/BW 

X/CW 
. L jLiC'i 
.050 
.081 
.(.>66 
, 094 
. ! 50 
,177 
. >29 
„ >46 
.251! 
.562 
. 400 
. 402 
.497 
.550 
.565 
. 61  sO 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 7 61 1 
,775 
. 808 
. 854 
, 850 
.857 
,865 
. 901  i 
. 905 
. 950 
.955 
. 965 

uAc--  ; 1)  : 2.498  BETAT  ; 7?  - 6.420  Y/DW 

X/CW 
.000 
.051- 
.081 
.086 
, 094 


.299 

.564 

.427 

.554 

.673 

.780 

.967 

-.0140 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 78Li 

.887 

- . 0440 

- . 0570 

.1110 

. bJ'.i'.i 

.4890 

.4360 

.48111 

.0270 

.1000 

.1290 

♦ 1610 

- .0170 

i 

IV 

(-* 

- . It  3 20 

-.0660 

-.0750 

- .'j22'-i 

.’J52Lr 

.0200 

" . 04>'.i 

-.1230 

-.0970 

-.0650 

-.Ii500 

- . 0441 1 

-.11*10 

— . 1 550 

- . 0330 

- . 0570 

~ 1 ■<  Q-  , 

-.1660 

1700 

-.149'.! 

-.1540 

-.0870 

- , 091  -0 

-.1650 

- , 1 800 

- . i 720 

- » 1 660 

-.1420 

- . a 79t f 

- . 0850 

- . 0500 

- .0910 

-.1730 

-.173L* 

- . 0500 

-.0410 

- . a 5s.i'.f 

• .0910 

- . :55'.i 

-.1570 

-.0650 

-.0170 

.299 

.564 

.427 

. 534 

.673 

. 780 

.887 

-.0640 

-.0660 

.0670 

. 4000 

,4130 

.4480 

.4140 

-.0070 

.0650 

. 1 1 80 

. 1470 

- .0290 

- . 0540 

-.0460 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING 


SEC"  ITT.'  ' 1) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


mac-  ' : ; - 2.49s  bet at  c 7)  = 6.420 


.299  .364 


.150 

.177 

.229  -.0520 

.246 

.250 

.362  -.0400 


.497  -.0500 

. 550 

.565 

.600 

.650 

.700  -.0840 

.725 

.750 


.834  -.0530 

.850 

.857 

.865  -.0540 

.900  -.0480 

.905 

.950 

.953 

.965  -.0180 


KAO-*  ( 1)  = 2.498  BET AT  ( 8)  = 8.540 


Y/BW  .299  .364  .427 

X/CW 

.000  -.0830  -.0690  .0430 

.050 


.086  -.0420 

.094  -.0580 


.229  — .0540 


.1*62  -.LKV.il  i 


l *4  61 1 


PAGO  1273 


(RBNU05) 


• 534 

.673 

. 780 

.687 

-.0830 

-.0380 

• 0380 

.0100 

-.11 50 

-.1040 

-.0720 

-.0570 

“.137U 

-.1480 

- .0990 

- . 1 5 3 Li 

-.1620 

-.  153Lj 

-.1530 

-.1670 

-,153L» 

-.1690 

-.1710 

-.133li 

- . 1 640 

- . 1060 

-.1540 

-.164ti 

-.091  Li 

-.1540 

- .0800 

-.1310 

-.1540 

.534 

.673 

. 760 

.867 

. 32811 

. 3220 

.3550 

. 3980 

— *L'17L» 

.0390 

. 0850 

. 1 340 

-.0780 

-.0460 

.0200 

.0040 

- . i 030 

-.1020 

-.11740 

-.1*630 

-.131  0 

-.1380 

-.1000 

DATE  ie  SEP  7 3 


ABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  1274 


AMES  87-7'.i7  T A9 

02A  + S3  + 79  UPPER  WING 

CRBNIUl'5) 

SECTION  ( 

1) UPPER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 1 > 

= 2 .4.90  8ETAT 

( a)  = 8.5411  y/Bw 

.299  .364  . 427 

.534 

.673 

.781'  .887 

y/cw 

.551' 

-.1461' 

- . 1 521i 

.565 

- . i oeo 

.600 

-.1510 

.651' 

-.1490 

Vf  jl  J 

-.0841i 

-.1600 

. 725 

- . 1490 

.7  50 

-.1591'  -.1681' 

.76’.' 

-.0920 

.775 

-.1330 

-.1571' 

• 808 

- . 0770 

. 834 

- 1 i4R?  i 

.850 

-.1070 

- . 1481; 

-.1530 

.857 

— 08-’  r: 

.865 

-.0451; 

.91  jL'i 

- . Ii381> 

- . 0900 

- . 1 521' 

.91";  5 

.951i 

-.0810 

-.1260 

-.1381' 

. 953 

- . « iSAO 

.965 

-.0160 

i^ACH  ( 25 

= 2.S89  BET  AT  ( 

i 5 - —8*5911  y/BW 

.299  .364  . '*-2? 

. 534 

.673 

. 781'  . 687 

x/cw 

.OOO 

.11'7'j  .U741i  .3721' 

1.11 00 

1 .0170 

l.l'61'l'  i,‘.>48'-i 

.1<5'-‘i 

. 3081; 

. 3600 

.4180  .4800 

.081 

.1460 

. 086 

.1010 

. 094 

.t'97ii 

. 1 50 

.'-'831' 

.1470 

.2010  .2160 

« 377 

.031  iO 

.22$ 

.l'731i 

.246 

.0340 

.250 

-.i'26Li 

.033*. ; 

.0840  .0970 

.362 

.0360 

.400 

- .u?70 

-.uM  0 

. 02iL. 

SJ  ■*> 

-.0600 

.497 

- „ 0090 

. 550 

- . 1 260 

- . Li 770 

.565 

— . 0840 

.600 

-.0510 

.650 

-.0610 

. 700 

-*Li420 

1000 

.725 

-.1410 

. 750 

- .0810  -.0750 

.760 

- . 0820 

. 775 

-.1410 

-.1020 

DATE  18  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-707  IA9  02A  ♦ S3  * 

SECTION  C DUFFER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  < 2>  = a.  999  BET  AT  ( 1)  = -8.590  y/BW  .299 

X/CW 
. 808 

.834  -.'-I12U 

♦ SSL 

.857 

.865  - . ‘.i020 

,900  .0100 

.905 

rtcr . 

. 

.953 

.965  . 0680 


MACH  < 2)  3 2.999  BETA?  { 2)  = -6.4411  V/BW  .299 

X/CW 

,'i/j  .0820 

.' *5Ci 
.'.>81 
. 086 

.',194  .0730 

. 1 5ft 

.177 

.229  .0530 

.246 

.251' 

. 362  . lil  40 

. 400 
. 402 

,497  -.0220 

.550 

.565 

. 600 

.650 

. 70‘0  -.0540 

.725 

. 750 

. 760 

.775 

. 8L  >6 

.834  -.0240 

.850 

.837 

.865  -.0160 

.900  -.0030 

.905 

.950 

.953 


PAGE  1 £75 


T9  UPPER  WING  (RBNUU5) 


.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.0560 

-.1360 

-.0990 

-.0790 

-.0690 

-.1200 

-.0590 

-.0650 

-.0870 

- .0830 

-.0650 

-.0530 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0470 

.2980 

.9810 

.9510 

.9580 

.9680 

.2570 

.3140 

. 3660 

.4200 

.1140 

.0770 

.0210 

.0560 

.1180 

. 1 700 

.1830 

.0150 

-.0400 

.11120 

. 0620 

.0760 

-.1030 

-.0630 

.0150 

-.0660 

-.1300 

- . 0880 

-.0890 

- , 06-’K.i 

— . ' :££' ' 

-.10611 

-.1380 

-.<(900  -.0850 

-.11920 

-.1390  -.1080 

-.0680 

-.1310  -.1060  - . '.'900 

-.'-'770 

-.1200  - . 0670 

-.0790 

- . Oi 9 1 0 - . 0 960  - . 0 720 

-.0630 


Da^E  iq  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  CAT  A - 1A9C 


amts  k 7 - y1. 1 7 I A 9 02  A «•  Si 


SECT  TCM  ' t) UPPER  WIUO  DESCENT  VARIABLE  CP 


MACH 

ro 

ii 

A' 

U3 

BETAT 

( 2)  - -6.440 

Y/BW 

.299 

//CW 

.965 

.0410 

MACH 

( 2)  = 2.999 

BETAT  ■ 

( 5)  = -4.270 

Y/9W 

.299 

x/cw 

.000 

.0560' 

.050 


.081 

, 086 

. 094 

.0570 

. 1 50 

. 1 77 

.229 

.0350 

.246 

.251) 

.362 

. 1*070 

, A OLi 

. 402 

.497 

— . 0320: 

.550 

.565 

.600 

.650 

, 70)0 

-.0630 

.725 

, 750 

.760 

,775 

809 

834 

-.0350 

650 

657 

965 

- . 0290 

900 

- .0180 

.965  .Li  160 

MACH  ( 2)  = 2,999  BETAT  ( a)  = -2,110  Y/EV  .299 

X/CW 

.000  .0570) 

. 050 
.061 
.066 

.094  . 0360 


PAGE  1276 


CATE  19  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


IA9C 


PACE  1277 


SECTION  f 
MACH.  ' 2) 


MACH  < Z) 


AMES  87-707  I A9 

02 A + S3  + 

T9  UPPER  WIN& 

(RBNU05) 

) UPPER 

WING 

DEPENDENT  VA 

p TABLE  CP 

2.999 

BETAT 

( 4)  = -2.110  T/BW 

.299 

• 364  .427 

.534 

.673 

. 780  .887 

A/CW 

. 1 50 

.0140 

.0590 

.1110  .1320 

.177 

-.0140 

.229 

.0120 

. 246 

- 

.0170 

.250 

-.0610 

-.0260 

.'.>150  ,0380 

.562 

-.0110 

.400 

-.1080 

-.0810 

-.0190 

. 402 

-.0800 

.497 

-.0480 

, 550 

-.1280 

-.1050 

.555 

-.1030 

.600 

- , 0800 

.650 

- .0890 

* 700 

-.0760 

-. 1160 

.725 

-.1350 

.750 

-.11 00  -.1070 

. 760 

-.0990 

.775 

-.1350 

-.1220 

. 608 

-.0620 

.634 

- . 0500 

.650 

-.1280 

-.1200 

-.1100 

.857 

-.0680 

.865 

-.0420 

, 900 

-.0320 

-.1180 

-.0930 

• 90S 

-.0830 

. 950 

-.0950 

-.1080 

- , 1000 

.953 

-.0760 

.965 

- . 1050 

8*999 

BETA! 

5)  = 2.220  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

, 780  . 867 

yyc.j 

« LOO 

.0010  - 

,0140  . 1260 

.5790 

. 5670 

. 5040  . 5940 

.050 

.0630 

.1320 

. 1 560  . 2400 

*081 

.0140 

• 086 

- 

0050 

. 094 

. L»1 10 

. 1 50 

- .0450 

. 0050 

.0530  .0640 

. 77 

-.0410 

.229 

- , 0090 

- 

*0360 

. vsr,  -.0660  — .EAJiLitl  -.0130 

.362  - . LOLL 

-.1350  -.11411  -.0520 


- .'.'fED 


CATE  «a  ?Z  TaB'JLATED  r5ESW-C  DATA  - ! A9C 

A^rz  */- -f'.rt  i asj  ceA  + Si 

SECTION  ' ! ) UPPER  Wl KG  Br^OCCOT  VARIABLE  CR 

MACH  ( 2)  - 2.999  BETAT  ' I?)  = 2f . 2;2rf.:  Y/E3W  .299 

//CW 
. 5 1 
. 565 
, 600 
.550 

.700  -.0760 

. 725 

« 750 
. 76V; 

. 775 
t 808 

. 634  “«05oO 


MACH  (2)  = 2*999  BETaT  < 6)  = 41i?'j 


.657 
.865 
. 900 
. 905 
.951: 
.953 
.965 


v/CW 

.050 

. f rrt  i 
.086 
. 094 

. i so 

.177 
. 229 
.246 
.251) 
.362 

.402 

.4?? 

. 550 
. 565 
. 6oo 
.650 
.700 


- .0480 
-.0410 

- .0210 

.299 

-.0240 

- . !>020 
-.0170 
-.0300 
— .0470 

-.0700 


. 750 
. 760 
. 77  5 


PACrf  1278 


DATE  IS  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


RACE  l'C79 


SECTICW  t 
MACH  ( fc> 


MACH  ( 2) 


AMES  b7-?'.i7  IA9  02A  * S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU'-i  5 ) 


i ) UPPER  WI  NO 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2.999  BET  AT  ( 6)  = 4.37'j 


= 2.999  BETAT  ( 7)  = 6.530 


Y/D  W 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 760 

.867 

Y/CW 

. 608 

-.0720 

. 834 

- .0510 

.eso 

-.11 30 

- . 1 330 

-.1260 

.857 

-.0910 

.865 

- , 0440 

-.0380 

-.0960 

-.1110 

.9'.  >5 

-.0860 

.951' 

-.0890 

-.1240 

-.1200 

.955 

-.0770 

.965 

-.0180 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.tititi 

— . 0400 

-.1)41'. t 

.0470 

. 3790 

.4090 

,4300 

.3880 

.050 

. 0050 

.0700 

.1170 

,1510 

.081 

-.0230 

.086 

-.E-26EJ 

. 094 

-.0150 

.150 

-.0630 

-.0220 

.0210 

.0300 

.177 

-.'0490 

.229 

- . 0260 

.246 

-.Lut'.A-i 

.250 

-.0970 

-.0780 

- .0470 

-.0310 

.362 

-.0350 

.400 

-.1180 

-.1150 

-.0680 

.402 

-.0760 

.497 

- . 0480 

. 550 

-.1260 

-.1300 

.565 

-.0880 

.600 

- . 1 090 

-650 

-.1120 

.700 

-.0680 

-.1350 

.725 

-.1240 

.750 

-.1280 

-.1280 

. 760 

-.0820 

.775 

-.11 50 

-.1350 

.809 

-.0720 

.83-4 

- r‘-  '5?0 

.850 

- . iooo 

-.1290 

- . 1 300 

. 857 

-.0770 

.965 

— . 0460 

.900 

-.0420 

-.0680 

- . 1190 

. 905 

-.0770 

. 950 

-.0900 

-.11 70 

- . 1241' 

.953 

-.0660 

tabulated  pressure  data 


1A9C 


PACE  3 W. 


date  SEr-  73 


AMES  67-707  IA9  C2A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU0  5) 


DEPENDENT  VARIABLE  Cc 


MACH  : i)  T >.999  BETAT  C 7)  = 6.530 


VAO  ' ’€>  ~ 2 . 999  BETAT  < 6)  = 8.700 


MAC1-*  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 1)  = -8.750 


Y/SW 

.299 

x/cv 

.965 

- . 01  80 

Y/5W 

.299 

x/ow 
. 000 

- . 0650 

.050 

.061 

. 066 

.094 

-.0320 

.150 

. 1.  77 

.229 

- . 0400 

.2X6 

.250 

.352 

-.0410 

.401) 

.402 

. 497 

- _ 0490 

.550 

.565 

. 600 

. 650 

.700 

-.0690 

.725 

. 731-) 

. 760 

.775 

. 608 

. 834 

-.0590 

.850 

.857 

.865 

. 900 

- . 0400 

.9o5 

. 950 

ft  C.  'A 

.965 

-.0120 

V/BW 

. 299 

X/CV 

.3270 

.081 


.364  .427 

.364  .427 

-.0620  .0490 

-.0330 

-.0390 

-.0520 

-.0440 

-.0730 
- . 0860 

- . 0670 
- . 0780 

-.0920 


.364  .40? 

.1010 

.05  70 


.534 

.673 

.534 

.673 

.2820 

-.0370 

. 2990 
.0160 

-.oe?o 

-.0580 

- . 1140 

-.1020 

-.126!.! 

-.1330 

-.1330 

-.1290 

-.1330 

-.1320 

-.126*5 

- # 1 290 

_ . 1160 

- . 1 260 

— . 1 020 

- , J.  '90!  1 

-,1130 

.534 

.673 

3.3! 30 
* 3210 

1 . ! 3 ! 0 
.3860 

.780  .68? 

, 780  , 887 

.3440  . 3390* 

.Li  820  .1250 

-.003!  i . 0*00 

-.0660  — • 0460 

-.0810 

-.1200 

-.1200 

-.1320  -.1360 

- . 1 330 

- . 1 280 

- , 1 26f.  r 

.780  .887 

1.3880  *.1710 

.4440  .4900 


DATE  18  SEP  73 


tabulated  pressure  data 


ABC 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ! 3)  = 3.5'.i2  BETAT  ( 1)  = -8.75'-* 


MACH  ( 3)  = 3. 502  BETAT  ( 2)  - 6.540 


.229  .'->34'.. 

.246 

.25'J 

.362  -.'.Ai5'j 

.400 

,4'.i2 

.497  -.0490 

.550 


.700  -.0830 


.834  -.0610 

.850 

.857 

.865  -.0520 

.900  —.0440 


.965  -.0030 


.1*81 
. 086 

.094  .0380 


.229  .0010 


0740 


PAGE  128 


to  nrcprp  un  Nr.  (RBNU05) 


,364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.6*7 

.109'.i 

. 1 700 

.2210 

.2340 

-.0060 

,01  00 

. LA.I90 

.0570 

.1060 

.11911 

-.0580 

-.0140 

.Li  5 It* 

t ,<v>c, 

— • 

-.0870 

— . 0440 

-.1180 

-.0230 

-.0250 

-.0650 

-.0970 

-.0530  -,'.i440 

-.1210 

-.0970  -.0680 

-.1120 


-.0960 

-.0680 

-.0540 

-.0550 

— . 0900 

— 02  70 

-.0450 

— . 0790 

-.0550 

-.0470 

-.0340 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.0630 

.2890 

,9720 

. 9800 

1 .0250 

1 .1000 

, 2700 

. 3320 

. 3800 

.4450 

.0560 

.0190 

-.0360 

.0810 

.1410 

.1820 

.1980 

.0390 

-.0090 

.0370 

.0760 

.0910 

-.0690 

- . 0300 

.0330 

-.1080 


DATE  18  SEP  7 


T ADULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1282 


AMES  87-707  IA9 

C2A  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

(RBNU93) 

SECT1CN  ' 

i)«JPr'ER  W!UG 

DEPENDENT  VARIABLE  CF 

MACH.  < 5) 

- 3 . 502  BE  TAT 

' 2)  - -6.5«0  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.550 

- . Li 920 

-.057Li 

.565 

_ . 1.  Al  , 

. 600 

-.L»330 

. 6 5 Li 

-.0360 

. 700 

ili60 

- .0760 

.725 

- . i LilVj 

.750 

- . L16OL1  -.0580 

. 760 

-.1400 

.775 

- . lOLtO 

- .L/8LK.I 

,8Li8 

-.1330 

.834 

-.0841) 

.850 

- *000 

-.0760 

«-.06'f.  1 

c 857 

-.0690 

.865 

-.0740 

. 900 

- . 0650 

-♦1/960 

-.L>460 

• 905 

. -'w7  1 -» 

.950 

-.0890 

-.0650 

-•0530 

, 353 

_ r.nQI'j 

.965 

-.‘0320 

MACK  < 3) 

= 3,502  BETAT 

( 7}  - -4.350  Y/BW 

.299 

,354  ,427 

■ 534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

. L *00 

.0770 

.0400  .2221 

.8310 

.8410 

. 8960  .9381) 

.050 

.2110 

.2750 

. 328L/  . 386'.! 

. 081 

__  ;_,Oor. 

.086 

.0590 

.094 

.088Lj 

.150 

. 0530 

.1080 

.1491/  . 167Li 

.177 

.0220 

.229 

00540 

. 246 

.0220 

.251! 

- . 0260 

.0130) 

.0560  ,1:690 

.362 

. 0270 

.400 

-.0760 

- . 044’J 

. Ui  71) 

.402 

-.042.: 

.497 

-.01  Li.; 

. 55'.' 

- 1 |OC*l  , 

- .0660 

.565 

-.0640 

.600 

-.'1460 

.650 

- , 0430 

.700 

- . 0300 

- .0830 

.725 

- .1070 

.7  50 

-.'  >690  - .0660 

.760 

~ .0660 

,77s 

- .11-70 

-.0860 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1 A9C 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3 

SECTION  ( 1MJPPEP  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  < 3)  = 3.502  BET  AT  t 3)  - -4.350  7/DW  .^99 

X/CW 

.808 

.834  -.0260 

.850 

.657 

.865  -.0140 

. 9C.iL>  -.0040 

,9'.i5 

.950 

.953 

.965  .0220 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETA!  ( 4)  = -2.140 


Y/BW  .299 

X/CW 

. GOO  , 0500 

. G5G 
,081 
• 086 

.094  . 0680 

.150 

.177 

.229  .0380 

.246 

.250 

.362  .0130 

.400 

.402 

.497  -.0200 

. 550 
.565 
. 600 
.650 

.700  -.0470 

.725 

.750 

.760 

.775 

. 608 

.834  - .0370 

. jWj 

„ ^S7 

-.0280 
^ iV  ,C  , “.L  >191.1 

, 9f.  't> 

.95'. ' 

.953 


page:  1283 


T9  UPPER  WING 


, 364 

.427 

. 534 

.673 

, 780 

. 887 

- . 061 0 

- .11)40 

-.0870 

- . 1)71  G 

“.0760 

-.1010 

-.0570 

- .0750 

-.0900 

-.0780 

-.0610 

-.0670 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0240 

. 1 740 

. 6990 

.7200 

.7670 

. 81  50 

.1650 

.2211) 

.2760 

. 3301) 

. 0700 

.0510 

. 0080 

. 021)0 

.0730 

.1150 

.1330 

.0080 

-.0470 

-.0100 

.0310 

.0470 

-.0881) 

-.0600 

.0010 

- .0490 

-.111  >0 

-.0790 

.0750  -.0780 


-,liyi  -.0950 


-.111:1-  - -.0790 


-.0910  - .0870  -.0710 


DATE  IS  SEP  VS 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


I A9C 


PAGE  1284 


AMES  87-707  ! A3  02 A + S3  + T9  UPPER  WING 
SECTION  ( 1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNL'05) 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( A)  = -2.140  Y/BW 

r/cw 

.965 

MACH  ( 3)  — 3 . 502  BETAT  ( b)  = 2.260  Y/BW 

X/CW 
.OOU 
. 050 
.081 
,085 

„ f.  rQ/1 
_ * M ; 
.2  77 

.229 
.246 
.250 
. 362 
.400 
. 402 
.497 
. 550 
.565 
. 600* 

. 650 
, 7 00 
.725 
.75' i 
. 760 
.775 
. 80S 
. 854 
. 650 
.857 
.865 

or  *r; 

. 905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 5)  = 3.502  BETAT  C 6)  = 4.460  Y/SW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
. 066 
. 094 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.867 

.0030 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.781; 

.887 

. 0070 

- . 0090 

,0760 

,4  772* 

.5550 

.5740 

. 6060 

. oeeo 

.11 70 

. 1 51*0 

.2270 

- .LiSS'-i 

- . 0600 

- J 541  t | 

- . 0270 

* 71', 

1 1/  yr, 

1 1?<  i*'. 

-*0990 

-.0670 

-.0900 

- . 'j631t 

-.0450 

-.0140 

. 0020 

- .0830 

-.1370 

- . 1 040 

- . 0870 

-.0340 

- . 1090 

- . 2 520 

-.’16'-) 

- . '-'95-) 

- .0690 

-.0730 

-.2320 

-.1510 

-.11 70 

-. 1040 

— ,0880 

“.1*930 

-.11 30 

-,1060 

-•1480 

-.1250 

-.Li960 

- . 1 090 

- . U'2>) 

-.0930 

-.12  70 

-.111  0 

- . l>89U 

- , 1030 

- , 09  2 * r 

— . 2*930 

-.0970 

-.LlSiJ'.l 

-.0840 

- . 0900 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.0130 

- . 0220 

.'->3  5'.! 

.41  50 

.4670 

, 4790 

* 441  If 

.0250 

.0820 

.135D 

.156'J 

.0010 

.0050 


t r ocr. 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


IA9C 


PAGE  15103 


AMES  87-707  I AO  02A  + S3  ♦ T9  UPPER  WING 


(RBNU05) 


SECTICM  ( 1) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 3>  = 3.502  BETAT  ( 6)  = A. A S'.)  Y/BW 

X/CW 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. At  ill 
.4ti2 
.497 
. 550 
.565 
.61  ill 
.651) 
, 71ili 
.725 
.7511 
.760 
.775 

. sue 

.834 
• 051i 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 7>  = 6.660  Y/BW 

X/CW 
.000 
.0511 
.1101 
, ti86 
.094 
. 1 51  i 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.4011 
.402 
.407 


.299 

.364 

.427 

♦ 534 

.673 

. 780 

.887 

* *b44U 

-.0110 

.0350 

.0460 

-.0280 

.0030 

-.0170 

- , it?  AO 

-.0660 

-.0240 

-.0120 

-.0120 

-.0580 

-.1  L»6t» 

-.0960 

-,  Li450 

-.0330 

-.0680 

- . 1 1 6U 

-.1010 

-.0770 

-.0810 

- .0540 

- . 0690 

-.1140 

-.1060 

-.0980 

- .0950 

-.1120 

-.1060 

-.0661i 

-.0500 

-.0920 

-.llOO 

-.11140 

-.1010 

-.0410 

-.0330 

-.0850 

-•1050 

-.0940 

-.0990 

-.1030 

-.0940 

— .0800 

-.0160 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0310 

-.0360 

.0190 

.322t» 

.3700 

.3980 

.4150 

-.0070 

.0390 

.0870 

.1390 

-.0161i 

-.0160 

.0120 

-.0340 

-.0640 

-.0290 

.0050 

.0240 

-.0090 

-.0300 

-.0$70 

-.0750 

-.0460 

-.0270 

-.0250 

-.1100 

-.1040 

-.0600 

-.0390 


- . 0600 


date  is  sep  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - !A9C 


PAGE  1266 


SECT!C^  ' DUMPER  WING 
MAC“  I 3>  = 3.502  BETAT  ( 7>  = 6.66' 


AXES  87-707  I A9  02  A + S3  ♦ T9  UPPER  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.299  .36*  .427 


Y/BW 

X/CW 

.550 

.565 

. 6*.  ill 

. 65 1 1 
. 7Lil* 
*725 
.751* 
. 76l*i 
.775 

.eoe 


-.115611 


.534  .673 

'•.1161*  -.11*71* 


(RBNU05) 


.7611  .667 


-.0710 


1*691* 


-.l*661i 


- . 1 1 60 


-.1*721* 
~ .0700 


- . 11*81* 


-.11*71* 


-.1020  -.0960 


t •*.  * — ■». 


.502  BETAT  ( 8)  = 8.860 


Y/BW 

X/CW 


.081 
.086 
.1*94 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
, 4f  •'  i 


- . 0440 
-.0380 


.850 
.857 
.865 
. 901* 

.905 

.950 

.953 

.965  -.0160 


.299 


-.0880 


, 1050 


-.1160 


.364 


-.1070 


-.1170 


.402 

.497  -.1280 

.550 
. 565 
. 600 
.650 

.700  -.1460 

.725 

.750 

.760 

. 775 


-.11 50 

-.1020 

► 0920 

-.1110 

-.0970 

.0840 

-.1050 

-.UH'.i 

-.1010 

0810 

427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

,0270 

. 2430 

.ze-io 

. 3060 

.3290 

-.0270 

. ' I'.rSO 

.0610 

. 1040 

1 1 10 

-.1*690 

- . '.u}6‘.i 

-.0090 

. 0100 

1300 

-.0920 

-.‘.'>850 

-.0510 

-.0370 

- . • 06'.  - 

'S'.  > 

- , 0630 

1460 

-.1130 

- . 1 560 


0930 


-.0860 


-.1030 


-.11 50 


-.(.i960  -.3  000 


-.16!  0 


-.1100  -.1040 


DATE  18  SE"  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  1287 


SECTION 
MACH  ( 3) 


AMES  87-707  IA9  02 A + S3  ♦ T9  UPPER  WING 


(R8NU05) 


t 1) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 3.502  BET  AT  ( 6)  = 8.860 


Y/BW  .299  .364  .427  .534  .673  .780  .887 

x/cw 

. 808  - . 1 58'-! 

.834  -.143'.! 

.At,..,  -.1120  -.1020  -.1020 

.857  -.'->92'-i 

.865  -.1380 

.90'.!  -.1260  -.1060  —.1020 

,9*j5  - » 1)82 -i 

m9$r,  -.Ihlit  -.1020 

.953 

,965  -.Lt95‘J 


SATE  ie  SEP  ?3  TAB'JLATEO  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + 

PEFCRENCt  DATA 

SREF  = k'Airi‘,1  SO. FT.  XMPF 

LREF  = 39.8490  inches  fM'P 

BREF  = ',3 . *'■430  INCHES  2MRP 

SCALE  = .0300  SCALE 

SECTION  ' D'JPPER  WING  DEFENCE  NT  VARIABLE  CP 

MACH  < - 2.498  BET  AT  < 1)  = -8.430  Y/BW  .299 

X/CW 

. Lilii.!  .0570 

.050 
.081 
s 086 

. L*i94  . 0560 

.150 

.177 

;229  -0420 

.246 
. 250 

.362  . 0060 

. 400 

.402 

.49?  -.0250 

. 550 
, 565 
. GOO 
. 650 

. 700  — • 0660 

.725 

.750 

. 760 

. 775 

.808 

.834  - . 031  ?0 

.850 

.857 

.865  -*iOHO 

. 90--J  . 0070 

.905 

.950 

.953 

.965  .0710 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 2)  = -6.310  Y/BV  .299 

X/CW 

.000  .0390 

.050 
. 081 

.0350 


28 . 5300  INCHES 
.0000  INCHES 

- _l  ,r  , TMfUt 


06© 


PAGE  1288 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  02 A ♦ S3  + 

SECTION  t 1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  1)  - 2.498  BETAT  ( 2>  = -5.310  Y/BW  .299 

X/CW 

.15U 

.177 

.229  .0190 

.246 

.250 

.362  -.0180 

. 400 
. 402 

.497  -.0470 

.550 

.565 

.600 

.650 

.700  -.0800 

.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 

.834  -.0370 

.850 

.857 

.865  -.0200 

.900  —.0070 

.905 

.950 

.953 


.965 

,0430 

MACtt  C 15  — 2_ 49^  BE*  AT  ■ 

C 3)  = -4.190 

Y/BW 

.299 

X/CW 

.000 

,011717 

.050 

.081 

.086 

.094  .0070 

. 1 50 

.177 

.229  -.0090 

.246 

.250 

.362  -.0370 

.400 
.402 
.497 


0670 


PAGE  5269 


19  UPPtK 

WI  NO- 

fCPMI  H ,c  ) 

,364 

.427 

.534 

.673 

.780  .887 

.0030 

.0730 

.1620  .1220 

—.0360 


.0190 

-.0870  -.0320  .0040  .0160 

-.1480  -.1090  -.0450 

-.1100 

-.1760  -.1490 

-.1360 

-.1190 

-.1280 

-.1660 

-.1790 

-.1510  -.1420 

-.1360 

-.1720  -.1690 

-.1180 


-.1680 

-.1610 

-.1420 

-.1030 

-.1490 

-.1240 

-.0730 

-.1080 

-.1490 

-.1270 

-.0590 

364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

1/020 

.3391/ 

.9120 

.8340 

.8460 

.8660 

. 1 1 70 

.2090 

.2630 

.3100 

.0540 

0170 

— .0510 

-.0370 

.0380 

.1390 

. 1000 

0360 

-.1160 

-.0650 

-.0160 

-.0010 

- . 1 700 

- . S 320 

-.0570 

-.1230 


DA’-E  1 8 SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - T ADC 


PAGE  J29li 


SEC  T 
MACH 


MACH 


A^ES  87-707  I AD 

02 A + S3  + 

T9  UPPER  WING 

(RBNU06) 

kJ  ( i)  UPPER  wine 

DEPENDENT  V/- 

PI  ABLE  CP 

15  = 2.498  BET  AT 

( 3)  = -4.19*.:  T/B W 

.299 

.364  .427 

. 534 

. 673 

.780  .88? 

X/CW 

.55L'i 

-.1940 

-.1590 

.565 

- . 1470 

. 600 

-.1280 

. 650 

- . 1 380 

. 700 

-.0960 

- . 1 790 

.725 

-.1990 

.751) 

-.1570  -.1530 

. 760 

- . 1 300 

.775 

- . 1950 

-.1790 

.808 

- . 1 060 

. 834 

— i L i 

. 8 5 L. 

-*1880 

-.1730 

-. 1530 

.857 

-.1150 

.865 

-.0390 

. 900 

-.0290 

-.1640 

-.1350 

. 905 

— . 1030 

.950 

-.1200 

- . 1 600 

-.1430 

.953 

-.0360 

.965 

.0130 

15  = 2.438  3ETAT  \ 

; 4)  = -2.070  Y/BW 

.299 

.364  .427 

. 534 

. 673 

.780  .887 

X/CW 

. LKXj 

.0010  ~ 

.0180  .2670 

. 7870 

. 7640 

, 7790  . 7880 

.050 

.0880 

. 1 740 

.2270  .2780 

.081 

.0250 

.086 

- 

.0050 

.094 

-.0070 

.150 

-.0490 

. 0220 

.1170  .0760 

.177 

— . 0640 

.229 

-.0220 

.246 

,0530 

.250 

-.1160 

-.0760 

— .03*00  —.0150 

.362 

-.0490 

. 400 

-.1670 

- . 1 390 

-.0690 

.402 

-.1280 

.497 

-.0790 

. 550 

- . 1900 

-.1690 

.565 

- . 1 500 

. 600 

-. 1350 

.650 

-.1430 

. 700 

- . 1 020 

-.1840 

.725 

- . 1930 

. 750 

-.1670  -.1530 

. 760 

- . 1 260 

.775 

1860 

-.1950 

DATE  18  SEE  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3 

SECTION  < DUFFER  WINS  DEPENDENT  VARIABLE  CF 

MACH  < 1)  = 2.498  BET AT  t 4)  = -2.070  T/BW  .299 

X/CW 

.808 

.834  -.0570 

.esu 

.857 

.865  -.0480 

. 9'.f0  -.0380 

.905 

.95'.'i 

.953 

.965  -.0020 


MACH  ( D = 2.498  BETAT  ( 5>  = 2.179 


Y/BW 
X/CW 
.000 
.050 
. L»81 
.086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
.600 
.650 
. 7LO 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
. 850 
.857 
.865 
.900 
• 905 
.950 
.953 


.299 
- . 0440 

-.0340 
- . 0500 
-.0620 
-.0740 

-.0950 

- . 0600 

-.0570 

-.1*490 


PAGO  1291 


T9  UPPER  WING 

(RBNU06) 

.364  .427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.107': 

-.1760 

-.1820 

-.1620 

-.11 60 

-.1510 

-.1400 

-.1100 

-.1100 

-.1670 

-.1530 

I'.lNlM'. 

“♦V3y.i 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0590  .1540 

.6450 

. 5610 

.6210 

.6360 

.0320 

.1050 

. 1 580 

.2090 

-.0210 

-.0370 

- .0800 

-.0180 

.0550 

.0370 

—.0870 

-.0640 

-.1380 

-.0990 

-.0700 

-.0460 

-.1760 

- . 1 520 

— •L'33L* 

-.1220 

-.1860 

-.1750 

-.1360 

-.1820 

-.1900 

-.1560 

-.1510 

-.1760 

- . 1 740 

-.1040 

-.1680 

-.1890 

-.0990 

-.1430 

-.1850 

-.1730 

-.1080 

-.1190 

-.1630 

-.0980 

-.1030 

-.1710 

-.1660 

-.0820 

DATE:  18  SEP  7 3 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  129 2 


SECTION  { 
MACH  ( 1 } 

Mach  ( i ) 


MACH  ( 1)  = 


AMES  87-707  IA9  C»2A  + S3  * T9  UPPER  WING 


CRBNU06) 


I) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2.498  BETAT  •.  5)  = 2.17 0 


= 2.498  BETAT  ( 6)  = 4.290 


2.498  BETAT  ( 7)  s 6.41U 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.760 

,887 

x/cw 

.965 

“ . ’.i26-j 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

x/cw 

. 000 

- . 06891 

-•0770 

.0980 

, 5300 

.4860 

.4190 

• 5830 

.050 

- . 0040 

.0750 

. 0880 

. 1 620 

.Li  81 

- ,0450 

<oe  6 

—.0410 

, f j94 

- , 0480 

_ i 5»_i 

- . ? r96'  i 

- . 1(420 

.0220 

- .0010 

.177 

-.0940 

- v 0640 

.246 

-.0690 

.250 

— , 1 420 

“.1150 

-•0780 

-.0720 

. 562 

— . 0660 

.4  till 

— . 17LA.I 

-•1610 

-.1100 

. 402 

-.1190 

.497 

-.0720 

.550 

- , 1 SCO 

-.1820 

. 565 

-•130** 

. ©LjCi 

-.1590 

. 650 

-.1570 

. 700 

-.0950 

- . 1 890 

.725 

-.1750 

.750 

-.1800 

- . 1 740 

. 760 

-.1010 

.775 

- . 1 560 

-.1870 

. 608 

-.0930 

.854 

- . *0640 

.850 

-.1230 

-.1840 

-.1760 

.857 

— . i r-20' 

. 865 

-.0640 

. 9 1 <0 

-.0560 

- . 1 050 

-.1640 

.905 

-.0210 

.950 

■ ,C5  \ \ 

- .1630 

• . 1 660 

. 955 

-.0600 

.965 

-.0350 

Y/BW 

. 299 

.364 

.427 

. 534 

# 673 

.760 

.687 

X/CW 

. LiLiL* 

-.0830 

-•0880 

.0501 i 

.4390 

.4410 

.4380 

.4740 

. 050 

-.0340 

.0460 

.0940 

. 3 030 

.081 

- . 0620 

.086 

“•0490 

.094  -.0640 


CATE  18  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 

AMES  87-707  !A9  02A  + S3  * T9  UPPER  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


SECTION  ( 15  UPPER  WING 
MACH  I -)  - 2.  498  BETAT  1 7)  = 


MACH  ( 1>  = 2.498  BETAT  ( 8)  = 


6.410 

y/ew 
y/ cw 

. 1 50 
.177 

.299 

.229 

-.0720 

.246 
. 250 

.362 
.400 
. 402 

-.06  Hr 

.497 
. 550 
.565 
,600 
.650 

- * uw.« 

. 700 

.725 
.750 
. 760 
.775 
. 808 

- . 1000 

.834 

.850 

.857 

- . 066f-i 

.865 

-.1/660 

.900 
.905 
. 950 
.953 

- . 0600 

.965 

-.0350 

8 . 540 

Y/SW 

X/CW 

.299 

,000 

.050 

.081 

.086 

-.0990 

. 1*94 
• 1 50 
.177 

- ,0040 

. 229 
.246 
.250 

— ,0790 

.362 

.400 

.402 

- . 0520 

.497 

-.0670 

.364 

.427 

.534 

.673 

- .0850 

-.1140 

-.0610 

-.0700 

-.14611 

- . 1260 

— . ILiSLi 

- . 1600 

-.1660 

-.1240 

-.1690 

-.1800 

-.1660 

-.1850 

-.1040 

-.0960 

-.1490 

-.1810 

-.1020 

-.1220 

-.1750 

-.0930 

-.0830 

- . 1050 
-.0940 

-.1490 

.364 

.427 

.534 

.673 

- . 0920 
-.0600 

.0170 

-.0640 

.3300 

-.06211 

.3480 
. 0080 

-.074'J 

-.11 10 

— .07711 

-.0650 

- . ! 2811 

-.1290 

-.1480 

-.1581i 

PAGE  1293 

(RBNUOS) 

.7811  .887 

.iiiiu  -.oieo 

-.0950  -.'.<7711 

-.1630 

-.1650 

-.1830  -.1800 

- . 1 780 

-.1680 

-.1710 

. 780  . 887 

. 396'-i  « 3940 

.0650  ,1020 

-.0070  -.0240 

-.1010  - .0800 
-.1260 


1070 


DATE  18  SEP  7 3 TABULATED  PRESSURE  DATA  - I A9C 

AMES  67-707  !A9  02  A + S3  + 

SECT  I ' DUPPCft  WIN'O  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 1)  = £.498  BET  AT  (8)  = 8,3411  Y/BW  .£99 

X/CW 
. 3 50 
.366 
.600 
* 650 

. TLiLj  -.1030 
.725 
.750 
. 76V? 

.775 
. 808 

.834  -.0740 

.850 

.857 

.865  -.0700 

.900  -*0610 

.905 

.950 

,953 

.965  -.0370 

MACH  (2)  — 2.999  BET  AT  ( 1)  - -8.590  Y/BU'  .299 

X/CW 

.ICO  « ‘j  860 

.050 

. l.?6i 
. 086 

.0-94  .0770 

. 1 50 

.177 

.229  .rifiu; 

.246 
. 250 

.362  .0190: 


550 

566 

600 

650 

TOO  -.0540 

725 

750 

760 

775 


PAGE  3*94 


T9  !J!=FER  W!  09 

(RBMU',16) 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.3620 

- . 1 680 

-.124'.! 

-.16*0 

- . 1 71 0 

-.1640 

- . 3 699 

-.1771? 

-.1781? 

-.11  00 

-.1460 

-.1710 

-.0970 

1210 

-.1620 

-.1721? 

-.1020 

— . 1060 

-.1670 

-.0920 

- .0940 

-.1360 

-.1610 

-.*.<790 

.364  .*2? 

. 534 

.673 

. ?80 

.887 

oeeo  .3789 

1 . 0960 

1 . 0200 

1 .0491? 

1 .0530 

.2860 

. 3300 

.3670 

.4350 

.129*0 

0830 

.0790 

.1350 

.2120 

.1630 

. 01 00 

V?  1 4 O’ 

— . 03. 9Vf 

. 0260 

.0560 

.0750 

- . s i 

.0090 

- . 0750 

-.1160 

-.0850 

1290 


1100 


ba~e  : e sep  ?3 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1295 


SEC" 
v*/.  'I- 


VAO- 


AMES  87-70?  IA9 

OKA  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

(RSNU06) 

rj<  ' 1)  UPPER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

'2)  = 2.999  BET AT 

( 1)  r -6.590  Y/BW 

.299 

.364  .42  7 

.534 

.673 

.780  .887 

x/cw 

. 808 

-.0740 

.634 

-.0310 

.850 

-.1240 

-.1080 

-.0900 

.857 

-.0720 

.865 

-.0190 

.900 

-.0070 

- . 1 1 70 

-.0730 

.905 

- .0610 

.950 

-.1*960 

- . 0940 

-.0780 

.353 

r . c 1 1 . 

.965 

.0470 

' 2)  = 2.999  BETA! 

( 2)  = -6.430  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.000 

.0660 

.0370  . 3010 

.9770 

.9070 

.9720  .9450 

.050 

.2260 

.2730 

.3230  .3850 

.081 

.0990 

.086 

.0580 

.094 

.0560 

.150 

.0330 

.0890 

.1770  .1530 

.177 

.0010 

.229 

.0340 

.246 

- 

• 0020 

.250 

-.0600 

-.0110 

.0380  .0510 

.362 

-.0010 

.400 

-.1200 

— .0810 

-.0040 

. 402 

-.0790 

.497 

-.0370 

.550 

-.1450 

-.0950 

.565 

- . 1020 

. 6LVJ 
.650 

. 700  -.0660 

.725 

.750 

. 760 

.775 

.806 

.834  -.0410 

.850 
.657 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 


-.0720 


-.0760 


-.0320 

-.0220 


-.1050 


.0870 


-.1060 


.0940 


-.0840 


- . 1 540 


-.1560  -.1160 


- . ! 500  -.114'!  - . 0970 


.0980  -.0940 


-.1450 


-.1320  -.1030  - .0860 


- ,0780 


DATE  18  SEP  7} 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1296 


SECT  3 Of i f i JUPPE*  W!  NO 
MACH  { 2>  = 2.933  BETAT  ' 2) 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 3) 


AMES  87-707  I A3  D2A  + S3  + T9  UPPER  WING  (RBNUU6) 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.965 

.0210 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.867 

X/CW 

.1*00 

.0430 

.0140 

.22651 

. 8500 

.8260 

.8470 

.8520 

.050 

.1680 

.2410 

.2820 

.3370 

,li8l 

.0650 

. 086 

.0330 

.1-94 

.0370 

. 1 50 

.0210 

.<>760 

. 1 520 

.1260 

. 17? 

-.0180 

. 223 

00140 

.246 

-.0210 

.250 

- .0560 

-.0150 

. 0160 

*0310 

.362 

-.0170 

.400 

~.ll  OsO 

-.0770 

- . 0200 

.402 

- • L>870 

.497 

— . 0500 

. 550 

- . 1 330 

- . iOAO 

.565 

-.1040 

, 61  ili 

-.0800 

.650 

-.0850 

. 700 

- . 0780 

- . 1 200 

.725 

-.1390 

. 750 

-.1060 

-.1030 

. 760 

— .1080 

.775 

-.1390 

-.1230 

.808 

- ,0920 

.834 

.850 

1340 

-.1220 

1070 

.857 

-.0940 

.865 

-.0460 

. 900 

-.0370 

- . 1280 

-.li870 

.905 

- . 0840 

.950 

- . : i l di 

-.11 50 

- .0940 

.953 

.965  -.1*030 


MACH  C 25  = 2.999  BETAT  C 4J  = “2.110  Y/BW 

X/CW 
. lit  ill 
.050 
, 081 
.086 
.094 


299 

. 364 

.427 

.534 

.673 

. 760 

.887 

0230 

. 0*050 

.1760 

. 7380 

. 7720 

. 7790 

.773'.' 

. S 320 

.1650 

.2470 

. 3050 

.0350 

.0200 


0140 


date  ie  sep  y> 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1297 


SECTICA 
MACH  ( 


MACH  ( 


WING 


: ( 1) UPPER  WING 

-O  i 2.999  SETAT  ( 4)  = 


-2.11 


2) 


= 2.999  BETAT  ( 5)  = 2.210 


.0340 


-.0010 


-.0260 


-.0320 


.0590 


. 0840 


-.'.i900 


AMES  67-707  IA9  CT2A  ♦ S3  + T9  UPFER 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 

r,  Y/BW  .299  .364  .427 

x/cw 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 


(RBNU06) 


-.0620 


.0550 

,0460 


-.0170 


Y/BW 
X/CW 
. 000 
.050 
.081 
.086 
. 094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
• 41  i L'» 
.40  Z 
.497 


.299  .364 

-.0170  -.0290 


— .0030 


-.0210 


-.0390 


.0610 


-.0140 


-.0470 


.1090 

.0950 

.1080 

. 1000 
,0950 

.427 

,0850 

.0050 

.0540 


.534 

.673 

. 780 

.887 

,(_il  Hi 

.0390 

.1280 

.1070 

.oeiu 

-.0440 

.0060 

.0210 

.1240 

-.0970 

-.0290 

.1440 

-.1110 

-.0910 

-.0860 

-.1270 

. 1490 

-.1110 

-.1090 

. 1490 

-.1290 

.1430 

-.1270 

-.1150 

.1360 

-.0960 

.1200 

-.1180 

-.1070 

.534 

.673 

. 780 

.887 

. 5620 
.0570 

. 5000 
.1050 

. 6380 
. 1450 

.6120 

.2210 

■ . 0400 

- . 0030 

.0510 

.0630 

-.0890 

- .0660 

-.0330 

-.0130 

-.1210 

- . 1 050 

-.0560 

0930 


ATE  18  *Zr-  73 


T ABUOATEO  PRESSURE  DATA  - U9C 


PAGE  J290 


'.  1) UPPER  WING 

vi-ry  2!  = 2.999  BETAT  ! 5)  - 


“.‘IP  ! 2) 


2.999  BETAT  ( 6)  = 


AMES  67-707  I AS 

02 A + 53  * 

T9  UPPER  WING 

(RBNU06) 

SEPEUDENT  VARIABLE 

2.210  T/5W 

.299 

.36/.  .427 

.53/. 

.673 

. 760 

.88  7 

y/cw 

. 550 

- . ! 400 

-.122'-' 

. 555 

- . 1060 

. 600 

-.1030 

.651* 

- . 1 001 

. 700 

-.0820 

-.1310 

, ?25 

-.1400 

.750 

-.1190 

| - . 1 200 

. 7 61 1 

- ,0890 

.775 

-.1340 

-.1340 

. eoa 

-.0870 

. 634 

-.1-61  <!' 

. 850 

- . ? 1 7*  > 

-,1330 

?200 

.857 

- . 0980 

-.8-65 

-.0560 

.91  ili 

-.0470 

-.1020 

-.1110 

. 9 '.75 

-,093'j 

.95'.. 

- .Ii950 

-.1260 

-.1130 

.953 

-.0850 

.965 

- . 'Wli 

4.370  Y/2™ 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/'CV 

.'XO 

-.0410 

,li460  .0550 

, 4580 

. 4770 

.4950 

. 5421! 

.loli 

. 1>020 

.0650 

. 0980 

. 1 730 

• 081 

- . 0260 

. li-c-6 

LOLJl) 

. 094 

-.0180 

. 1 50 

-0.1740 

-.0320 

.0160 

.0190 

.:77 

-.0630 

.229 

-.'.U’ii 

. ^44 

052' 

. 250 

-.11 60 

-.0900 

-.0510 

- . 04 1 0 

. 352 

-.0470 

. 40L 

- .1440 

-.1300 

-.0710 

2 

- -093L. 

. *-97 

-.064'.' 

, 5 *• ; • 

- * * Kf. 

- , 1290 

.565 

-.10411 

. Si'll 

- .1091; 

.651* 

1090 

. 7.-0 

-.0810 

-.140li 

. ‘'25 

-.1550 

-.1280 

-.1250 

. 760 

-.'.>910 

. 775 

- * 1460 

- , 1400 

CATE  18  SEP  75 


tabulated  pressure  cata 


PAGE  1299 


SECT I CM  < 
MACH  ( 2> 


MACH  < £1 


- I A9C 


AMES  87-71.1  I A9 

02A  + S3 

* T9  UPFER  WING 

(RBNU06) 

1) UPPER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 2.999  BETAT 

( 6)  “ 

4.57'J  y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

x/Cw 

* 81.  ft 

-.0840 

.634 

-.0631) 

.8-50 

-.1290 

-.1370 

-.1300 

.857 

-.1070 

.665 

-.□58’.' 

.900 

- . 0540 

-.1170 

-.1160 

.905 

-.1020 

.950 

—.1090 

-.1320 

-.1230 

.953 

-.0950 

.965 

-.'.'341' 

= 2.999  BETAT 

( 7)  = 

6.530  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780  . 887 

X/CW 

,'JL'iO 

-.□55'.' 

-.0560  .0410 

.3680 

.3900 

.4360  .4150 

.050 

-.0410 

.0270 

.0930  .1210 

.081 

-.0380 

.086 

-.0420 

.094 

-.□340 

.150 

-.0990 

-.0580 

.0080  .0080 

.177 

- . 0640 

.229 

- . 0380 

.246 

-.0530 

.250 

-.1310 

-.1100 

-.0560  -.0460 

.362 

-.0490 

. 400 

-.1490 

-.1420 

-.0760 

.402 

- .0860 

.497 

-.0590 

. 550 

-.1570 

-.1330 

.565 

-.0950 

.600 

-.1130 

.650 

-.1150 

. 700 

-.0770 

-.1380 

.725 

-.1550 

.750 

-.1330  -.1320 

. 760 

-.0860 

.775 

-.1480 

-.1370 

. 808 

-.0790 

*834 

-.0610 

.850 

- . 1 330 

-.1350 

- . 1 340 

.857 

-. 1110 

.865 

-.0580 

. 900 

-.0530 

-.1190 

- . ! 240 

.905 

-.1060 

.950 

-.1100 

-.1280 

-.1310 

.953 

- . 1 000 

PAOE  1300 


T9  UPPER  WING  (RBNUU6) 


.364 

.427 

.534 

.673 

. 760 

.667 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0730 

.Wj'.i 

.'472'-! 

,496'-! 

.353li 

.3600 

-.0090 

.0560 

. 1050 

- .0510 

-.0610 

- . 0670 

-.0180 

- . 0040 

-.0570 

-.1320 

-.11 70 

- . 0740 

-.'.i57Li 

-.1400 

-.1450 

-.0880 

-.0630 

-.1430 

-.1360 

- . 0960 

-.1  230 

-.1240 

-.  1390 

-.1410 

-.1360  -.1370 

-.0960 

-.1370  -.1360 

-.0660 


- .1240 

-.1326  -.1355. 

-.1070 

-.1130 

-.133i 

- . 0990 

- ! 0 1 0 

-.1220  -.1330 

- t r \C  i r. 

364 

.427 

.534 

.673 

, 780 

.887 

0780 

. 3490 

1 .1020 

1 . 1270 

1 ,.  1960 

1 . 164' 

.2890 

.3430 

.4020 

.44  7'. 

.1310 

,0950 


date  ie  sep  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  13 


AVES  «■>-?•>?  JA9  02 A ♦ S3  * T9  UPPER  WING  (RBNU'JS) 

S-^TICA,'  ( 1)  UPPER  WING-  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


"AC-  ! 3)  = 3.502  BETAT  ( 1)  = -8.750  Y/BW 

X/CW 
. 1 5'.i 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.410 
. 402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

"ACM  f 3)  = 3.502  BETAT  ( 2)  = -6.550  Y/BW 

X/CW 
,000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
. 250 
.362 
.400 


.299 

.364 

.42  7 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0630 

.1420 

.1910 

.i960 

.0350 

,0680 

.0290 

-.0050 

.0370 

.0800 

. 0890 

.0320 

— *0450 

-.0660 

-.0310 

.0320 

0020 

-.0690 

-.'.-930 

-.0620 

-.0350 

-.0330 

0340 

-.0750 

-.1050 

-.0620  -.0620 


-.0730 

-.1040  -.0780 

-.'.<650 

— .0200 

- . 1 '.140  - . 0770  - . 0660 

-.0710 

— • L<090 

-.0020  -.1010  -.0460 

-.0590 

-.0940  -.0700  -.0600 

- . 0500 

.0370 


,299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

,867 

.0870 

.0540 

.2840 

.9550 

.9940 

1.0630 

1.1190 

. 2390 

.2880 

. 3500 

*4210 

.1020 

.0710 

.0840 

.01  90 

.0640 

.1100 

.1550 

,1750 

0520 

.0150 

- . 00  SO 

.0210 

.0560 

.0730 

01 70 

-.0740 

-.0410 

.0160 

.402 

.497  -.0150 


04  90 


DATE  16  SEP  7 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1302 


AMES  67-7'  j 7 IA9  02 A ♦ S3  + T9  UPPER  W!  S'G 


<RBNU06> 


SECTION  { i JUPPE15  WINO 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < $)  - 3.50?  BETAT  { 2)  = -6.550 


MACH  (5)  — 2*502  BETAT  (3)  — —4,3-40 


Y/BW 

.299 

X/CW 

.550 

.565 

. 600 

.650 

,700 

- , 0430 

.725 

.750 

. 760 

.775 

. 808 

.834 

- , 0260 

.85  0 

.857 

.865 

-.0160 

. 900 

-.0090 

.905 

• 950 

.953 

,965 

. 0220 

Y/BW 

.299 

X/CW 

. LjIjO 

.0590 

.050 

.U01 

.086 

. 094 

.0690 

.150 

.177 

. 229 

.0370 

.246 

.250 

.362 

. 0050 

.400 

, 402 

,497 

-.0250 

.550 

.565 

.600 

.650 

. 700 

- . 0520 

.725 
. 750 
.760 
.775 


.364 


,364 

.0270 


.050*0 


. 0030 


.427 

-.0680 

-.0740 

-.0680 

-.0640 

- . 0740 
-o,>630 

,4?7 
.2140 
. U 740 

.Er050 

• . 0521 1 
-,0730 


. 534 

-.1000 

- . 1 06*0 

-.1050 

- , 1 040 

-.1030 

-.0980 

*534 

.8210 
• 1 830 

.0330 

-.0340 

-.0870 

- . 1 090 

-.1160 


.673 

-.0650 

- . 0820 

-.0830 

-.0820 

-.0690 

*673 

. 8460 
.2400 

.0820 

-,0030 

-.0561* 

-.0760 

-.0910 


. 780 

- . 0400 
-.0680 

-.0690 

-.0600 

#?0li 

. 8930 
.2850 

.1230 

.0330 


-.0520 
- .0750 


.887 

-.0440 

-.0670 


- .0580 

,887 

.9800 

.3500 

.1350 

. 04  60 


-.0570 

-.0780 


-.11 50 


0960 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1303 


SECTICN  ( 
VACh  ' 5) 


MAO'  ( 5) 


AMES  87-707  IA9 

C£A  + S3  + 

T9  UPPER  WIN& 

(RBNU06) 

1) UPPER  WINO 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 3.502  BET AT 

( 3)  = -4.340  Y/BW 

. 299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.808 

-.0730 

.834 

- , 0360 

.850 

-.1140 

-.0940 

-.0790 

.857 

-.0960 

.865 

- .0300 

.91/0 

-.0210 

-.1100 

-.0690 

.905 

-.0870 

.950 

-.1070 

-.0850 

-.0710 

.953 

- . 0790 

.965 

.(./070 

= 3.502  BETA!  < 

[ 4)  = -2.150  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.000 

.0350 

.0080  .1500 

.6880 

.7170 

.7790  . 8210 

.050 

. 1360 

. 1930 

.2450  .2960 

.081 

.0300 

. 086 

.0110 

.094 

.0310 

.150 

.0070; 

.0560 

.0980  .1080 

.177 

-.031/0 

.229 

.0010 

.246 

- 

. 0300 

. 250 

— . 0/480 

-.0180 

.0170  .0290 

.362 

-.0250 

.400 

— .0/910/ 

— # ng7n 

-.0140 

.402 

-.0790 

.497 

-.0520 

.550 

-.1 120 

-.0840 

.565 

— . 0970 

» 600 

4 

-.0620 

. 650 

-.0580 

..... 

• rOO 

-.'.JfOLI 

.725 

-.1160 

. 750 

-.0830  -.0820 

. 760 

-.1000 

.775 

- . 1 ! 50 

-.0990 

.808 

-.0970 

.834 

-.0680 

.650 

-.1150 

-.1/970 

- .0830 

.857 

- . 0990 

.865 

-.0570 

.900 

- . 0500 

-.1120 

-.0750 

.905 

-.0990 

.950 

-.1030 

- . 0900 

-.0790 

.953 

-.0880 

DATE  1?  ?3 


TABULATED  PRESSURE  data 


I A.9C 


PAGE  1 5'td 


AMES  8 ?-?(.;?  I A9  02 A A S3  1 T9  OFFER  WING 


<RBNULi6) 


SECTION  ' 1 > OFFER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CF 


MACH  3>  = 3.502  5ETA.T  (4)  - -2.150 


MACH  ( 3»)  = 3.502  BET  AT  ( 5)  = 2.260 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

,534 

.673 

. 780 

.887 

x/cw 

.965 

-.0280 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.687 

X/CW 

, 000 

- , 0060 

- .0230 

.0560 

.4861) 

. 5360 

.6030 

.6100 

.050 

.0370 

.0960 

. 1440 

.1960 

, 081 

- ,0140 

.'.186 

- . 0100 

. 094 

.0090 

. r , 

< Xf  i 

« /.  J ~ ’ 

• - -• 

. - 

.177 

-.0520 

.223 

-.0170 

.246 

- . 0400 

.25'J 

-.0770 

-.0580 

-.1)190 

- .1)050 

.362 

-.0350 

.400 

-.11  IrO 

- . 0950 

-.0380 

.402 

-.0820 

.<97 

-.  0550' 

. 550 

-.1250 

-.0980 

.565 

-.05311 

Cf.l  •; 

-.0790 

. 650 

- .0740 

. 700 

-.0760 

-.1060 

: 725 

- . 1 221 1 

. 750 

-.0960 

- . 0960 

.760 

“ „ lf90li 

.775 

- . 1 190 

-.1070 

. 808 

— r_,OQ(, 

.834 

-.0700 

.850 

-.1170 

-.1090 

-.0990 

. 657 

- , 1 040 

.865 

-.0650 

. 300 

- . 0600 

— * •,  'J:  , 

- . j9  1.  V: 

.905 

- . 1030 

.950 

- . 1070 

- . 1 04  U 

- , 0930 

.953 

- 1 0970 

.965 

- . 0400 

MACH 

( 31  = 3.502  BET AT 

( 6)  = 4.450 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

. 534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

. 000 

-.0330 

-.0410 

.0110 

.3570 

.4820 

.4850 

.533! 

.050 

.0020 

.0390 

.1120 

. 164! 

.081  -.0380 

.086 


.094  -.0050 


0280 


DATE  18  SEP  ?3 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1305 


SECTICA!  ( 
MACH  1 3> 


MACH  ( 3) 


1)  UPPER  WING 

= 3.502  DETAT  ( 6)  = 4.  A 5'-i 


, „ro  . ,TMr  (RBNUU6) 

AMES  87-71*7  IA9  02 A + S3  * T9  UPPER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.299  .364  .427  .534  .673  . 78'.*  .687 

- .038'-*  -.0271i  .0150  .0360 


S.502  BETAT  ( 7)  = 6.650 


r/sw 
x/cw 
. 1 50 
.177 

.229  -.0320 

.246 

.250 

.362  -.0460 

.41  A* 

.402 

.497  -.0620 

.550 
.555 
.600 
.650 

.700  -.0810 

.725 
.750 
.760 
.775 
. 808 

.834  -.0770 

.850 

.857 

.865  -.0720 

.900  -.0650 

.905 

.950 

.953 

.965  -.0460 


-.1*620 


-.0470 


-.0850  -.0730  -.0380  -.1*240 

-.1130  -.1040  -.0560 


-.0860 


.0970 


-.1240  - . 1 030 


-.0890 


-.0800 


-.11 00 


-.1180 


-.0990  -.1020 


-.0*950 


-.0920 


-.1170  -.1090 


Y/BW 
X/CW 

.000*  -.0510 

. 050 
.081 
.086 

.094  -.1*640* 

. 1 50 

.177 

.229  -.0960 

.246 

.250 

.362  -.1110 

.401* 

.40*2 

,497  -.1230 


. 299  . 364 


-.1020 


-.1130 


-.1130 

-.1080 

- . 1040 

09911 

—.1100 

-.0980 

0970 

-.1070 

-.1040 

-.1000 

0920 

427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

0080 

.2910 

.3460 

.40x0 

. 4-  i i 0 

-.1*290 

.0180 

.0690 

.1070 

1 020 

-.0740 

- . 0440 

- .0050 

, 0090 

,1230 

- .0950 

-.0850 

-.0500 

-.0390 

-.1140 

-.1110 

-.0650 

1450* 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


TA9C 


PAGE  1 306 


SECTION  (. 
MACH  ( 3) 


MACH  ( 3) 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(R3NUU6) 


1 ) UPPER  WING  DEFENCE  N’T  VARIABLE  CF 


i.V.ifr  r.r.TAT  ( 7)  = 6.65’.' 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

y/cw 

.550 

- . 1 220 

- . 11;80 

.565 

- 4 1 540 

. 61  ill 

-.0950 

. 650 

-.0880 

. 700 

-.1390 

-.1080 

.725 

-.1180 

. 750 

— . 1 ?30 

- . 1 0 50 

. 760 

-.1510 

.775 

-.1180 

-.1060 

.806 

-.1480 

. 834 

-.1350 

.850 

-.11 90 

-.1060 

— . 1 030 

.857 

- . 0980 

.865 

- . 1 280 

.9011 

- . 1 230 

-.1170 

-.1060 

.905 

-.0950 

.950 

-.11 30 

- . 1 040 

- . 1 030 

.953 

-.1/910 

.965 

-.1020 

3.502  BET AT  < 8)  = 8. 850 

Y/8W 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

. 000 

- . '0650 

-.0650 

.0120 

.2140 

.2530 

.2870 

.3310 

.0511 

-.0510 

-.0170 

.0390 

.0850 

.081 

— . 0400 

. 086 

• 0450 

.094 

-.0420 

.150 

- .0860 

- . 0600 

-.0220 

- . l»01 0 

. 177 

-.0570 

.229 

-.0350 

.246 

- . 0510 

.250 

- . 1060 

-.0930 

- . 0600 

-.0450 

.362 

- . 0470 

.400 

-.1160 

-.1260 

-.0670 

.402 

~ . 0720 

.497 

- . 0570 

. 550 

- . t?v.' 

- . 5 090 

.565 

-.0810 

.600 

-.0960 

. 650 

-.0990 

„ 700 

- , 0690 

-.1*070 

. 725 

- , 1 1 or, 

. 750 

- . 1 000 

- . ! 040 

.760 

- , 0630 

, 775 

-.11 90 

- . 1070 

DATE  18  SEF  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  Q2A  ♦ S3  + T9  UPPER  WINS 

pfpFNPFNT  variable  cp 

SECTION  { l ) UPPER  WING  DErENLLN 


MACH  ( 3)  = 3.502  BET AT  < 8>  = 8.850 


Y/BW  .299 

X/CW 
.808 

.83  4 -.0660 

,850 

.857 

.665  -.0600 

.900  -.0540 

.905 

.950 

.953 

.965  -.0320 


.364  .427 

- . 0800 

-.0960 

—.0930 

-.‘.1880 


PAGE  1 307 


(RBNU06) 

,534  .673  .780  .887 

-.1180  -.1050  -.1020 
-.1140 

- . 1 070  - . 1050  - » 1 LVj 


DATE  1»  SEP  7',  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

A/'ES  87-7'j7  IA9  ORA  + S3 


prFr.pf.HCE  data 


SREF  = 

2.4210  SO. ft. 

- i?  . by.t'J  INCHES 

LREF  = 

39. *490  IHCHE* 

Y‘«Cr0 

. Ii’.i'jI:  INCHES 

BREF  = 

39.8-49 O INCHES 

2M~P 

.LACV.'i  INCHES 

SCALE  = 

.0300  SCALE 

SECTION  ( 

1 ) UPPER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 1) 

= 2.498  BET AT 

C 1)  = 

-S. .3D  Y/BW  .299 

X/CW 

, UOO  .0500 

,050 
.085 
. 086 

. Lr94  « 0400 

. 1 50 
.177 

.229  .0510 

.246 
= 250 

. 562  - . 0040 

. 400 

.402 

.497  -.0370 

.550 

.565 

. 6UI  i 

. 650 

.700  -.0770 

.725 
.750 
. 760 
.775 
. 808 

.834  -.0580 

.857 

. 865  -.0350 

.900  -.0130 

.905 
. 950 
.953 

.965  .0560 

MACH  ( j)  - 2.496  BETA!  < 2)  = -6.310  Y/BW  .299 

X/CW 

.000  .0240 

. 050 
. o6i 
.086 

.09^  .oi in 


PAGE  3308 

T9  UPPER  WING  (RBNUO?)  { 10  MAY  73  ) 

PARAMETRIC  DATA 


ALPHAT  = 

2 . 000 

ORB INC  = 

. 51. 

RUDDER  = 

.000 

EL  E VON  = 

•r-". 

rudflr  - 

. UOO 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.687 

.0620 

.4860 

1 .11(80 

. 9890 

1 ,0150 

1 .0240 

„ i860 

.2550 

. 2870 

.3510 

.0870 

.0750 

-.0450 

. 0070 

.0720 

.1560 

.1150 

.0100 

- • 0900 

-.0340 

- ♦ 1(010 

. 1(090 

- . 1 540 

-.1090 

-.0490 

-.1270 

-.1820 

- . 1 500 

-.1470 

-.1760 

-.1680 

- r 1 300 

— IWil  < 

-.1520 

-.1420 

- . 1 540 

- . 1 720 

-.1670 

- .1420 

- . 5 420 

-.1410 

-.1430 

-.1250 

-,103li 

- . 09 80 

-.1440 

-.1300 

-.0790 

364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

0250 

.4230 

1 .0170 

.9150 

= 9370 

.9461' 

.1500 

. 2160 

.2330 

.31 { ~ 1 

.0410 


DATE  16  SEE  7 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


RAGE  1309 


T9  URFER  WING 


364 

.427 

.534 

.673 

. 781i 

.887 

-.0630 

-.0160 

,0450 

.1330 

.11940 

0270 

-.1030 

-.0530 

-.0170 

-.0090 

-.1650 

-.1230 

-.0610 

-.1900  -.1581.1 


- . 1 591i  -.152CJ 


-.1820  -.1750 


-.1760 

-.1660 

-.1530 

-.1480 

-.1610 

-.1370 

-.1160 

-.1300 

-.1590 

-.1410 

- . 0940 

. 364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.0050 

.3470 

.9330 

. 8430 

.8650 

.8720 

,1050 

.1790 

.2190 

.2770 

.0190 

.0050 

-.0840 

-.046Li 

.0250 

. 1 000 

.0660 

. 0500 

-.1210 

- . 0700 

-.0390 

- . 0260 

-.1760 

-.1350 

-.0810 

ZZr'  ?3 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  13 


AMES  87-707  IA9  OKA  + S3  + T9  UPPER  V/ING 


(R8NU07) 


( 4 ) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


v/.c-  ' : ) - 2,498  BETAT  ( 3)  = -4,190  Y/BW 

x/cw 

.550 
.565 
. 60Li 
.650 
.700 
.725 
.750 
.760 
.775 
,806 
. 834 
.850 
.857 
.865 
. SOU 
.905 
.950 
.953 
.965 

' i>  = a. 490  BETAT  (4)  = -2.060  Y/BW 

X/CW 

i .r  y-j 

.050 
.081 
.086 
.094. 
.150 
.177 
.229 
,246 
. 250 
.362 
, 400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
• 760 


.299 

,364 

.427 

.53* 

.673 

. 760 

.887 

-.1990 

-.1730 

- . 1 600 

-.1490 

- . 1 430 

-.1080 

-.1450 

-.I960 

-.1880 

-.1710 

-.1640 

-.1310 

- . 1880 

-.■2:0 

— . 0740 

-.1270 

-.1660 

-.1770 

-.1630 

-.0560 

-.0460 

-.11 90 

-.1710 

- . 1 500 

-.1410 

-.1710 

- . 1 530 

-.11 50 

-.1*010 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

- .0220 

— r ,^>cy  i 

. 2720 

.84{  »o 

. 7720 

.7650 

. 7940 

.0670 

. 1470 

.1670 

.2380 

- . 0*090 

- .0160 

-.0270 

-.0950 

-.0650 

, 0040 

,0820 

.0470 

-.0420 

- ,0590 

1340 

- , 09'.  >0 

-,052t.i 

- . 0400 

- . 0600 

-.1490 

-.181 1L1 

-.1450 

-.0900 

- . f 1 1 

-.2010 

-.1770 

-.1630 

- . 1490 

- . i 560 

-.1160  -*1910 

-.1980 

-.1770  -.1670 

-.1380 

_ f jOKij 


-.194'.: 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  131 


AMES  07- Kir  IA9 

02A  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

(RBNU07) 

SECTION  ( 

1)  UPPER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  C 1 ) 

= BET AT 

c 4)  = -2.050  y/ew 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.608 

-.1230 

.634 

-.0740 

. 850 

-.1870 

-.1860 

-.1690 

.857 

-.1320 

.865 

-.'->660 

.900 

-.0580 

-.1730 

-.1540 

.905 

- . 1280 

.950 

-.1560 

-.1780 

-.1600 

.953 

-.1240 

.965 

-.0170 

MACH  < 1 ) 

= 2.496  BET  AT 

( 5)  = 2.170  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.000 

-.0690  - 

.0740  .1600 

.6270 

.6330 

.6370  .6510 

.050 

.0090 

.0760 

.1290  .1800 

.081 

-.0440 

.086 

- 

.0450 

.094 

-.0510 

.150 

-.0960 

-.0410 

.0370  .0130 

.177 

-.1100 

.229 

-.0660 

.246 

- 

. 0840 

.250 

-.1520 

-.1160 

-.0740  -.0630 

.362 

-.0810 

.400 

-.1900 

-.1640 

-.1040 

.402 

— . 14Ki 

.497 

-.0900 

.550 

-.21110 

- . 1860 

.565 

- . 1 540 

.600 

-.1580 

.650 

-.1620 

. 700 

—.1070 

-.1960 

.725 

-.1930 

. 750 

-.1830  -.1760 

.760 

-.1210 

.775 

-.1770 

-.1910 

.808 

-.1120 

.834 

-.0740 

.850 

-.1620 

-.1840 

-.1780 

.857 

-.1260 

.865 

-.0690 

.900 

-.0590 

-.1500 

-.1680 

.905 

-.1150 

.950 

-.1390 

-.1720 

-.1710 

.953 

- . 1 000 

date  le  sea  rs 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - T A9C 
AVES 


SECTICN  ( 1)  UPPER  WINS 
MACH  ( 1)  = 2.49e  EETAT  C 5)  - 2 . 5 7'.l 

MACH  ( 1)  = £1.498  BET  AT  ( 6)  = 4.290 


MACH  ( 1)  = £.498  BETAT  t 7)  = 6.410 


87-707  !A9  0£A  + S3  + T9  UFFER  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.965 

-.0370 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

, LOO 

- . 0890 

-.0930 

. liSLi'j 

. 0 50 

.061 

- . Lr69L) 

.Lies 

-.0530 

.094 

-.0680 

. 1 50 

, 17? 

-.1211"- 

.229 

-.0790 

.2-66 

-.0910 

• 250 

.302 

-.0830; 

. 400 

. 402 

- . 1400 

.49? 

-.0850 

. 55-i 

. 565 

-.1420 

. 600 

. 650 

. 7 00 

- . 1050 

.725 

.75b 

. 760 

-.1110 

.775 

.606 

- . 1050 

.834 

- . 0770 

.850 

.857 

-.1180 

.665 

-.0740 

. 900 

-.0640 

.905 

- . 1 090 

.950 

.953 

- . 0980 

.965 

-.0450 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

. 000 

-.1030 

- . 1050 

. 0320 

• 050 

• 081 

- . 0870 

.086 

-.'0640 

. OS  4 

- .08  7 Or 

PAGE  1312 

(RBNUU7) 


.534 

.673 

. 780 

.887 

.534 

.673 

. 780 

.887 

. 5570 

.4790 

.5710 

.5830 

- .0210 

.0430 

.0940 

.1480 

-.1160 

-.0580 

.0070 

-.0030 

-.1611* 

-.1250 

-.0990 

-.0760 

-.1910 

-.1700 

-.1180 

-.1970 

-.1910 

-.1710 

-.1690 

-.1940 

-.1940 

-.1890 

-.1850 

-.1810 

-.1890 

-.1580 

- . 1 870 

-.1820 

-.1360 

-.1750 

-.1150 

- . 1700 

- .1730 

.534 

.673 

.780 

,887 

.4391* 

.4320 

.4940 

.5110 

-.0540 

.0190 

.0590 

. 1 1 50 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1313 


SECTION 
MACH  ( 1 


MACH  ( 1) 


AMES  87-707  TA9  C2A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNUO?) 


t 1)  UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2.498  BETAT  ( 7)  - 6.410 


s 2,498  BETAT  ( 8)  s 8.540 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.150 

.177 

- , 1 1 50 

.229 

-.0850 

.246 

-.9990 

.250 

.362 

-.0790 

. 400 

.402 

-.1260 

.497 

-.0830 

. 550 

.565 

-.1360 

.600 

.650 

. 700 

-.1110 

.725 

.750 

.760 

-.11 70 

.775 

. 808 

-.1070 

.854 

- .0810 

.850 

.857 

-.!!90 

.865 

-.0780 

.900 

— • 0720 

.905 

-.1109 

.950 

.953 

-.1000 

.965 

— . 0490 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

. 000 

-.1150 

-♦11 30 

-.0130 

.050 

.08! 

-.0920 

. 096 

-.0760 

.094 

-.1029 

.150 

.177 

- . 1000 

.229 

-.0890 

.246 

-.0820 

.250 

.362 

-.0700 

.400 

.402 

-.1200 

.497 

-.0820 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.1290 

-.0750 

-.0140 

-.0260 

-.1690 

-.1390 

-.1060 

-.0940 

- . 1800 

-.1800 

-.1300 

-.1880 

-.1930 

-.1710 

-.1740 

-.1900 

-.1810 

-.1820 

-.1880 

-.1680 

-.1850 

-.1370 

-.1840 

-.1790 

-.1180 

-.1780 

-.1030 

-.1690 

-. 1770 

.534 

.673 

.780 

.887 

.3430 

-.0830 

.3640 

-.0110 

.4010 

.0320 

.4550 

.0690 

-.1380 

-.0930 

-.0350 

- . 0490 

-.1540 

-.1450 

-.1160 

-.1040 

-.1640 

-.1770 

-.1380 

1200 


DATF  1*  oET-  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  ~ IA9C 


PAGE  1314 


SECTION  : 
MACH  < 1 ) 


MACH  ( 2) 


Ayes  97-7'j?  IA9 

02  A + S3  ■*■ 

T9  UPFEP  WING 

(RBNU07) 

1 ) LPPEP 

WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 2.496 

BETA! 

( 8)  = 8.540  Y/BW 

*299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

x/cv 

.550 

-.1730 

- . i e?'.i 

.565 

- . 1 370 

. 6>E  »E  i 

-.1790 

, 650 

-.1750 

. 700 

-.1110 

iS5L 

.725 

- . 1 740 

* 750 

-.1830  -.1870 

,760 

-.1210 

.775 

- . 1 580 

-.1839 

. 608 

-.1110 

- * 0660 

.850 

- . 1 300 

- . 1 77li 

-.1810 

,657 

- . 1160 

*865 

- . 0820 

* 900 

- . 0740 

- i 1 /»o 

- , 1 780 

■ 905 

-.11)60 

. 9 50 

-.1020 

- . 1 5 5 Li 

*,1780 

.955 

- . 0940 

-965 

— . 0490 

= 2*999 

BETA!  ( 

: 1)  = -6.590  Y/BW 

.29S 

,364  .427 

. 534 

.673 

,?8Li  .667 

x/cw 

. ooo 

.0720 

.0620  .3890 

1.1300 

i .LiSHi 

1.1220  1.0390 

.050 

.2350 

• 269Li 

, 3080  . 3940 

.081 

. 1080 

. 086 

,0640 

.094 

.0610 

.150 

*0460 

.'.•'930 

.1670  .1500 

. 177 

-.0060 

.229 

, 0320 

.246 

- 

♦ 0020 

*250 

- 0390 

. LiLl'.rLi 

. 0290  .0450 

.562 

, 0040 

L 400 

- , 10*  0 

-.LSS’.i 

- .0140 

.402 

-.0850 

,4?7 

- , 033'- 1 

. 550 

-.1280 

- . Mffi 

. 565 

- . 1 070 

.600 

- . 0780 

.650 

- . 0830 

. 700 

- . 0640 

-.11 6L' 

.725 

-.1360 

. 750 

-.1040  -.0980 

v 76'-' 

- . 1 080 

. 775 

S3 50 

-.11  9Lj 

5ATE  18  SEP  75  TABULATE!)  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-707  IA9  02A  + S3 

SECT1CN  < 1) UPPER  WINS  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 2)  = £.999  BETAT  ( 1)  = -8.590  T/3W  .£99 

y./cu 

.808 

.834  -.0510 

. 850 

.857 

.865  -.0400 

.900  -.0270 

.905 

.950 

.953 

.965  .0280 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  < 2>  = -6.420 


Y/BW  .299 

X/CW 

.000  .0490 

.050 

.081 

.086 

.094  .0370 

. 1 50 

.177 

.229  .0130 

.246 

.250 

.362  -.0180 

. 400 

.402 

.497  -.0500 

. 550 
.565 
. 600 
.650 

. 700  -.0780 

.725 

. 750 

.760 

.775 

.808 

. 834  - . 0600 

.850 

.857 

.865  -.0500 

.900  -.0420 

.905 

.950 

.953 


PAGE  1315 


T9  UPPER  WING  (RBNU07) 


.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.0920 

-.1340 

-.1150 

-.1020 

-.0890 

-.1300 

-.0860 

-.0790 

-.1220 

-.1080 

-.0890 

- . 0700 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.0320 

.3190 

1.0250 

.9440 

.9850 

.9510 

.1980 

.2280 

.2710 

.3430 

.0780 

.0370 

.0260 

.0760 

.1320 

. 1200 

-.0230 


.0210 

—.0500  -.0160  .0110  .0240 

-.1090  -.0750  -.0270 

-.0940 

-.1320  -.1060 

-.1140 

-.0830 

-.0890 

-.1200 

-.1400 

-.1100  -.1040 

-.1170 

-.1400  -.1250 

-.1040 

-.1400  -.1220  -.1070 

-.1020 

-.1360  -.0930 

-.0910 


-.0820 


1270 


1090  -.0970 


CATC  1*  err-  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  1316 


section  < 

MACH  ( 2) 
MACH  C 2) 


HA  CM  < 8)  - 


AMES  87-707  IA9  02  A + S3  + T9  UPPER  WING 


<RBNULi7) 


1) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


- 8.999  BET AT  ( 2)  = -6.420 


= 2 .999  BETAT  < 3)  = “4.270 


2.999  BETAT  < 4}  = -2.110 


Y/BW 

.299 

x/cw 

.965 

-.0010 

Y/BW 

.299 

x/cw 

.000 

.0250 

. 050 

.081 

.'-'•86 

.094 

.0160 

.150 

, 1 77 

.229 

-.O'.  *40 

.246 

.250 

.362 

-.0340 

. 400 

.402 

. 497 

-.0620 

. 55‘J 

.565 

. 600 

.660 

.700 

-.0870 

.725 

.750 

. 760 

.775 

. 808 

.834 

- . 0670 

.850 

.857 

.865 

-.0560 

.91*0 

-.0520 

.905 

.950 

.953 

.965 

-.0170 

Y/BW 

.299 

X/CW 

. 000 

. 0070 

.050 

• 081 

0086 

.094 

-.0010 

.364  .427 

.364  .427 

.0050  .2410 

.1*470 

.0160 

-,0350 

- .0350 

— . 0980 
-.1160 

-.1180 

-.1080 

-.1190 

-.11 70 
-.1060 

. 364  .427 

-.0100  .1810 

.0140 


.534  .673 

.534  .673 

.9160  .8450 

.1600  .1930 

.1*030  .04  70 

-.0720  - . 0360 

- . 1210  -.0880 

-.1440  -.1130 

-.1250 

-.1510 

-.1500  - . 1300 

-.1470  -.1290 

-.14  30 

— . 1 360  — , 1210 

.534  .673 

.8150  .7770 

.0970  .1460 


. 780 

.887 

. 780 

.887 

, 8750 
. 2431* 

.8770 
. 3020 

.1090 

. 0970 

- . 0020 

.0090 

-.0390 

-.0960 

-.0920 

-.1140 

-.1080 

—.11 30 

-.0960 

-.1050 

. 780 

.887 

. 7540 
.2030 

. 7930 
.2550 

0070 


DATE  ie  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - !A9C 


PAGE  1317 


AMES  87-707  !A9  C2A  * S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU07) 


S'T'T irj!  i DUPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 4)  = -2.110  Y/BW 

X/CW 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. A 00 
. 402 
.497 
.550 
.555 
.600 
.650 
.714i 
.725 
. 750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  C 2)  = 2.999  BETAT  ( 5)  - 2.2X0  Y/BW 

X/CW 

.000 

,050 

.081 

.1*86 

.094 

.150 

.177 

.229 

.246 

.250 

.362 

.400 

.402 

.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0360 

.0110 

.0890 

.0750 

-.0530 

-.0210 

-.0510 

-.0990 

-.0650 

-.0190 

- ,0040 

-.0470 

- . 1030 

-.1420 

-.1150 

-.0490 

-.0740 

-.1190 

-.1620 

-.1220 

-.1010 

-.0990 

-.0960 

-.1340 

-.1660 

-.1200  -.1150 


-.1220 

-.1630  -.1370 

-.1110 


- .0750 


-.1600 

-.1370 

-.1220 

-.1310 

-.0690 

-.0610 

-.1240 

-.1560 

-.1030 

-.1460 

-.1290 

-.1150 

-.1190 

-.0320 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0400 

-.0510 

.1*730 

.6030 

.5950 

.6740 

.6640 

.0240 

.0790 

.1460 

.1970 

-.0290 

-.0340 

- .0230 

-.0760 

-.0680 

-.0220 

.0440 

.0380 

-.0400 

-.0660 

-.11 50 

-.0850 

-.0470 

-.0310 

-.0600 

-.1450 

-.1220 

-.0680 

- . 1080 

-.0820 


DATE  1ft  SEP  71 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


A"ES  87-70?  IA9  C2A  + $3  + 

SEC^TCA!  ' 1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MAC*  ' 2)  = *.999  BET  AT  < 5)  = 2.210  Y/BW  .*99 

X/CW 
• 5511 
.565 
. 600 
. 650 

.700  - , 0980 

. 72  5 
. 750 
.760 
.775 
gr  i ft 

.634  - . 0810 

.650 

.857 

.865  -.0720 

. 900  - . 0640 

.905 
. 950 
.953 

.965  -.0440 

w«ACH  ( cl  ~ £ .999  BETAT  ( 6)  = 4.370  Y/BW  .299 

x/cw 

.000  -.0560  * 

.050 
. 081 
. 036 

.094  -.0330 

. 1 50 

.177 

.229  -.0470 

.246 

.250 

.362  -.0660 

■ 400 

.402 

.497  -.0300 

. 550 
.565 
. 600 
. 650 

.700  -.0940 

.725 

.750 

. 760 

, 775 


PAGE  1318 


date  ie  sep  ?3 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


IA9C 


PAGE  1319 


SECTION  ( 
MACH  ( 2) 


MACH  ( 2) 


1) UPPER  WING 
= 2.999  BETAT  < 6) 


AMES  87-70?  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 

4.370 


(RBNU07) 


2.999  BETAT  ( 7)  = 6.530 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 760 

. 887 

X/CV 

. 608 

-.0950 

.834 

-.0750 

,850 

-.1450 

-.1430 

-*1350 

.857 

-.1180 

.865 

- . 0670 

.900 

- .0600 

-.1380 

-.1270 

.905 

-.1130 

• 95**5 

- . 1 AAi  i 

- , 1 350 

-.1320 

.953 

- . 1050 

.965 

-.0450 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

x/cw 

.000 

-.0720 

-.0690 

.0250 

.4110 

.4320 

.4480 

.4910 

.050 

-.0360 

.0300 

*0700 

.1230 

.081 

-.0640 

.086 

-.0620 

.094 

- . 0620 

.150 

-.0970 

- . 0500 

-.0010 

— .0030 

.177 

-.0860 

.229 

-.0530 

.246 

-.0670 

.250 

-.1270 

-.0990 

- * 0720 

-.0610 

.362 

- • 0880 

. 400 

-.1410 

-.1290 

-.0910 

.402 

-.1040 

.*97 

-.0770 

.550 

-.1470 

-.1400 

.565 

-.1060 

. 600 

-.1220 

_ « o or. 

.650 

• ILL-' 

. 700 

-.0880 

-.1450 

e 725 

-.1450 

. 750 

-.1380 

-.1330 

. 760 

-.0980 

.775 

-.1430 

-.1430 

.808 

-.0900 

,634 

- .0750 

. 650 

-.1390 

-.1410 

-.1380 

.857 
.865 
. 900 
. 905 
. 250 
.953 


.0690 
. 0630 


-.0910 

-.093 0 
-.0870 


-.1330 

-.1230 


-.1260 


.1320  -.1310 


date  5 v-  scp  r 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  67-7'.-7  IA9  02 A + S3  + 

$r^7K.«  ' : ) UP  PEP  WING-  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Mach  ' 2)  - £.999  BETAT  < 7)  = 6.530  Y/SW  .299 

X/CW 

.965  -.0480 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 8)  = 8.6911  Y/BW  .299 

X/CW 

. 000  -.118211 
. 050 
.081 
*086 

.094  -.0800 


MACH  ( 3)  = 5.502  BETAT  ( 1)  = -8.730 


. 177 
.229 
.246 
.250 
. 362 
. 400 
.402 
.497 
.550 
.565 
.600 
. 650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
. 808 
,834 
.850 
.857 
.865 

Ol  ;t  i 

.905 

.930 

.953 

.965 

Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
. 086 
. 09* 


- . 0610 
- .0730 
- . 0720 

-.0910 

- . 0800 

-.0750 
- . 0*660 

-.0470 

.299 

.0630 

.0330 


PACE  1320 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 
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AMES  87-707  1A9 

C2A  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

(RBNU07) 

SECTION  ( 

DUFFER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 3) 

= 3.502  BET  AT 

( D = -8.730  Y/eW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

,78'.i  .887 

x/cw 

.150 

.0590 

.1180 

. 1 570  . 1 540 

.177 

-.0420 

.229 

-.0090 

.246 

-.0470 

.250 

-.0260 

.0180 

.0540  .0580 

.362 

-.0450 

.400 

-.0780 

-.0420 

.0050 

.402 

-.1140 

.497 

-.0780 

.550 

-.1010 

-.0720 

.565 

-.1350 

.600 

-.0490 

.650 

-.0490 

.700 

-.1050 

-.0870 

.725 

-.1090 

.750 

-.0740  -.0730 

.760 

-.1390 

.775 

-.1100 

-.0910 

.808 

-.1300 

.834 

-.0930 

.850 

-.1100 

-.0870 

-.0720 

.857 

-.0870 

.865 

-.0830 

. 900 

-.0750 

-.1070 

-.0610 

.905 

-.0820 

.950 

-.1010 

-.0820 

-.0660 

.953 

-.0720 

.965 

- . 0420 

MACH  { 3) 

= 3.502  BETAT  ' 

! 2)  = -6.540  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

fiim 

. O Wi 

,0380  .2780 

.9380 

.9760 

1.0520  1.1130 

.050 

.2020 

.2480 

• 3060  .3750 

.081 

.0470 

.086 

.0170 

.094 

.0370 

.150 

. 0400 

. 0870 

.1290  .1440 

.177 

-.0300 

4 229 

- _ W140 

.246 

- 

.0340 

.250 

-.0380 

-.0010 

.0360  .0480 

.362 

-.0340 

.400 

-.0870 

-.0550 

- . 001 0 

. 402 

-.0940 

.497 


0630 


DATE  18  SEP  7 3 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3 

SECT  I C*J  ' 1 ) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CF 

MACH  (3)  " 3.502  BETAT  ( 2)  = -6.540  Y/BW  .299 

X/CW 
.550 
.565 
. 600 
.650 

. 700  - . 0880 

.725 
.750 
. 760 
.7  75 
, 808 


.854  -.0771 1 

.850 

.857 

.865  -.0680 

. 900  - . 061 0 

.905 

.950 

.953 

.965  -.0310 

MACH  < 3)  = 3.502  BET  AT  (3)  = -4.340  Y/SW  , 2SS 

X/CW 

. 000  . 0410 


.050 
. 081 
. 086 

.1/94  ,0220 

. 1 50 

.177 

.229  -.0150 

.246 

.250 

.362  - . 0430 

. 400 

.402 

.497  -.0690 

.550 
.565 
. 600 
.650 

.700  -.0910 

.725 

. 750 

. 760 

.775 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 
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SECTION  ( 
MACH  ( 3) 


MACH  ( 3) 


AMES  87-707  IA9 

02A  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

(RBNU07) 

lJUPFER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 3.502  BETAT 

( 3)  = -4.340  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.7811  .887 

X/CW 

. 808 

-.1110 

.834 

-.0810 

.850 

-.1160 

-.0950 

-.0840 

.857 

-.1020 

.865 

-.0720 

.900 

-.0670 

-.1150 

-.0741 

*9Ti5 

-.0990 

.950 

-.1100 

-.0850 

-.0780 

.953 

-.0950 

.965 

-.0430 

= 3.502  BETAT  ( 4)  = -2.140  Y/E M 

.299 

.364  . 427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.000 

.0130  - 

. 0040  .1600 

.6740 

.7310 

.7620  .8410 

. 050 

.1050 

.1590 

.2060  .2580 

.081 

-.0070 

.086 

- 

.0210 

.094 

-.0160 

.150 

-.0150 

.0330 

.0700  .0830 

.177 

-.0620 

.229 

-.0330 

.246 

.0570 

. 2*0 

-.0670 

— . 0380 

— ivh  n m nn 

.362 

-.0570 

.400 

-.1040 

-.0810 

-.0310 

.402 

-.1040 

.497 

-.0770 

. 550 

-.1190 

-.0920 

.565 

-.1190 

• GOO 

• «'  f u>.> 

.650 

-.0680 

. 700 

-.1000 

- , 1000 

.725 

-.1250 

. 750 

-.0880  -.0910 

. 760 

-.1190 

.775 

-.1240 

-.1050 

. 808 

-.11 70 

.834 

-.1)930 

.850 

-.1240 

-.1020 

-.0910 

.857 

-.1130 

.865 

-.0850 

. 900 

- *0810 

-.1220 

-.0830 

. 905 

-.1110 

.950 

-.1170 

-.0970 

-.0850 

.953 

-.1060 

DATE  1 8 SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


A9C 


PAGE  132* 


AMES  67-707  IA9  02 A + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU07) 


SECTION1  ( 1 1 UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Mach 

{ 35  - 

3 . 502 

BETAT 

( 4)  = 

-2.140 

Y/BW 

X/CW 

.965 

mach 

< 3)  = 

3 * 502 

BETAT 

( 5)  = 

2.2  50 

Y/BW 

x/cw 
. 100 
.050 
.061 
.086 
.094 
. 1 50 
.177 

.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
, 600 
.650 
. 700 
. 725 
.750 

. f 60 
.775 
.808 
.834 
. 850 

OC7 

.865 
. 900 
.905 
. 350 
.953 
. 965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  < 6)  = 4.460  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.061 
*086 
. 094 


.259  .364  .427  .534  .673  .780  .887 


-.0570 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.867 

-.0240 

.0560 

.4760 

. 5960 

. 61  70 

.6430 

.0300 

.0710 

.1230 

. 1 770 

— . 0440 

-.'J42U 

-.0360 

-.0820 

-.0510 

-.0130 

.0230 

,0370 

- . 0500 

-.0711.1 

-,0620 

-.0690 

- . ‘-'320 

-.0250 

-.0660 

-.1150 

-.1030 

-.0520 

-.1110 

- . 0840 

- . 1300  -.1040 

-.1210 

-.0880 

-.0790 

— . 1030  -.1110 

-.1230 

-.0980  -.0980 

- . 1 200 

-.1220  -.1120 

-.1200 

-.0980 

-.1230  - . 1 090  -.101 0 

-.11 20 

-.0940 

- , 0870  -.1210  -.0950 

-.1120 


- , ILTO  -.0570 


0700 

-.1100 

299 

.364 

.42? 

.534 

.673 

. 780 

• t??7 

0450 

- . 0500 

- . 0010 

-.0440 

.4180 
- . 0080 

.4670 

.0420 

.5310 

.0950 

.55‘.i' 
. 1 42! 

-.0360 

-.0280 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 
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SECTION  ( 1) UPPER  WING 
MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  C 6)  = 


AMES  67-707  IA9  C2A  + S3  + T9  UPPER  WING  (RBNU07) 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


4 . 460  Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

, 78li 

.887 

X/CW 

. 1 50 

-.0680 

- . 0340 

.0090 

.0240 

.177 

-.0670 

.229 

-.0350 

.246 

-.0510 

.250 

-.0910 

-.0810 

— .11421) 

- .0300 

.362 

-.0490 

. 499 

- . 1 1 90 

- w 19gn 

— = 1*600 

.402 

-.0890 

.497 

“.0650 

.550 

-.1300 

-.1060 

.565 

-.0960 

.600 

-.0910 

.650 

- • 0840 

. 700 

-.0800 

-.1080 

.725 

-.1230 

. 750 

-.1010 

-.11*10 

.760 

- . 9900 

.775 

-.1210 

-.1070 

.806 

-.0890 

.834 

“.0750 

.850 

-.1210 

-.1070 

-.11)30 

.857 

-.1040 

.865 

-.0690 

. 900 

-.0640 

-.1190 

-.0990 

.995 

— .11*40 

.950 

-.1190 

-.1030 

-.1010 

,953  -.1009 

.965  -.0460 


MACH  ( 3)  - 3.502  StlAT  ( 7)  - 6.660 


V /Bw 

« 239 

• 

«■  O'. 
• -»c-  1 

X/CW 

.000 

-.0620 

-.0650 

-.0230 

♦ 050 

.081 

-.1020 

.086 

-.1030 

.094 

-.1030 

. 1 50 

.177 

-.1180 

.229 

-.0930 

.246 

-.1110 

.250 

.362 

-.1060 

.400 

.402 

-.1360 

.497 

-.1220 

.2680  .3760  .4020  .4570 

-.0490  .9070  . 0600  .1060 

„ i.oon  i .con  — 1.4  ai  . (V  .li  ! 

. LiC»C*Lr  "lOUto 

-.1080  - .0910  -.0600  -.0440 

-.1210  -.11 60  - . 068 0 


CATE  IS  CEP 

SECTIC M ( 
MACH  ( 5 ) 


MACK  ( 3) 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


! A9C 


i) UPPER  WING 
- 3.502  BETA!  ( ?) 


- 3.502  BETTAT  (8)  = 8.850 


AMES  87-707  !A9 

02  A + S3  * 

T9  UPPER  WIN6 

■:r 

;enuo7! 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

6.650  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

x/cw 

.550 

- .1270 

-.1110 

.565 

-.1450 

.600 

-.0940 

.650 

- .0690 

. 700 

- . i 320 

- . 1 100 

.725 

-.1210 

. 750 

-.1010 

1030 

. 7 60 

-.1420 

.775 

-.1190 

-.1090 

.808 

-.1410 

. 834 

- .1250 

.850 

-.1230 

-.1070 

-.1030 

.857 

-.1010 

.865 

-.1180 

. 900 

— i i 

-- 1230 

-.11*40 

.905 

- . 1020 

.950 

-.1210 

- . 1070 

- .1050 

.953 

— »*-CS  »-*•' 

.565 

-.1000 

6.850  Y/BW 

.299 

.364  .427 

. 534 

. 673 

. 780 

„ 887 

X/CW 

. 000 

-.0690  - 

.0710  -.0040 

.1950 

.2730 

.3250 

.3510 

.050 

-.0670 

-.0260 

.0310 

,0750 

.081 

-.1190 

.086 

- 

.1180 

.094 

-.1220 

. 1 50 

— . 0940 

-.0690 

- « 0290 

-.0090 

.177 

-.1320 

.229 

-.1070 

.246 

- 

.1230 

. 250 

-.1120 

- . 1020 

-.0670 

-,0520 

.362 

-.1220 

. 400 

-.21 80 

-.1210 

— .07 50 

.402 

-.5.450 

.■*9? 

-.1310 

. 550 

-.1240 

-.11 20 

.565 

-.1510 

. 600 

-.0980 

. 650 

-.0910 

. 700 

-.1390 

-.51 00 

.725 

-.1200 

. 750 

- . 1 000 

- . 1050 

. 760 

-.1530 

.775 

-.1200 

-.1090 
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DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1327 


SECTION 
MACH  ( 


AMES  87-707  1A9  Q2A  * S3  * T9  UPPER  WING 


(RBNU07) 


( 1) UPPER  WING 

5)  = 3.502  BETAT  ( 9>  *=  8.650 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


r/BW 

.299 

.364 

.427 

x/cw 

. 808 

-.148U 

.834 

-.1360 

.850 

.857 

.865 

-.1290 

. 900 

-.1250 

.9*05 

-.09  SO 

.950 

.953 

— «lr94L'i 

.965 

-.1070 

.534  .673  .7 HU  .867 

-.1210  -.1070  -.1050 

-.1180  -.1070 

-.1100  -.1070  -.1050 


DATE  18  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  67-70?  IA9  C2A  + S3  4 

REFERENCE  DATA 


SREF  = 

2.4211 

SQ.FT. 

XMPP  = 

26.53'.Vj  INCHES 

LREF  = 

39 . 6491 

INCHES 

y MpP  = 

. ‘.■Li'.iLr  INCHES 

BREF  = 

39.B491. 

INCHES 

z vr-r-  - 

.N'.V.V.'i  INCHES 

SCALE  = 

,030'. 

SCALE 

SECTION  ( 1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

. > < r-.  *—  -w  , •r  f • t Q i OH  V /Rl . I 9QQ 

MACH  K 1)  = 4.4^8  0-_iAi  v i;  ” .**2U  ‘ ' 

X/CW 

. 000  . 1*361) 

.050 

.081 

.086 

.094  .0280 

. 1 50 

.177 

.229  ,0140 

.246 

.250 

.362  -.0X40 

.400 
. 402 

.497  -.0470 

. 350 
. 565 
. 600 
. S5f  3 

.700  -.0910 

.725 

. 750 

. 760 

.775 

.808 

.834  - « 0820 

. 850 


.865  -.0500 

,900  - . 0-400 


.950 

.953 

.963  .0390 

MACH  < 1)  = 2.498  BETAT  ( 2)  = -6.300  Y/0U'  .299 

X/CW 

. 000  ,0100 

.050 

.081 

.096 

.094  -.0060 
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T9  UPFER  WING  (RBNU08)  ( 10  MAY  73  ) 

PARAMETRIC  DATA 

ALFHAT  = 4.000  CRB  INC  - .500 

RUDDER  = .000  ELEVON  = .OLpO 

RUDFLR  = • 000 


r 3 64 

.427 

.534 

.673 

, 780 

.887 

.0650 

.4930 

l.llS'.i 

.9950 

1 .0210 

1.0210 

. 15  Hi 

. 2080 

.2391) 

.3030 

.0600 

-.0640 

„ 0440 

e 1160 

.0790 

.0240 

- . HKi 

—.0570 

-.0270 

- . 0200 

— » 166'-i 

-.1260 

-.0730 

-.1430 

-,1921! 

-.1620 

-.16X0 

-.1360 

-.1420 

-.1750 

- o X 840 

- . X 620  -.1560 


- . X 530 


-.1830 

-.1670 

-.1360 

-.1810 

- . 1 620 

-.1520 

- . 1450 

- . 1 600 

- . 1 400 

- . 1 340 

- . 1 ! 70 

- . X 520 

- . i 420 

-.1220 

,364 

.427 

.534 

.673 

.780 

,867 

,0250 

.4300 

1 .0260 

.9140 

.9520 

.9511 

. 1210 

, 1 79l< 

.2100 

.2761 

• 0350 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-71(7  IA9  02A  * S3 


SECTION  ( 1)  UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  l 1)  - £.498  BETAT  ( 2)  = -6.309 


MACH  ? 1)  = 2.498  BETAT  ( 3)  = -4.190 


.229  -.0130 

.246 

.250 

.362  -.0380 

.400 
. 402 

.497  -.064'0 

. 550 
,565 
. 600 
.650 

.700  -.1040 

.725 

.750 

.760 

.775 

. 808 

.834  - .0910 

.850 

.857 

.865  -.0730 

.900  -.0530 

.905 

.950 

.953 

.965  .0120 


090  -.0130 


.086 

.094  -.0260 

.150 

.177 

. 229  - . 0401'i 


.250 

.362  -.0630 


0820 
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T9  UPPER  WING  (RBNU08) 


364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0600 

- .0340 

.0230 

.0950 

.0640 

,0440 

-.1150 

-.0730 

-.0380 

-.0320 

-.1720 

-.1330 

-.0820 

-.1500 

-.1980  -.1670 

-.1670 

-.1430 

-.1470 

-.1830 

-.1890 

-.1690  -.1610 

-.1640 

-.I860  -.1760 

- . 1 54.0 


-.1810 

-.1680 

-.1600 

-.1590 

-.1640 

-.1480 

-.1460 

-.1280 

-.1660 

-.1530 

-.1340 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

. 0050 

.3580 

.9390 

.8480 

.8800 

.8750 

.0810 

. 1480 

.1840 

.2420 

.0050 

.0040 

-.0580 

.0050 

.0730 

.0440 

- . 0380 


1 300 

- . 0850 

-.0530  -.li4  50 

1 800 

-.1450 

- . 0930 

-.15  70 


date  re  sep  7i 


tabulated  pressure  data  - IA9C 


A‘-1E$  87-7'j?  IA9 

02A  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

SECTION  t 

1)  UPPER 

WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 1 ) 

= 2.498 

BETAT 

t 3)  = -A.  I9.i  Y/BW 

.299 

.364  .427 

X/CW 

. 55E 

.565 

-.1740 

. 6-if-j 

. 650 

-.11 50 

, r ~ ' -I 

.725 

, 750 

. 761; 

-.1610 

.775 

« 808 

-.1460 

. 834 

-.0980 

. 950 

.857 

-.1540 

.865 

- .0810 

. 9VO 

-;068O 

.905 

- . 1 5l*i 

.951' 

.953 

-.1430 

.965 

-.0110 

MACH  C 1 ) 

- 2,496 

BETAT  1 

: 4}  = -2.070  Y/3W 

.299 

.364  .427 

X/CW 

. OOO 

-.0310  - 

.0330  .2820 

Vi  50 

981  — ♦ 1/260 

086  -.0200 

Lf?4  -.0430 
i 50 

177  -.n?o 

32?  -.0560 

246  -.0760 

250 

362  -.0800 


550 

565 

600 

650 

725 

750 

760 

775 


- .0960 


- . 1 260 


-,‘..60. 


- . 1 ?AO 


1 580 
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(RBNU08) 


,534 
- . 2050 

- , 1 970 

-.1930 

- . 1910 

- . 1 730 
-.1450 

.534 

. 8520 
.050*0 

-.0780 

- ,1420 
- . 1 88'. ! 

-.21 00 

- . 1 990 
-.1950 


.673 

-.1760 

— , 1 891; 

-.1820 

-.1790 

-.1740 

. G73 

. 7840 
.1140 

-.0170 

— .11  rOO 
— . 1 54-0 

-.1810 

-.1950 

-.1880 


.867 

-.1510 

-.1690 


-.1580 

.90*70 

,2100 

.0240 

-.0610 

-.1020 

-.1570 

-.1750 


. 780 

-.1540 

-.1760 

-.1680 

-.1600 

,780 

. 7990 
. 1 540 

.0490 

-.0680 


-.1610 
- . 1 800 


CATE  IS  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1331 


SECTION  < 
MACH  ( 1 ) 


MACH  < 1 ) 


AMES  or-f'jY  IA9  OiA  + 33  * T3  UPfCR  "'*NC 


fRP.NIAlB) 


1) UPPER  WINS 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


=:  2.498  BETAT  ( A)  = -2,070 


= 2.498  BETAT  < 5)  a 2.170 


Y/BW 

.299 

y/cw 

.808 

.634 

- . 0960 

.850 

.857 

.865 

-.0840 

.900 

-.0720 

.905 

.950 

.953 

.965 

-.0230 

Y/BW 

.299 

x/cw 

. ViOO 

-.0900 

.050 

.1/81 

.086 

.094 

-.0710 

.150 

.177 

.229 

-.0840 

.246 

.250 

.362 

-.0920 

. 400 

.402 

.497 

-.1030 

.550 

.565 

. 600 

. 650 

. 700 

-.1210 

.725 

.750 

. 760 

.775 

.808 

.834 

- . 0890 

.850 

.857 

.865 

-.0840 

. 9l  >0 

-.0740 

.905 

.950 

.953 

. 364  . 427 

- . 1 SLiLi 

-,1620 

- . 1 580 
-.1510 

.364  .427 

- . 0900  . 1 490 

- .Ii720 

-.0500 

-.1320 

-.0990 

-.1640 

-.1730 

-.1430 

-.1360 

-.1450 

-.1350 


.534  .673 

-.1920  -.1810 

- . 1 760 

- . 16Vj  - . 1 760 

.534  .673 

.6550  .6480 

-.0230  .0650 

-.11 40  -.0520 

-.1610  -.1300 

—.1980  -.1720 

-.2100  -.1940 

-.1930 

-.2010 

-.1970  -.1910 

-.1920  -.1860 

-.1880 

-.1800  -.1740 


.780  .887 

-.1740 

-.1630 

- . 1 66V/ 

.780  .887 

.6610  .6640 

.0990  .1440 

.0120  —.0090 

- , 0930  -.0830 

- . 1 240 

- . 1 690 

— . i 720 

-.1870  -.1870 

-.1810 

- . 1 760 

- . 1 790 


1 200 


DATE  16  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AWES  67-707  IA9  02 A ♦ Si 

SECTION  ( 1) UPPER  Wl NO  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 5)  - 2.170  Y/BW  . *99 

X/CW 

.965  -.'-'CV.i 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 6)  = 4 . 300  Y/BW  .299 

X/CW 

.iavj  -,i090 
.050 
.U81 
.'->86 

.094  -.0840 

. 1 50 
. 1 77 

.229  - .‘.sSS’.i 

.?46 

.250 

.362  -.1000 

.402 

.497  -.0970 

.550 
.565 
. 600 
.650 

. 700  -.11 6*0 

.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 

.834  - . 0891  i 

. 850 

.85? 

.865  -.0850 

.900  -.0750 

.905 

.950 

.953 

.965  -.0530 


MACH  < t)  = 2.498  BETAT  ( ?>  = 6.420 


Y/BW 

X/CW' 

. 01  fO 
.050 
.091 
.096 
♦ 094 


, 299 
-.11 90 


- , 1 040 
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T9  UPPER  WING 


'RBNU06) 


.364 

.427 

.134 

,673 

. 7H0 

. 88  7 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

. 86  7 

-.1080 

.5570 

.5710 

. 595U 

.6001 

-.0490 

. 0270 

.0760 

. 2 1 60 

-.0900 

— , 141  Li 

— . 1314.1 

-.0740 

-.0090 

- .0270 

-.1070 

-.1710 

- . 1410 

- . 1 040 

-.0940 

Of  f jt  t 

— . 1 920 

- . 1 29'-' 

-.1640 

- . 2060 

- . 1 990 

- . 1 660 


-.1870 

-.1870 

-.1830 

- . 1 290 

-.1750. 

-.183' 

- , * 22  Of 

- „ 1 640 

-.17  50 

- . 1 620 

-.1500 

364 

. 427 

. 534 

,673 

.780 

.887 

1 1 90 

.0200 

,4  660 

.4890 

.5280 

.54  1* 

-.0710 

— > (i  i 

.0470 

.08$! 

- . U >61 1 

.0740 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 
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T9  UPPER  WING  (RBNU08) 


.364 

.42? 

.534 

.673 

. 780 

.887 

- . 1 430 

-.0910 

- . 0300 

-.0420 

-.138'.) 

-.1080 

-.1790 

-.1510 

-.1180 

-.1050 

-.1960 

-.1880 

-.1400 

-.1571) 

-.2010 

-.2030 

— . 144  Cl 

-.1950 

-.1940 

-.1790 

-.1820 

- . 1 880 

-.1940 

-.1200 

-.1830 

-.1940 

-.11 30 

-.1660 

-.1940 

-.1890 

-.1280 

-.1510 

-.1870 

-.1210 

-.1330 

-.1830 

-.1840 

-.1130 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.1263 

-.02£0 

. 3680 

. 4070 

.4690 

.4780 

-.'.r990 

-.0270 

.0170 

.0610 

-.1210 

. 0900 

-.1270 

-.1570 

-.1070 

-.0510 

-.0610 

. 1 040 

-.1600 

-.1610 

-.1290 

- . 1 ! 50 

-.1860 

-.1910 

-.1460 

DATE  18  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 

AMES  67-71.17  IA9  C£A  + S3  ♦ 

SECTION  1 1) 'UPPER  IV!  NO  DEPENDENT  VARIABLE  rP 

MACH  ( 1)  = £.098  BETAT  ! b)  - 6.550  T/ 5W  .L99 

X/CW 
. 550 
. >65 

.650 

. 700  -.1240 

. 725 
.750 
. 760 
. 775 

.eoe 

.834  11(21) 

.850 
. 857 

.865  -.0940 

. 900  - . 0860 

.905 

.950 

.953 

.965  -.0610 


MACH  ( 2)  — £.999  SETT  AT  (1)  = “8.580 


Y /BW 

X/OrSf 

. UOO 
.050 
, 06 1 
. 085 
.094 
.150 
.177 
. 22° 
» 246 

.362 


.299 

.0590 

.0470 
„ 0 1 90 
- . 0070 


550 

565 

600 

650 

TOO  -.0670 

725 

750 

760 

775 
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CATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


AMES  87-707  IA9  02  A ♦ S3 

SECTION  ! DUFFER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  t 2)  - 2.999  BETAT  t 1)  = -8.58'..  Y /BW  .k'M 

y/ cw 

. 8'..6 

.83  a - .0630 

.85'.. 

.857 

.865  -.0520 

.9  LA.  -.'.1421.1 

.91.5 

,95'.i 

.953 

.965  .1:120 


MACH  ( 2)  ” 2.999  BETAT  ( 2)  = -6.420 


Y/BW  .299 

x/cw 

. LiOO  . 0330 

.050 

.081 

.086 

.1.94  . 0220 

.150 

.177 

.229  -.0.140 

.246 

.250 

.362  —.0290 

.400 

.402 

.497  -.0580 

. 550 
.565 
. 600 
.650 

.700  -.0830 

. 725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 

.834  -.0740 

.851' 

.857 

.865  -.0630 

.901'  -.0550 


950 

953 
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T9  UPPER  WING  (RBNU08) 


.364 

.42  7 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.ogeo 

-.1420 

-.110L: 

-.1080 

-.Ui'ii 

-.1390 

- .1:950 

-.0980 

-.1290 

-.1140 

-.0980 

-.0900 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0260 

.3370 

1.0320 

1 ,0000 

1 .0250 

.9770 

.1720 

.1980 

.2400 

.3090 

.0660 

.0270 

-.0330 

.0530 

.1200 

.'.(990 

.0290 

-.0640 

-.0300 

- . 11*080 

.0090 

-.1130 

-.0870 

- .0400 

-.1020 

-.1360 

-.1140 

-.1200 

-.0940 

- , 0970 

-.1260 

-.1430 

-.1160  -.1110 

-.1210 

-.1420  -.1300 

-.1100 

-.1410  -.1250  -.1140 

-.1130 

-.1370  -.1010 

-.1140 

-.1280  -.1180  - .1050 

-.1030 


DATE!  18  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-707  IA9  02  A + S3  + 

SECTTCtV  ( 1)  UPPER  WING  DEPENDED  VARIABLE  TP 


MACH 

( 2)  = 

2.999 

BETAT 

( 2)  = -6.420 

y/ew 

y/cw 

.965 

, 299 
-.0150 

MACH 

< 2)  = 

2.999 

BETAT 

( 3)  = -4.260 

Y/BW 

X/CW 

.OOO 

.299 

.0120 

.050 

.081 

,086 

. *.j94  .00 10 

.ISO 
. 177 

.229  - . 0200 

.246 

.250 

.362  - .1)450 

■ 400 
. 402 

.497  - .0700 

.550 
.565 
.600 
. 650 

.700  -.0910 

.725 

.760 

.775 

.808 

.834  -.0790 

.850 
. 857 

.865  ”.0710 

.900  -.0640 


. 950 
.953 


.965 

- .0300 

wach 

( 2)  ~ 2.999  BETAT 

( A)  = -2.  i’.'J 

Y/BW 

, 299 

X/CW 

,000 

-.0120 

. r5o 
.081 
.086 

.094  -.0340 
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DATE  15  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


I ADC 
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SECT1CM  ( 
mac-  < 2) 


MACH  ( 2) 


AMES  H7—71 17  I AD  02  A + S3  * T9  UPPER  WING 


(RBNUU81 


1)  UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2.993  BETAT  ( A)  = -2.UV-J 


= 2.999  BETAT  ( 5)  = 2.21L1 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

• 150 

.177 

-.0640 

.229 

-.033*1 

.246 

- . 0600 

.250 

.362 

-.0600 

.400 

*402 

-.1120 

.497 

-.0830 

. 550 

.565 

-.1270 

.600 

.650 

. 7'-j0 

-.1010 

.725 

. 750 

.760 

-.1280 

.775 

.806 

-. 1210 

.634 

-.0860 

.850 

.857 

-.1300 

.865 

-.0770 

.900 

-.0710 

.905 

-.1240 

.950 

.953 

-.11 70 

.965 

- . '.■430 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.1(00 

-.0570 

— • 0670 

.1100 

.050 

.081 

-.0390 

.1*86 

- . 04  70 

.094 

-.0380 

. 1 50 

.177 

-.0870 

.229 

-.0550 

.246 

-.0770 

.250 

.362 

-.07 JO 

.402 

-.1210 

.497 

-.'.i9jO 

.534 

.673 

. 780 

.867 

-.0310 

.0140 

.0710 

.0560 

-.0920 

- .0600 

-.0300 

-.0210 

-.1320 

-.1040 

-.0620 

-.1510 

-.1260 

-.1060 

-.1050 

-.1350 

-.1530 

-.1250 

-.1200 

-.1490 

-.1380 

-.1470 

-.1350 

-.1220 

-.1440 

-.1110 

.1360 

-.1290 

-.1160 

.534 

.673 

.780 

.687 

. 5960 

.64  70 

.689Li 

.6510 

.0190 

. 0700 

.1200 

.1620 

.0710 

-.0250 

.0360 

.1*200 

. 1 1 50 

- .0850 

-.0580 

-.04  70 

. 1 4.30 

-.1210 

- . 08  01* 

DATE  IB  SEP  7'5 


TABULATED  FRESSURE  DATA 


IA9C 


FACE  1138 


SECTION 
MACH  ' 


MACH  ( 


AMES  67-7'..7  IA9  OBA  + S3  + T9  UPPER  L'INC 


(RBNU'-iB) 


( 1 ) EF  WINS 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ir)  = £.999  BETAT  ( 1)  = 'd  .ZVj 


21  = 2.999  BETAT  ( 6)  = A.37L 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

x/cw 

.550 

.565 

-.1310 

.600 

.650 

. 700 

- . 1060 

.725 

.750 

.760 

- . 1 240 

.775 

. 808 

-.1210 

.634 

- • 0880 

.851i 

.657 

-.1340 

.865 

-.0810 

.900 

— ,0720 

.905 

-.1340 

.950 

.953 

-.1250 

.955 

— • 0500 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.WOO 

- .0740 

-0-1780 

.0680 

■ 05-' 

. 081 

-.0590 

.066 

-.0600 

.094 

-.0560 

.150 

, 177 

- .0970 

.229 

-.0620 

.246 

-.0770 

.25'. 

. 3C-C'?  - , i/i  7 :•'’/! 

. 4L'Lf 

-.1230 


.534 

.673 

. 780 

.887 

-.1560 

-.139Li 

-.1190 

- . 1190 

- s 1460 

-.1490 

-.1350 

-.1321* 

-.1480 

— . 1 460 

-.1450 

- ♦ 1 420 

-.1340 

-.1410 

- *1240 

-.1340 

-.1370 

-.1300 

.534 

.673 

.780 

.88? 

.5310 

.558Li 

. 5840 

. 5830 

- .0270 

. [ i PPf  i 

.0950 

.1350 

-.1030 

- . 0600 

v 1*1 80 

. 0030 

- . 1381i 

-.1130 

- .1*680 

-.0570 

- , 1 640 

-.1440 

-.0901* 

.497  -.09  ILi 

.550 
.565 
. 600 
. 65'./ 

,7ij0i  -.1020 

.725 

.750 


-.1740  -.1420 

-.1290 


-.1480 

-.1660 


-.1240 


- . 1 400 


-.1230 


-.1380 


. 760 
. 775 


-.11 70 


- . 1 630 


.1450 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 
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SECTION  ( 
MACH  ( 2) 


MACH  ( 2) 


AtetS 


. . „ A.  * to  tiPPFR  WING 

n ■ - 


(RBNU08) 


1) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2.999  BET  AT  ( 6)  = 4.370 


s 2.999  BETAT  ( 7)  = 6.540 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

y/cw 

. &'..e 

-.1100 

.834 

-.0850 

.ey.i 

.857 

-.1370 

.865 

- . O8L1O 

.“'-ill 

-.0710 

.905 

-.1290 

.950 

.953 

-.1210 

.965 

-.0520 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.oou 

-.0830 

-.0830 

.0180 

.050 

.081 

-.0770 

.086 

-.0690 

.094 

- . 0730 

.150 

.177 

-.1000 

.229 

-.0640 

.246 

-.0740 

.250 

.362 

-.0790 

.400 

. 402 

-.1170 

.497 

- ,0860 

.550 

.565 

-.1240 

. 600 

.650 

. 700 

-.0960 

.725 

.750 

. 760 

-.1040 

.775 

. 808 

-.0950 

. 834 

-.0850 

. 850 

.857 

-.1020 

.865 

-.0790 

« 901- 

-.0710 

.cm  ,5  -.1070 

.950 


.534 

.673 

.780 

.887 

-.1580 

-.142Li 

- . 1400 

-.1550 

-.1310 

_ 1 UJi 

. - 

-.1371? 

-.iw» 

.534 

.673 

.780 

.887 

.4300 

. 4380 

.5020 

. 5080 

- .0520 

.0020 

,0610 

.1080 

-.1130 

-.0690 

-.0070 

-.012*0 

-.1420 

-.11 60 

-.0810 

-.0670 

-.1600 

-.1430 

-.0970 

-.1650 

-.1430 

-.1270 

-.1270 

-.1300 

-.1610 

-.1410 

- . 1 380 

- . 1 580 

-.1480 

-.1550 

-.1450 

-.1410 

-.1460  -.1330 


1470 


1380 


1370 


OATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


I A9C 


AGE  1340 


SECTION  ( 
Mach  ! 2) 

MACH  ( 2) 


MACH  ( 3) 


AMES  87-707  1A9  Q2A  * S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU08) 


1}  UPPER  WING 

- 2.999  CETAT  ' ■>)  = 6.540 
= 2.999  EETAT  < 8>  - 8.700 


3.502  EETAT  ( i?  = -P.7211 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.299 

.364 

.4?7 

x/cw 

.565 

- , j 5 5 . i 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

x/cw 

#OO0 

- . 1)31'-' 

-.0940 

- 

.021V 

.050 

.oei 

- 

. 091V 

.1,66 

-.oevro 

,094 

- . 0660 

. 1 50 

.177 

,102V 

- .0740 

.246 

-.0610 

.251) 

.362 

-.0830 

. 40*  ■ 

.402 

.1050 

.497 

- * 0830 

.55-i 

.565 

. 1 1 Vrj 

.600 

. 650 

, 700 

- . 1(980 

.725 

.750' 

. 761) 

- 

, 1 1 VO 

.7  75 

„ Sl>8 

- 

,1V>30 

» 634 

- .0690 

.850 

.657 

- 

1 100 

. 665 

-.0610 

g 000 

- *0750 

,905 

- 

106V- 

.95'.! 

.953 

- 

o9"rO 

.965 

- ,0550 

V /pha* 

» 299 

.364 

41- 

X/CV 

f !<.  'r„« 

.0640 

.0600 

3'20 

.050 

.06*. 

0580 

.1-66 

. 023V- 

.094  .0330 


.534 

.673 

. 781, 

, 667 

,534 

.673 

. 761, 

.867 

. 2880 

.3550 

.41 21, 

. 4290 

-.1(760 

- . Vil40 

1 .1  < f . 

,0740 

-.1160 

-.0740 

- • 0250 

- .0310 

-.1410 

-.1160 

- . 0860 

- , 0790 

-.1481* 

-.1420 

-.1060 

— . 1 j 1 • 

-.1470 

-.1230 

-.1310 

-.1450 

-,152V* 

_ 1 V.QI, 

- , 1 400 

— . 1 500 

1430 

- 2>o 

-.1410 

- r 1 380 

- 4 ■ 2-00 

-.1360 

-.1140 

-,134V* 

1340 

.534 

.673 

. 78V i 

.697 

1 .0760' 

1 . 10(40 

1 . 1 730 

. 989V  i 

.087*0 

.2590. 

.319  0* 

.2'8V* 

BATE  1«  SE"  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  * IA9C 
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AMES  S7-71.iT  TAB  02  A * S3  + T9  UPPER  WING 


(EBNU.'S) 


r * ) urr-rp  'JlKO  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


W,C~  f i)  r 3ETAT  ( 1)  = -8.72'j  Y/BW 

X/CW 
. 1 J'j 
.177 
.229 
.2  AS 

.2  y.  i 
.362 
. A'.l'.l 

. 4U2 
.497 
.55'.' 
.565 
.S’j'.i 
. 651.1 
. 7UCi 
.725 
. 750 
. 7 SC 
.775 
.803 
.834 
.85U 
.857 
.865 
.boo 
.91.-15 
.95D 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 2)  = -6.530  Y/BW 

X/CW 
.O'.Hj 
.050 
.081 
.'.'86 
. 094 
. 1 50 
. i 77 
. 22? 
.246 
.251* 
.362 
#n-L’ 

.4'.'? 

.4?7 


.299 

,364 

,427 

.534 

.673 

. 7S'.i 

.087 

.0500 

,0940 

, 1 33'.' 

. 1 1 40 

-.0420 

-.ooeo 

— • 0400 

-.0260 

.0010 

.035'.' 

.0380 

*“.'09' i 

-.3  050 

-0.1040 

-.0540 

-.0070 

-.0700 

- . 1250 

-.1090 

-.0750 

-.'.'55'.i 

-.0560 

- . 0940 

-.1270 

-.1140 

-.0900 

-.0790 

-.0760 

-.1130 

-.0920 

-,1230 

- . 0900 

—.0950 

-.1140 

-.0890 

-.0760 

- .11790 

-.0730 

-.0900 

-.1100 

-.0620 

-.1080 

-.0810 

-.0710 

- .1/640 

-.0390 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0390 

• 0280 

. 3010 

. 9570 

.9810 

1 .'-'65'.' 

.9180 

.1650 

.2190 

.2780 

. 3000 

.0560 

.0260 

.0350 

- .0240 

.0240 

. 0700 

. !'.i9'.' 

.1110 

.0020 

-.0260 

-.0370 

-.0130 

.'.i26'.' 

.0270 

_ t 

- . 0690 

-.0620 

- .0180 

-.051  0 


- . 065'. .> 


. 402 
» 497 
. 350 
. 565 

► 61-.  «L  t 


. 76'  • 
. 775 


T9  UFPER  WING- 


.364 

.427 

.534 

.673 

- . 1 1 1 Li 

-.06'** 

- . 0990 

-.11 60 

— # 091  rv 

-.0990 

-.1151' 

- .'.'96'. 

- . 0970 

- . 1 140 

- . 094  L 

- . 1050) 

-.11 40 

-.1020 

— .111'.! 

- . 0891 

-.0950 

:564 

.*£? 

• 334 

.673 

, 9*0511 

.2390 

. 852’Ji 

.85-*.'. 

.1371: 

. 1 74'. 

-.O'  *90 

.'.i36a 

— . ■..•re*.! 

.10*491 

. 0440 

Li79'.i 

- , 0530 

- . 0330 

— !_  fQOf_ , 

- % y 28'. ' 

-.11  QL  i 

- 1 ivV  ,<  . 

- . ! 440 

- . 1219* 

- . L'990 

- . 1440 


PAG!:  5 34? 

J5BNU08) 

. 780  .887 

-.0640 

-.Li  59*.  i 

-.0630  -.0840 

-.0820 

-.0780 

- . 0770 

. 76 Li  .887 

. 9300  .972L*i 

.2279?  .2821: 

.9*790  . 0920 

.0060  .0140 

, i '2oo 

— i , 7 1 !_ , 

- *64  0 

-.0870  -.0890 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  6T-71>7  IA9  02  A ♦ S3 

SECTION  ( 15  UPPER  WIND  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  C 1)  = i.S'.ifc  BCTAT  ! 3)  = -4.331;  Y/BW  -^9 

//CW 

. >‘.C.e 

.2.34  -.11 3'. i 

.650 

.85? 

.865  -.1050 

. 9 01 1 -.1020 

.905 

.950 

.353 

.965  “.Li  7 6fj 


MACH  < 3>  = 3.502  BETAT  ( a)  = -2.140 


Y/BW  .299 

X/CW 

. 000  - . 0020 

.050 

.081 

.086 

.094  -.0050 

.150 

.177 

.229  -.0380 

.246 
. 250 

.362  -.0610 

. 400 
. 402 

.497  -.0800 

.550 

.565 

.600 

.650 

.700  -.ioiO 

.725 

. 7 50 

. 760 

.775 


.834 

.850 

.857 

.865 

.9oo 

.905 

.950 

.953 


- . 0950 


- .0670 

- . 0820 
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79  UPPER  WING 


(RBNU08) 


,364 

.427 

. 534 

.673 

. 780 

,887 

-.1430 

-.1221; 

-.0990 

- .0880 

-.1120 

-.1210 

-.0810 

-.1130 

-.1201; 

-.0930 

-.0840 

- . 1 040 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.0130 

. 1 720 

.741  iO 

. 7750 

,8060 

.856 0 

.0940 

.1300 

.1890 

, 2390 

- .0100 

.0260 

-.0670 

-.0210 

.0210 

.0560 

.0720 

.0610 

-.0660 

-.0450 

-.0110 

.0010 

-.1070 

- .0840 

-.0370 

-.1060 

-.1220 

-.0920 

-.1230 

-.1170 

-.1210  -.1030 

-.1160 


- ,0900  - .0940 


-.1220  -.0870 

- „ 1140 

-.1200  -.0930  -.0880 

- . ! 070 


DATE  18  SEP  ?3  TASl/_ATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-7'j?  ! A9  02 A + S3 


SECTION  ( 1) 

OPPEP  WING 

DEPENDENT  VA“ 

TABLE  C! 

mach  '3)  = 

3.502  BETAT 

C = -2.140 

Y/BW 

.299 

X/CW 

.965 

- . 0610 

YACH  ' 3)  - 

3.502  BE^aT 

C 5)  = 2.260 

Y/BW 

.299 

X/CW' 

. 1*0/0/ 

- .0470 

.L18I 

.1)86 

- . Ii46’ 

. 1 50 
.177 

,223  -.0780 

.246 
■ 251i 

.362  -.0950 

Af.fi 

. 402 

.497  - 

. 550 
.565 
. 600 
.650 

„ 700  - , i 260 

.725 
.75Li 
. 760 
.775 
, 608 

.634  -.1220 

. S51' 

.857 

. 865  -.11 70 

_ Of,'  | 

„ Q'.'f: 

.950 

.953 

.965  -.1/930 


MACH  < 3)  = 3.502  5-ETaT  { S>  - 4.460 


Y/BW  .293 

X/CW 

.1/00  -.0570 

.0-50 
. 081 
. 086 

.094  -.0530 
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DATE  18  SEP  73 

SECTION  ( t SUPPER  WING 
MACH  ( 3)  s 3.502  BETAT 


MACH  < 3>  = 3.502  BETAT 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1 A9C 


FAGE  1345 


AMES  87-707  IA9  02 A +■  S3  ♦ T9  UPPER  WING 


(REW.ig) 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


< 6)  = 4.460 

Y/5W 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

x/cv 

. i so 

-.0760 

- . 0380 

-.0050 

.0060 

.177 

- . 1020 

.229 

- . 137513 

.246 

-.0890 

.250 

- . 1000 

-.0850 

-.0550 

- . 0420 

.562 

-.13890 

. 400 

-.1220 

-.1100 

-.0690 

. 402 

-.1220 

.497 

-.1060 

.55*3 

-.1300 

-.1110 

.565 

-.1320 

.600 

-.0970 

.650 

-.0880 

. 700 

-.1160 

-.1130 

.725 

-.122*0 

. 7513 

-.1050 

-.1070 

. 7613 

-.1290 

.775 

-.1230 

-.1110 

.80S 

-.1230 

.834 

-.1120 

.850 

-.1230 

-.1110 

-.1060 

.857 

-.1070 

.865 

-.1060 

a cyiy-j 

- l j tmr. 

-.1230 

-.1070 

.905 

-.1090 

.950 

-.1210 

-.1080 

-.1070 

.953 

-.1090 

.965 

-.0830 

C 7)  = 6.660 

y/ew 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

..887 

X/  cw 

. 000 

- , 0700 

-.0720 

-.0190 

.3200 

.3800 

.4540 

.5050 

. 0$0 

-.0540 

— ♦0040 

.0480 

• 0920 

.081 

-.0760 

.086 

-.0700 

. 094 

-.0620 

. 150 

-.0940 

-.0580 

-.0220 

- ,008'., 

.177 

- . 0880 

.229 

-.0640 

.246 

-.0790 

.250 

-.1140 

-.0950 

-.0640 

- .05*50 

. 3S2 

-.0740 

-.1270 

- T 1 ■?  Of, 

- f 07 SO 

.*-02 

-.1050 

.49? 


- . 0900 


"ATE;  e t~~  it  TABULATE"  PRESSURE  Data  - T A9E 

AV£S  8 7-7L1?  IA9  C2A  + S3  * 

crfTvt;  < *yjr-&cz.  DEPENDENT  Aa:-:!AD_E  CP 

y/rwi  < »;  = 2.5'..?  5ETA’'  ( 7)  " 6 . S6C  Y/3W  .299 

>:/Cw 
551  ! 
a 565 
. Wj'i 
. 650 

, 700  -.OS7li 

.725 

.750 

. 760 

,775 

. 608 

,834  - .0930. 

.850 

.857 

.865  ”.0870 

^Ofifj  - _ fj80.lO 

.905 

.950 

.955 


.965 

-.0670 

MAO4 

< 3)  = 3,5'-i2  BETAT 

( 6)  = 8.B61* 

Y/bV 

.299 

X/CW 
. 000 

- . 0800 

. 081 
,086 

.094  -.0850 

, 1 50 
, 1 77 

.229  -.0920 

.246 

.250 

.552  -.1000 

1 400 


.49? 
.550 
. 565 
. 600 
. 650 

-7:  \ r 

.725 
. 750 
. 760 
. 775 


1250 


DATE  18  SEP  75  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  I AS 

02 A ♦ S3  + 79  UPPER  WING 

(RBNU08) 

SECTION  ( 1) UPPER  WING 

DEPENDENT  VA 

P I ABLE  cr 

MACH  ( 3)  = 3.502  BET AT 

< 8)  = 8. 860  Y/BW 

*299  .364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

. 808 

- . 1 250 

.834 

-.1140 

.850 

-.1290 

-.1150 

-.ll'.Ai 

.857 

-.1060 

.865 

-.1110 

.900 

-.1060 

-.1260 

-.114! 

.905 

-.1080 

.950 

- . 1220 

-.11 20 

-.1120 

.953 

-.1040 

.965 

-.0890 

PAGE 
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DATE  ie  SEP  7 


TABULATED  ASSURE  DATA 


IA9C 


PAGE  1348 


AMES  87-707  I-A9  + S*  * T9  UEr-EP  W!  NO 


<!fBW.>3)  f 10  MAY  73 


r^rrrrjrKjr^  DAT/* 


PARAMETRIC  data 


csrc  - 

2.4210 

SO .FT , 

yypp  = 

28.5300  INCHES 

AL/'HAT  = 

6. ' »01 

• C^BIK'C  = 

i__'rr  - 

'i'j  . *490 

INCHES 

ss/~-  — 

.0000  inches 

^LCCER  ~ 

i EL  E VON  - 

3~c-=-  — 

DCAUE  = 

39 .849'. « 
. 0300 

INCHES 

SCALE 

Z‘^p  - 

.0000  inches 

" 'JY  L ' 

i j*  ji 

SECTJCW  « 1> UPPER  WING 


«ACK  ! 11  = 2.490  BET AT  { i) 


MACH  { 1)  = 2.49?  BETA!  C 2) 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y /CW 
X/CW 

.239 

. 364 

.ICO 
.050 
. U6l 

.0280 

.0790 

. lies 

. 0300 

.094 
c 1 50 
,177 

, 0240 

.229 

.0030 

.246 

.250 

- • 0420 

.362 

.400 

.41)2 

-.0130 

, 49? 
. 550 
. 565 

-.0480 

. 600 
» O _/  - : 


, 700 

— t 1 (|  1 Ij 

725 

750 

760 

7 7 s 

SOS 

834 

- . 1 030 

8 5 Li 

SP5 

- . 1 ;8?0 

900 

-.0*60:  ' 

9L-5 

, 9 y„ 

.953 


. 96f>  .0300 


6.290 

Y/BW 

. 299 

.364 

x/cw 

. 01 VO 

. 0000 

. 0461 

.050 

.081 

.42? 

O A 

c73 

. 780 

.887 

.4760 

1 . 1 060 

1 .0060 

1 .0270 

1 .007! 

.1290 

. 1 731s 

.2020 

.264! 

.0320 

- . 0350 

. 0210 

. 0840 

.05 61 

- . 0841 : 

-.11 70 

-.0760 

-.0490 

-.0391 

- , 1 730 

- . 1 370 

— . 090!' 

-.1510 

-.1980 

- 4 1 690 

-.1650 

-.1850 

- . 1 721) 

- , 1 5 1 0 

-.145!: 

-.1700 

- . a seii 

-.1630 

- . 1 84 0 

- . 1690 

-.1570 

— k * S2C  ' 

-.1650 

- . 1 620 

- . * 

- . 1 720 

- „ l 4OI1 

“ * 1640 

- _ i 33<_> 

- . 1 590 

-.1 530 

-.1511' 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

. 4 1 : Li 

1.0350 

. 9420 

■ 96?'-> 

.9620 

.0970 

.1450 

. 1 820 

.238‘.i 

.0070 


.ii  9 4 -.0070 


. 5L> 


DATE  18  SE^  ?3 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1549 


AMES  87-7Li?  1A9 

02 A + 85 

iy  m-Pun  wano 

(r,BNU09) 

SECTION  ( 

1)  'UPPER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

m<,£h  ( 1) 

= 2.499  BET AT 

( 2)  = -6.29CJ  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780 

.087 

x/cw 

.150 

-.0520 

.0060 

.0700 

.0300 

.177 

-.0960 

.229 

-.0210 

.246 

- 

.0610 

.250 

-.1310 

-.0060 

- . 0600 

-.0530 

.362 

-.0410 

. 400 

-.1800 

- . 1 440 

-.0980 

.402 

-.1580 

.497 

-.0690 

.550 

- . 2040 

-.1760 

.565 

-.1720 

.600 

- . 1 500 

.650 

-.1560 

. 700 

-.111  (t 

-.1820 

.725 

-.1920 

.750 

-.1750 

- . 1 700 

.760 

-.1690 

.775 

-.1890 

-.1750 

.808 

-.1620 

.834 

-.1120 

.850 

-.1910 

-.1720 

-.1640 

.857 

-.1790 

.865 

-.0930 

. 900 

-.0750 

-.1780 

-.1 590 

.905 

-.1720 

.950 

-.1470 

-.1640 

-.1590 

.953 

-.1590 

.965 

. 0020 

MACH  ( 5) 

= 2.499  BETAT  < 

: 3)  = -4.170  Y/3W 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

-.0230 

, 0040  .3530 

.9450 

.8610 

, 8991* 

,8810 

.050 

.0610 

. 1 1 50 

. 1 520 

.2000 

.081 

- . 01 70 

.086 

0090 

. 094 

- , 0380 

. 1 50 

-.07  lit 

-.0140 

.0420 

.0160 

.17?  - , 1 090 

.229  -.0470 

.246  -.0800 


250 

262 

-.0680 

- . 1 390 

-.0980  -.0730 

- .0681 

4 L 0 

402 

4$? 

- . 0*870 

-.1880 

-.1650 

- . 1 550 

- i i ■*,< 

cat?:  :*  zz*  73  tabulated  f^essu^e  data  - iasc 

/O'ES  87-71)7  1A9  C2A  ■*-  Mi  4 

err-'T^,  / J&’JFPEF  W!  KG  DEPENDENT  VARIABLE  ~n 

HACM  ' = 2.498  BETAT  ' 3)  = “d,l?'.i  Y/BW  .209 

x/cw 

.550 
.565 
. 60  0 
. 650 

.700  -.1240 

.725 

• 750 

. 760 

.775 

.608 

. 834  -.3200 

.850 

.657 

.865  -.103.0 

,900  -.0650 

.905 

.950 

.953 

.965  — . 03.90 

MACH  ( l)  - 2.498  BETA!  (4)  “ -2.060  Y/BW  .299 

X/CW 

.000  -.0470  - 

.050 

.081 

.086 

.094  -.0550 

.150 

.17? 

.229  -.0610 

.246 

.250 

.362  -.0830 

.400 
. 402 


.550 
.565 
.600 
. 650 

. 700  - . 1 300 

. 725 

.750 

.760 

.775 


FACE  1351- 


CATE  16  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 

AMES  87-707  IA9  C2A  ♦ S3  ♦ T9  UPPER  WINS 
SECTTCA-  ( 1)  UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  Cp 

vACW  * 1)  - 2.496  BETAT  I 4)  - -2,060 


PAGE  1351 


(RBNU99) 


Y/GW 
X/CW 

.634  -.neu 


.850 

.657 

.665  - . 101)0 

. 900  -.0860 

.905 

.950 

.953 

.965  -.0260 


299  .364  .427  .534  ,673  .780  .897 

-.1750 

-.1970  -.1630  -.1760 


-.1990 


-.1970 


-.1860 


-.1860 


-.1610  -.1770  -.1710 


- . 1 700 


VACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 5)  = 2.180  Y/SW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

. OOO 

-.1030 

-.0980 

.1430 

.6860 

.6600 

.6850 

. 6760 

.050 

-.0210 

.1)430 

.0760 

. 1 1 50 

.081 

-.0850 

.086 

-.0540 

.094 

-.0830 

.150 

-.1210 

-.0640 

-.0110 

-.0310 

.177 

-.1460 

.229 

-.0920 

.246 

-.11170 

.250 

-.1690 

-.1340 

-.1050 

-.0970 

.362 

-.1010 

.400 

-.2020 

- . 1 780 

-.1330 

.402 

-.1740 

.497 

-.1110 

,550 

-.2080 

-.1980 

.565 

. 600 
.650 

.700  -.1290 

.725 

. 750 

. 760 

,775 

.608 

. I? 2/^  — . 1 L>00 

.857 


-,1830 


-,2750 


-.1740 


-.1910 


-.2030 


-.2860  -.1890 


-.1690 


.1610 


-.1990  -,1680 


-.1970  -.1880  -.18^0 


. 900 
.90^ 
.950- 
,953 


-.1590 


- . 2 840  -.1840  -.182  0 


1 420 


CATE  161  3EP  7S 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


I ACC 


SECT! CM  ! DUMPER  w:ng- 
MACH  ' 1)  = Ir.AGC  BETAT  ■ 5) 

MACH  ( 1)  = fc.oe  BETAT  ( 6) 


MACH  ( t)  - 2.498  BETA7  ( 7? 


-AGE  1352 


. 534 

.673 

.780 

.867 

.534 

.673 

. 780 

.687 

.5790 

. W.i 

.c'cs'.i 

.61  «0 

- .0580 

.1:1  30 

.0*670 

-.14111 

- ♦ 0300 

- . 04 ?0 

-- . 183'J 

-.1480 

-.1180 

".1140 

-.2130 

-.1890 

-.1430 

-.212E> 

— .21{40 

-.17  SO 

-.1820 

-.5  960 

-.2020 

-.1810 

-< 1910 

- Wif«t'| 

- * 1921' 

-< 1830 

--196L 

1870 

•*.192lr 

-.1880 

-.1790 

.534 

.673 

, 780 

.887 

.458!.i 

. 5400 

. 563  Li 

. 5600 

-.0810 

-.0130 

, f.'P'sn 

.0610 

DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


IA9C 


PAGE  1353 


SECTION 
MACH  t 


MACH  < 


AKES  87-711 7 IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(EBNU09) 


( 1 ) UPPER  WI.NO 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


1)  = 2.498  EETAT  ( 7>  = 6.440 


1)  = 2.498  BETAT  ( 8)  = 8.570 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/-CW 

. 1 50 

*177 

-.1540 

.229 

-.1090 

*246 

-.1240 

.250 

.362 

-.1090 

.400 

.402 

-.1690 

.497 

-.1050 

.550 

.565 

-.1730 

. 600 

.650 

• 700 

-.1290 

.725 

. 750 

. 760 

-.1370 

.775 

. 808 

-.1230 

.834 

-.1010 

.850 

.857 

-.1360 

.865 

-.'-i960 

, 900 

-.0870 

.905 

-.1300 

.950 

.953 

-.1190 

.965 

-.0630 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

v/r w 

• 0L»0 

-.1380 

-.1370 

-.0350 

.050 

.081 

-.1320 

.086 

- .0990 

.094 

-.1310 

. 1 50 

.177 

-.1430 

. 229 

-.1130 

.246 

- . 1 200 

.250 

.362 

-.1020 

.490 

. 402 

-.1510 

.497 

- . 1070 

.534 

.673 

.789 

.887 

- . 1 510 

- . 10!  0 

-.0490 

-.0611i 

-.1870 

-.1610 

-.1270 

-.1200 

-.2080 

- . 1 960 

- . 1 520 

-.2130 

- . 2080 

-.1770 

-.1880 

-.1970 

-.21  >40 

-.1850 

-.1950 

- . 1980 

-.1970 

-.1930 

-.i960 

-.1880 

-.1840 

-.1920 

-.1740 

-.1910 

-.1830 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.3160 

-.1080 

.4530 
■—  t 0460 

.5100 
. 1*090 

. 5060 
.0420 

- . 1 620 

— . 1 1 91  • 

-.0610 

-.0730 

— '915 

-.1699 

- . ! 360 

-.1270 

-.2000 

- . gr.!  ii*. 

-.1 570 

151 0 


DATE  18  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DAT  A - IA9C 

AMES  87-71i  7 IA9  02  A ♦ S3  + 

SECTION  < 1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  < l>  = 2 , 498  BETAT  ( 8)  = 8.571)  T/BW  .299' 

X/CW 
.550 
.565 
* 61)1 1 
.651) 

. 71rli  -.1341) 
.725 
. 750 
.761) 

.775 
. 81)6 

.634  -.11)81) 

.850 

.857 

.865  -.1EOO 

.905 

.950 

.953 

. 965  -.0660 


MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  ( 1)  - -8.560 


Y/BW 

x/cv 

.050 
. 081 
. 1(86 
.1)94 

. 1 50 
.177 
.229 
.246 
. 250 
.362 


.299 
, 0460 

.0380 
. 1)090 
- . 01 60 


550 

565 

690 

651' 

725 


-.0*20 


-.0721- 
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Date  is  se<=  7i 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1151 


SECTION  ' 1) 
MACW  ' 2)  = 


MACH  ( 21  = 


AMES  87-707  IA9  C2A  + SI  ‘ T9  UPPER  WING 


(RBNUU9) 


PT'ZS-  V/!  N5 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2,999  BETAT  ! 1)  = -6,560 


2.999  BETAT  ( 2)  = -6.400 


Y/BW  .299 

x/cw 

. 808 

.834  .-.0740 

.850 

.857 

.865  -.0640 

,900  -.0550 

.905 

.950 

.953 

.965  -.0010 

Y/BW  .299 

x/cw 

.000  .0190 

.050 

.081 

.086 

.094  .0090 

.150 

.177 

.229  -.0150 

.246 

.250 

.362  -.0360 

.400 

.402 

.497  -.0610 

.550 
.565 
. 600 
.650 

.700  -.0860 

.725 

. 750 

.760 

.775 

.808 

.834  -,0840 

. 850 

.857 

.865  -.0750 

. 900  - . 0670 

.905 

.950 

.953 


.364  .427 

-.1080 

-.1140 

-.1170 
-. 1100 

.364  .427 

. 11260  . 3400 

.0430 

.0240 

-.0520 

-.0390 

— . 1 090 
-.1250 

-.1230 

-.1150 

-.1240 

-.1230 


.534  .673 

-.1360  -.1220 

-.1300 

-.1150  -.1180 

.534  .673 

1 . 0440  1 . 0050 

.1520  .1700 

-.0040  .0350 

-.0740  -.0450 

-.1180  -.0940 

-.1420  -.1210 

-.1310 

- . 1450 

-.1420  -.1310 

-.1380  -.1250 

-.1360 

-.1250  -.1200 


. 780  .887 

-.1130 

-.0990 

-.1040 

.780  .887 

1.0350  .9860 

.2150  .2820 

. 0980  .0820 

-.0200  —.0050 

-.0510 

-.1020 

-.1020 

-.1210  -.1180 
-.1180 

-.1090 

—.1110 


1160 


£ATE  1 £ $Er  ?3 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


IA9C 


PAGE  1356 


SECTION'1  ' 
vach.  \ z: 

MACW  ( 2) 


MACH  ( 2) 


AMES  87-707  Ia9 

02 A «■  S3 

+ to  UPPER  7/1 NG 

(RBNU09 ) 

UPPER  WING 

DEREL'BEN’T  VA 

“I ABLE  <T- 

2.999  BETAT 

(2;  = ~6. A 00  T/BV 

.299 

.364  .427 

. 534 

,673 

,?80  . 887 

X/CW 

* 965 

-.0240 

2.999  BETAT 

{ 3)  “ -4.250  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

x/cw 

. 000 

-.0020 

-.0040  .2760 

.9560 

.9070 

.9490  .8980 

. 0 50 

. 1 1 40 

, 1 330 

.1810  .2390 

. 081 

. 02  90 

♦ 086 

.0010 

. 094 

- f_jf  ,o/_ . 

. 1 50 

-.024li 

.0170 

.07! 0 .0560 

.177 

— . 0630 

.229 

- . 0290 

.246 

- , 0530 

.250 

-.0850 

-.0550 

-.0340  -.0240 

.362 

-.0550 

. 400 

- .I27LJ 

- . i 020 

— . 0540 

.402 

-.11 20 

.497 

-.0740 

.55Li 

-.1450 

- .1251/ 

.565 

-.1280 

.600 

- . 1051' 

. 650 

-.1090 

.700 

- .0970 

-.1360 

.725 

- .1490 

. 750 

- . 1 260  -.1200 

. 760 

- . 1 260 

.775 

-.1460 

-.1350 

. 808 

-.1230 

.834 

-.0920 

.850 

— . 1431' 

— . 1220 

.857 

-.1370 

.865 

-.0820 

or  ,<  , 

-.0750 

-.1414/ 

1140 

. 905 

- 5 30*0 

.950 

- . 1 340 

-.1240 

-.1140 

.953 

-.1260 

.965 

- . 04 2 0 

2.999  BETAT 

4)  = -2.100  T/SW 

. 299 

.364  .427 

.534 

.673 

.781:  .887 

X/CV 

. ooo 

-.0260 

-.0280  .2270 

.8480 

.8410 

.8310  .8280 

.0-50 

.0811/ 

. 1000 

.1500  .2050 

.082 

- . 0090 

. 086 

- . 021 0 

.094  -.0280 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


I A9C 


PAGE  1357 


SECTION  ( 
MACH  ( 2) 


MACH  ( 2) 


AMES  87-7’j?  IA9  C2A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RE',‘L“.i9 ) 


1)  UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2.999  BET  AT  ( 4>  = -Z.lLV.'i 


2.999  BETAT  ( 5)  = 2. BID 


r/BW 

.299 

.364 

.427 

'/./ cw 

. 1 5U 

.177 

- .0780 

.229 

-.0480 

.246 

-.0660 

. 25U 

.362 

-.0670 

.4'.i'j 

.402 

-.1200 

.497 

-.0860 

.550 

.565 

-.1330 

. &yj 

.650 

. 700 

-.1070 

.725 

. 750 

. 760 

-.1290 

.775 

. 808 

-.1240 

.834 

-.0980 

.850 

.857 

-.1380 

.865 

-.0880 

.900 

-.0820 

.905 

-.1370 

.950 

.953 

-.1320 

.965 

-.0510 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

x/cw 

. 000 

-.0730 

-.0780 

.1230 

.050 

. 081 

-.0470 

.'-'86 

-.0560 

.094 

-.0480 

. 1 50 

. 1 77 

-.0950 

. 229 

-.0640 

.246 

-.0910 

.250 

.362 

-.0820 

. 400 

.402 

-.1270 

.497 

- . 0970 

. 534 

.673 

. 780 

. 68 7 

-.0410 

-#oo  y.\ 

.05  30 

.0390 

- .’./950 

-•*.1710 

-.0460 

-.0340 

-.1320 

-,1110 

- ,0740 

- . 1 500 

-.1310 

-.1140 

-.1130 

-.1400 

-.1500 

-.1300 

-.1280 

-.1480 

-,1410 

-.1450 

-.1360 

-.1260 

-.1420 

-.1210 

-.1340 

-•1290 

-.122*0 

.534 

.673 

. 780 

.887 

. 6740 

.6520 

.6871i 

■ 6800 

. 0050 

.062*0 

. 0980 

.1390 

- . 0760 

-.0320 

.017*0 

.IrtU'.l 

-.11 90 

-.0920  -.0660 

-.0600 

-.1440 

-.1250 

- r 0890 

s ATE  \h  SEP  7 3 TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-707  !A9  02  A + $3  + 

SECTION  < i) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  { fc)  = 2.999  BETAT  ( 5)  - 2.210  Y/BW  -299 

X/CW 
.550 
. 565 
.600 
.650 

.700  -.1090 

.725 

.751/ 

. 760 
.775 
. 808 

.63  ■'I  — _ 0900 

.850 

.857 

.865  -.0830 

.900  -.0770 

. 905 

.950 

.953 

.965  -.0530 


MACH  i 2>  = £.999  BETAT  ( 6)  - 4.380 


Y/BW 
X/CW 
. OOli 
.050 
.081 
.086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 


.292 
- . 0840 

- , 0690 
-.0710 
- . 0890 


. 402 

,x97  -.1000 

. 550 
.565 
.600 
.650 

.700  -,1070 

.725 

.750 

. 760 

. 775 


T9  UPPER  WING 


. 364 

.42  7 

. 53* 

.673 

-.1 570 

-.1410 

-.1340 

- . 1 51  >0 

- . 1430 

-.lStiti 

-.1480 

-.1410 

-.1300 

-. 1460 

-.1360 

- e 1450 

- . 1440 

— * 1 440 

-.1390 

-.1350 

— .1411/ 

364 

.427 

. 534 

„ 573 

09Lf0 

.0710 

.5180 

. 5630 

- . 0320 

.0250 

-.'.1690 

11720 

-.1070 

llrLK.f 

— , 0580 

0840 

_ <7  «,r, 

—.1110 

- . 1 57’L> 

-.1420 

-.1280 

- , 1 680 

-.1460 

- . 1 350 


-.1480 

- . 1 620 

-.1350 

-.1580  -.1460 


PAGE  1356 

(EBNU09) 

.780  .867 

-.1220 

-.1190 

-.1360  -.1370 

-.1340 

-.1300 

-.1320 

r 780  .887 

.6010  .6020 
. 0760  . 0990 

.{.>020  -.0170 

-.0770  - .0720 

-**.i9?0 

-.1280 

- . 1 280 

-.1400  -.1400 


DATE  18  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - !A9C 

AMES  87-707  IA9  02 A + S3  + 

SECTION  ( lJUPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 6)  = 4.380  Y/BW  .299 

X/CW 

.806 

.834  -.0930 

,850 

.857 

.865  -.0880 

.900  -.0800 

.905 

.950 

.953 

.965  -.0580 

MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  < 7)  = 6.550  Y/EW  .299 

X/CW 

.000  -.0940  • 

.050 
.081 
.086 

.094  -.'-'>830 

.150 

.177 

.229  -.0840 

.246 

.250 

.362  -.0840 

.400 

.402 

.497  -.0970 

. 550 
.565 
.600 


• 650 


. 7011 

-.1040 

*725 

.750 

.760 

.775 

.808 

.834 

-.0950 

.850 

.857 

.865 

- . 0880 

.900 

- .0*810 

.905 

.950 

.953 

PAGE  1359 


T9  UPPER  WING  (RBNUB9) 


.364 

.427 

.534 

.673 

♦ 780 

.887 

- . 3 300 

-.1430 

-.1560 

-.1430 

-.1400 

-.1390 

-.1320 

-.1550 
- . 1 520 

-.1390 

-.1370 

-.1340 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0940 

.0810 

.0260 

-.0850 

.3910 

-.0470 

.4840 

.0010 

.5250 

.0490 

. 5260 
.0840 

-.1120 

-.1050 

-.0680 

-.0170 

-.0280 

.0830 

-.1360 

-.1130 

-.0870 

-.0770 

-.1530 

-. 1390 

-.1020 

-.1280 


-.1590  -.1480 

-.1330 

- . 1 300 

_ . < . ! , 

-.1500 

-.1550 

-.1430  -.1400 

-.1250 

-.1530  -.1480 

-.1120 

-.1510  -.1430  -.1420 

-.1160 

-.1480  -.1380 

-.1110 

-.1450  -.1410  -.1410 

- . 1 060 


DATE  18  SEP 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  136'j 


SECTION  ( 
MACH  ( 'd) 

MACH  ( ’d) 


MACH  ( 1) 


AMES  87— 71i7  IA9  OBA  + S3  ♦ T9  UPPER  WING 


(RBNUL9  ) 


> UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


fe.999  BET AT  < 7)  = 6.  5SU 


2.999  BET AT  ( 8)  = 8.72D 


3.502  BETAT  C ij  = -8.710 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.965 

-.0580 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

. 000 

- , 1 010 

- . 1040 

- . 0200 

.050 

*081 

-.0980 

.1*86 

— •0670 

*094 

- . 0940 

. 1 50 

. 77 

-.1110 

.229 

- .0860 

.246 

-.0890 

*250 

,362 

-.0880 

» 4Lr_j 

.402 

-.1260 

.497 

- .0320 

.550 

*565 

-.121*0 

.600 

.650 

. 700 

-.1030 

.725 

. 750 

* 760 

-.11 50 

.775 

.808 

-.1060 

.834 

-.0940 

.850 

.857 

-.1180 

.865 

- . 0900 

. 900 

-.0850 

.905 

-.1160 

.950 

.953 

-.1110 

.965 

-.0640 

Y/BW 

. 299 

, 364 

. *27 

X/CW 

. 1*00 

.1*470 

.0490 

.3810 

. 050 

.1*81 

.0550 

.086 

.0230 

.094 

.0170 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.534 

.673 

. 780 

.867 

.293D 

.4000 

.4570 

.4650 

-.L63r.i 

-.0290 

.0260 

*0590 

1250 

-.0*870 

-*0350 

-.0390 

- , 149Lj 

- . 1280 

-.0960 

- .0840 

_ < C7!‘; 

— . 1 500 

- _ 1 ( ,Of  , 

-.1610 

- . 1 500 • 

- . 1 320 

-.1340 

-.1480 

-.1590 

- , 1 400 

-.144'*! 

-.1590 

-.1460 

- . 1 530 

-.1460 

-.1410 

-.1510 

- * 1 4 1 0 

-.1450 

-.1390 

- . 1 390 

. 534 

*673 

. 780 

.687 

1.0770 

1.1240 

.9640 

. 9860 

. 1970 

. 2210 

. 2460 

*2040 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


FAGE  1361 


T9  UPPER  WING  CRBNU09) 


.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

,0430 

. 0300 

.0710 

.0910 

-.0480 

-.0120 

.0090 

-.IflliO 

,1050 

-.0920 

-.0660 

-.li370 

-.1150 

-.0880 

- . 1200 

-.0710 

-.0660 

- . 1000 

-.1190 

-.0860  - .0830 

-.1220 

-.1180  —.1*980 

-.1170 


-.1160 

- • 1*940 

-.0810 

—.1040 

-.1150 

-.0770 

-.1020 

-.1120 

-.0890 

-.0790 

-.0950 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0210 

.3100 

.9360 

1 .1*040 

1 .0880 

.9180 

. 1 580 

.1781* 

.2440 

. 2000 

.0080 

.0180 

.0090 

.0460 

.0800 

.1*641* 

-.0690 

-.0710 

— .0530  —.0280  —.0020  ,0040 

-.0980  -.0780  -.0321p 


1270 


CATE  16  SE'  73 


TABULATES  FRESS'JRE  SATA  - IA9C 


FACE 


3 62 


AVE5  87-797  I A9  C2A  + S3  + T9  1JFFER  WING 


CRBS‘UL'9) 


SECTICA;  I ) UPPER  WING 


DEFEN3ENT  VARIABLE  CF 


MACH.  ' 3)  = 3.502  SET  AT  ! 2)  = -6.510  V/BW 

v/cw 

» 5 R0 
.565 

. 600 

. 650 
. 700 
.725 
.75  0 
. 760 
.775 
.806 
. 834 
.850 
.657 
.865 

.905 

.950 

.955 

.965 

MACH  < 3>  = 5.502  BET AT  ( 5)  = -4.520  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.^97 
.550 
. 565 
. 600 
. 650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

,887 

- . 1180 

-.0910 

-.1410 

-.0710 

- . If  700 

- * 1 1 70 

-.1450 

-.1220 

- . 1020 

-.0910 

-.0910 

- .1220 

- • 1010 

- . 1400 

-.112  '-i 

-.1130 

-.1220 

-.0960 

-.0890 

- . icon 

- _ n^A'T 

-.1110 

-.1210 

-.0820 

-.11 70 

-.1/910 

-.0840 

_ tr.cn 

- . 0740 

.299 

.364 

.427 

,534 

.673 

.780 

.887 

- . 0040 

-.0060 

.2510 

.8240 

.8780 

.9720 

.8440 

. 1 2liO 

. 1 480 

.2010 

.2210 

-.0120 

— . 1)360 

-.0360 

-.0770 

- .0080 

. 0300 

. 0570 

. 0640 

-.0590 

-.0780 

-.0650 

-.0-420 

-.01  JO 

- ,0060 

-.0630 

1270 

-.1010 

-.0930 

- .0430 

-.1020 

-.  1410 

- . 1200 

-.'.i960 

-.0720 

-.0820 

1 190 

- . 1 030 

-.1220 


-.0910  -.0980 

-.1430 

-.1210  -.1020 


DATE  IP  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1363 


AMES  87-707  IA9  02 A + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU09) 


SECTION  ( 1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  C 3)  = 3.502  BETAT  ( 3)  = -4.320  Y/BW 

X/CW 

.808 

.034 

.850 

.857 

.865 

.900 

.905 

.950 

.953 

.965 

MACH  C 3)  = 3.502  BETAT  ( 4)  = -2.130  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
. 086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
.760 
.775 
.808 
,834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.1370 

-.1170 

-.1150 

-.1220 

- . 1000 

-.0910 

-.1100 

-.1040 

-.1150 

-.1210 

-.0930 

-.1180 

- .0980 

-.0900 

-.1080 

-.0830 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0250 

- . 0260 

.2010 

.7450 

.7640 

. 8600 

.8320 

.0810 

.1180 

.1620 

. 1990 

-.0370 

-.0540 

-.0490 

-.0930 

-.0320 

.0080 

.0360 

.0460 

-.0700 

-.0900 

-.0730 

-.0540 

-.0250 

-.0190 

-.0900 

-.1310 

-.1130 

-.0920 

-.0540 

-.1080 

-.1290 

-.1030 

-.1400 

-.0890 

-.0810 

-.1250  -.1100 
-.1290 

-.0990  -.0990 

-.1410 

-.1270  -.1100 

-.1390 

-.1210 

-.1250  -.1060  -.0980 

-.1170 

-.1120 

-.1090  -.1270  -.0950 

-.1200 

-.1250  -.1040  -.0980 

-.1170 


DATE  IS  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  3 364 


SECT 

MACH 

MACH 


MACH 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU09) 


ON  ( 1) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(3)  = 3 . 502  BETAT  ( 4)  = -2.130 


( 3)  = 3.502  BETAT  ( 5)  = 2.260 


( 3)  = 3.502  BETAT  ( 6)  = A. 470 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.965 

-.0890 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

. 000 

-.0560 

-.0610 

.0720 

. 5770 

.6210 

.6970 

. 7060 

.050 

.0000 

.0420 

i ,cn  rj 

.1340 

.081 

-.0810 

.086 

-.0780 

. Li  94 

-.0740 

. 1 50 

-.0670 

-.0350 

. CilVL'O 

.0130 

.177 

-.1140 

.229 

-.0850 

.246 

- . 1030 

.250 

-.0950 

-.0840 

-.Li  530 

-.0440 

.362 

-.1020 

. 400 

-.1220 

-.1110 

-.0700 

. 402 

-.1380 

.497 

-.1160 

. 550 

-.1340 

-.1110 

.565 

-.1420 

.600 

-.0970 

. 650 

- .0900 

. 700 

-.1310 

-.1130 

• 725 

-.1280 

— « r.cf. 

-11  fVj 

. 7 5i-j 

' ~ *'v*- 

. 760 

-.1420 

-775 

-.1260 

-.1130 

.808 

-.1410 

.834 

-.1250 

«,  850 

-.1270 

-.1110 

- . 1 UTj 

.857 

-.1220 

.865 

-.1190 

, 900 

- . 1 100 

-.1250 

-.1060 

.905 

-.1280 

.950 

- . 1 240 

-.1110 

-.1050 

.953 

-.1290 

.965 

-.0930 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. ? & 

.887 

X/CW 

•000 

-.0680 

-.0750 

. 0000 

.4070 

. 5050 

. 5630 

. 5840 

.050 

- • 0260 

.0220 

.0720 

.0970 

.081 

-.0990 

.086 

- . 0980 

.094 

—.0900 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1365 


AMES  87-707  IA9  C£A  +•  S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNUU9! 


SECTION  < 1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 6)  = 4.470  T/BW 

X/CW 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 7)  = 6.670  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
. 094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
. 402 
.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0820 

-.0480 

-.0110 

-.0030 

-.1200 

.0970 

-.1100 

-.1030 

-.0900 

-.0590 

-.0520 

.1090 

-.1420 

-.1260 

-.1160 

-.0740 

> 1230 

-.1470 

-.1320 

-.1100 

-.0890 

-.0970 

.1330 

-.1470 

-.1240 

-.1100 

-.1030 

-.1040 

-.1240 

-.1080 

-.1470 

.1280 

-.1190 

-.1270 

-.1080 

-.1050 

1 1220 

.1190 

-.1220 

-.1270 

-.1070 

-.1270 

-.1060 

-.1060 

-.1190 

,0990 

299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.0790 

t 40^  ; 

.5231'! 

0760 

-.0370 

.3490 

* 444w* 

-.0530 

-.0110 

.0450 

.0750 

-.1190 

-.1120 

1140 

-.1310 

-.0950 

-.0630 

-.0250 

-.1010 

1140 

-.1220 

-.1130 

-.0970 

-.0670 

-.0610 

1200 

-.1300 

-.1200 

-.0830 

-.1320 


146U 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 
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AMES  87-707  IA9  02 A + S3  + T9  UPPER  WING 


(RSNU99) 


SECTION  ( 1)UPPER  WING  dependent  VARIABLE  CP 


MACH  ( 5)  = 3. sue  BETAT  ( 7)  = 6.670  Y/BW 

X/CW 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
- 85'.'? 
.857 
.665 
. 999 
*905 
.950 
*953 
.965 

MACH  < 5)  = 3.502  BETAT  ( 8)  = 8.880  Y/BW 

X/CW 
.090 
.950 
.081 
. 086 
.994 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
. 402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
. 775 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

• 789 

.887 

-.1320 

-.1150 

-.1530 

-.9959 

- - 1 949 

-.1381) 

-.1460 

-.1240 

-.1150 

-.1989 

-.1959 

-.1230 

-.1130 

-.1410 

-.1330 

- . 1050 

-.1250 

-.1130 

-.1999 

-.1270 

-.1240 

- . 1060 

-.1280 

-.1999 

— « 1270 

-.1100 

— • i i -r_i 

-.1060 

-.1050 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0880 

-.0890 

-.0160 

.1930 

.3320 

.4100 

.4499 

-.0850 

-.0370 

.0190 

.9569 

-.1050 

-.0980 

-.1040 

-.1130 

—.1100 

- .0800 

-.0410 

-.9259 

-.1030 

- . 1040 

-.1260 

-.1100 

-.0770 

-.9659 

-.0970 

-.1230 

-.1310 

-.1270 

- ■ 9889 

-.1090 

-.1360 

-.11 50 

- .1230 

- . 1080 

- ♦ 0980 

-.1150  -.1150 

-.1300 

-.1119  -.1130 

-.1239 


1300 


1 1 70 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1367 


AMES  87-70?  1A9  02A  + S3  + T9  upper  wing 


(RBNUU9) 


SECTION  ( 1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 3>  = 3.502  BETAT 

( 8)  s 8.880 

Y/BW 

X/CW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.867 

.808 

-.1220 

.834 

.850 

-.1130 

-.1310 

-.1170 

-.1140 

.857 

-.1120 

.865 
. 900 

-.1070 

-.1050 

-.1310 

-.1150 

.905 

.950 

-.1140 

-.1300 

-.1160 

-.1150 

.953 

-.1100 

.965 

-.0860 

DATE  18  5EP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I A9C 


PAGE  1368 


AMES  87-707  IA9  02 A + S3 


REFERENCE  DATA 


SREF  = 

2.4210 

SQ.FT. 

xmRp  = 

28.5300  inches 

LREF  = 

39.8490 

INCHES 

ymrp  = 

. 0000  I NCHES 

BREF  = 

39.8490 

INCHES 

ZMRP  = 

.oooo  inches 

SCALE  = .Li3'-i'-i  SCALE 

SECTION  1 1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( i)  = 2.498  BETA!  ( l)  “ -8 * 380  Y/BW  .299 

X/CW 

. OCHl  . 0290 

.050 
.081 

.094  » 0250 

.150 

.177 

.229  -.0060 

.246 
. 250 

-562  - . 0200 

.400 

.402 

.497  -.0510 

-550 
.565 
. 600 
-650 

.700  -.1040 

.725 

. 750 

.760 

.775 

.808 

.834  -.1120 

. 850 
* 857 

.865  -.0960 

.900  -.0760 

.905 

.950 

.953 

.965  .0150 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  < 2)  = -6-270  Y/BW  .299 

X/CW 

.000  -.0080 
.050 
.081 
. 086 

. 094  - . 0040 


T9  UPPER  WlN&  (RBNUlO)  ( 10  MAY  73  ) 

parametric  data 

ALFHAT  = 8 . LiLiLi  CRB INC  = • 5Eiti 

RUDDER  = .lit  lit  ELEVON  = .OliO 

RUDFLR  = .000 


.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0770 

.4680 

1 .1070 

1 . 0080 

1 .0270 

1 .0050 

.1050 

.1400 

.1670 

. 2240 

.0110 

-0470 

-.11700 

-.0510 

.0010 

.0500 

.0280 

-.0590 

-.1260 

-.0910 

-.0670 

-.0590 

- . 1 790 

-.1490 

-.1050 

-.15711 

-.1980 

-.1790 

- . 1 700 

-.1880 

-.1730 

-.1590 

-.1570 

-.1730 

-.1730 

-.1700 

- . 1 860 

-.1710 

-. 1650 

-.1880 

- . 1 720 

-.1690 

-.1630 

-.1820 

-.1580 

-.181111 

-.1530 

-.1680 

-.1660 

-.1720 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0380 

.411811 

1.0510 

.9630 

.9780 

.9370 

.0820 

.1180 

.1480 

.1950 

- .Oi2i‘> 

. (311911 


DATE  IS  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


st-CTioN  i i> upper  wing 


AMES  67-70?  IA9  02 A + S3  + T9  UPPER  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  < 2)  = -6.270 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  < 3)  = -4.170 


Y/BW  .299 

X/CW 
.150 
.177 

.229  -.0320 

.246 

.250 

.362  -.0450 

.400 

.402 

.497  -.0730 

.550 
.565 
.600 
.650 

.700  -.1170 

.725 

.750 

.760 

.775 

.808 

.834  -.1190 

.850 

.857 

.865  -.1040 

.900  -.0860 

.905 

.950 

.953 

.965  -.0060 

Y/BW  .299 

X/CW 

.000  -.0310 

.050 

.081 

.086 

.094  -.0360 

.150 

.177 

.229  -.0540 

.246 

.250 

.362  -.0680 

.400 
. 402 

.497  -.0880 


.364  .427 

-.1140 

-.0730 


-.1760 

-.1740 

-.1710 

-.1880 

-.1840 

-.1780 

.364  .427 

-.0010  . 3530 

-.0400 

-.0210 

-.1240 

-.0910 

-.1710 


PAGE  1369 


(RBNUlO) 


.534 

.673 

* 780 

.887 

-.0660 

-.0140 

.11360 

.0110 

-.1390 

- . 1000 

-.0790 

-.0710 

-.1850 

-.1550 

-.1130 

..  Of-.4  f. 

" • £.v>iW 

— « 1 830 

-.1620 

-.1630 

-.1810 

-.1900 

— • 1770 

-.1790 

-.1930 

-.1780 

-.1910 

-.1760 

-.1750 

-.1850 

-.1660 

-.1610 

-.1730 

-.1700 

.534 

.673 

.780 

.887 

.9620 

.9000 

.9230 

.8870 

■ 1*460 

.0920 

.1260 

. 1 71)0 

-.0830 

-.0330 

.0220 

-.0040 

- . 1480 

-.1140 

-.0870 

-.0810 

1910 


1640 


1250 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  13  70 


SECTION 
MACH  ( 1 ) 


MACH  ( 1 ) 


AMES  87-707  IA9 

C2A  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

<RB  NUHi) 

1)  UPPER  WING 

dependent  variable  CP 

= 2.498  BETAT 

( 3)  = -4.170  Y/BW 

.299 

.364  -427 

.534 

.673 

. 780  .867 

X/CW 

.550 

-.2080 

-.1880 

.565 

-.1800 

. 600 

- . 1 700 

.650 

-.169Li 

. 700 

-.1290 

-.1850 

.725 

-.1980 

. 750 

—.1840  -.18  5-i 

.760 

-.1770 

.775 

-.1990 

-.1830 

. 608 

-.1740 

.834 

-.1310 

.850 

-.1970 

-.1840 

-.1790 

.857 

- . 1940 

-865 

-.1140 

.900 

-.0970 

-.1870 

—.1 740 

.905 

-.1950 

.950 

-.1680 

-.1790 

-.1770 

.953 

-.1880 

.965 

-.0210 

= 2.496  BETAT  ( 

: 4)  ST  -2.060  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

, 000 

-.0590  - 

.0420  .2910 

.8750 

.8160 

.8430  .8170 

.050 

.0210 

.0640 

.1000  .1410 

• 06i 

-.0540 

.066 

- 

.0430 

.094 

-.0 560 

. 1 50 

-.0980 

-.0480 

.0010  -.0200 

.177 

-.1310 

.229 

- . 0720 

.246 

. 1040 

.250 

-.1580 

-.1250 

-.0990  - .0930 

.362 

-.0890 

.400 

-.1980 

- . 1 720 

-.1300 

. 402 

- . 1 750 

,497 

-.1030 

.550 

-.2110 

-.1930 

.565 
. 600 
.650 

.700  --  1380 

.725 

. 750 

. 760 

.775 


-.1840 

- . 1 720 

-.1740 

-.1880 

-.2020 

-.1840  -.1870 

-.1810 

-.2020  -.1870 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + 

W A n Y A E31  C ^15 

SECTION  < 1)  UPPER  WING  u°-c'“1'1  1 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 4)  = -2.060  Y/BW  -299 

X/CW 

.808 

.834  -.1330 

.850 

.857 

.865  —.1140 

.900  -.0970 

.905 

.950 

.953 

.965  -.0320 

MACH  < 1)  = 2.498  BETAT  ( 5)  = 2.180  Y/BW  .299 

X/CW 

.000  -.1140 

.050 
.081 
.086 

.094  -.0930 

.150 

.177 

.229  -.0960 

.246 

.250 

.362  -.1060 

.400 

.402 

.497  -.1190 

.550 

.565 

.600 

.650 

. 700  - . 1410 

.725 

.750 

. 760 

.775 

.808 

.834  -.1180 

.850 

.857 

.865  -.1010 

.900  -.0870 

.905 

.950 

.953 


PAGE  1371 


T9  UPPER  WING  (RBNU10) 


.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.1790 

- . 2000 

-.1840 

-.1810 

- . 2000 

-.1870 

- . 1800 

-.1980 

-.1690 

-.1790 

-.1790 

-.1930 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.867 

.0940 

.1570 

.7010 

.6790 

.7080 

.6910 

-.0290 

.0190 

.0530 

• 0890 

-.0950 

.0630 

-.1520 

-.1250 

-.0770 

-.0320 

- ■ 0490 

.1220 

-.1710 

-.1410 

-.1180 

-.1130 

-.2070 

-.1820 

-.1470 

-.1810 

-.2120 

-.2020 

-.1880 

- . 2U4U 

-.1930 

-.1780 

-.1830 

-.1870 

-.1960 

-.1790 

-.2050 

-.1920 

-.1860 

-.2010 

-.1930 

-.1870 

-.1990 

-.1920 

-.1890 

-.1900 

-.1840 

-.1910 

-.184Li 

-.1760 

13'-Ki 


PA OE  1372 


T9  UPPER  WING  (RBNUl'.i) 


.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.687 

.364 

.427 

.534 

.673 

.7  80 

.887 

.11 51 » 
, 0800 

.0860 

-.1110 

.6160 

-.0590 

.6220 

.0010 

.6460 

.0340 

. 6340 
.0660 

-.1600 

-.1420 

-.0910 

-.0470 

-.0620 

■ 1 290 

-.1810 

-.1510 

-.1260 

-.1230 

-.2080 

-.1880 

-.1540 

-.182L) 


- .2100  - . 2060 

-.1910 

-.1870 

_ . •>*  i f 

-.1970 

- .2020 

-.1800  -.1880 

-.1760 

-.1980  -.1940 

-.1610 

-.1970  -.1950  -.1650 

-.1660 

-.1960  -.1870 

-.1550 

-.1890  -.1920  -.1840 

-.1420 


364 

.427 

.534 

.673 

. 760 

.887 

1320 

.0270 

.4720 

-.0880 

. 5670 
-.0290 

.5810 

.0080 

.5810 

.0410 

-.1320 


1000 


DATE  1*  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1373 


SEC  1 
MACH 


MACH 


AMES  87-711 7 1A9  C2A  + S3  + T9  UFPER  WINS 


(R0NIJ11O 


j cjr-i  \ i j ut-i'LK  wm^» 

( 1)  = if. 498  BETAT  C 7)  = 6.4y.i 


nrnCMnPMT  v/aoT  ARi  F Cp 


( 1)  = 2.49S  BETAT  ( 8)  = 8.580 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.807 

X/CW 

. 1 50 

-.1570 

-.1110 

- ,0680 

-.0790 

.177 

-.1680 

.229 

-.1170 

.246 

-.1420 

.250 

-.1950 

-.1640 

-.1400 

-.1360 

.362 

-.1200 

. 400* 

-.2170 

-.2000 

-.1640 

. 402 

-.1840 

.497 

-.1170 

-.2170 

-.2130 

.565 

-.1890 

. 600 

-.1960 

.650 

-.1800 

. 700 

-.1410 

-.2070 

.725 

-.2110 

. 750 

-.1900 

-.1940 

. 760 

-.1630 

.775 

-.2030 

-.2050 

.808 

-.1480 

.834 

-.1150 

.850 

-.2020 

-.2030 

-.1930 

.857 

-.1530 

.865 

-.1070 

.900 

-.0990 

-.2030 

-.1930 

.905 

-.1430 

.950 

-.2000 

-.1990 

-.1910 

.953 

-.1290 

.965 

-.0740 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

. 000 

-.1490 

-.1450 

-.0330 

.3190 

. 5080 

.5370 

. 5230 

— 1 00(1 

_ t IjCCfj 

-.0060 

= 0230 

. 050 

- • -L 

.081 

-.1480 

.086 

-.1090 

.094 

- . 1450 

.150 

-.1720 

-.1310 

-.0750 

-.0870 

.177 

-.1620 

.229 

-.1270 

.246 

- . 1 340 

.250 

-.1990 

-.1800 

- . 1 481) 

-.1390 

.362 

-.1150 

.400 

-.2120 

-.2090 

-.1680 

.402 

.497 


. 1 1 70 


1 760 


0770 


PAGE  13? A 


T9  UPPER  WING  (RBNUlO) 


.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.667 

-.2196 

-.2130 

-.1770 

-.2116 

-.2070 

-.1830 

-.1956 

-.1930 

-.1916 

-.1490 

-.1996 

-.2080 

-.1390 

- . 1876 

-.2070 

-.i960 

- . 1 490 

-.1766 

-.1946 

-.1450 

-.1666 

-.1950 

-.1930 

-.1300 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.667 

. 6790 

.4540 

1 - 1466 

1.0750 

1 . 1 200 

.9266 

.1556 

.1820 

. 2280 

.1666 

.0570 

,6(436 

-.0480 

. 61(26 

.0430 

.1010 

. 1(426 

6396 

-.6736 

- . 0400 

-.0220 

- . 6226 

- . 1 266 

- . 0930 

-.6556 

-.1120 

-.1416 

-.1190 

-.1270 

- . 0970 

10*0 

-.1320 

-.1431) 

121V)  -.1140 

-.1210 


1400  -.1270 


ATE  10  SEF  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - 1 ABC 


PAGE  1373 


SECTION  < 

MACH  t if) 


MACH  ( a) 


1 


AMES  87-707  TAB 

02 A + S3 

+ T9  UPPER  WING 

iR 

PNvlU! 

i UPPER  WING 

DEFENL5LNI  VA(-;1a6lE  Ci- 

2.999  BET AT 

f i)  r -0.540  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.808 

-.11 70 

.034 

-.0820 

.050 

-.1390 

-.1210 

-.1160 

.857 

-.1220 

.865 

- . 0770 

.900 

-.0710 

-.1350 

-.1040 

.905 

-.1280 

.950 

-.1200 

-.1180 

-.1180 

.953 

-.1240 

.965 

-.0170 

2 . 999  BETAT 

( 2)  = -6.390  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

.0040 

.0300  .4050 

1 .0270 

.9980 

1.0220 

.8260 

. 050 

.1370 

.1480 

. 1 920 

. 2090 

.081 

.0320 

.086 

.0250 

.094 

.0010 

.150 

-.0120 

.0230 

.0760 

.0560 

.177 

-.0630 

.229 

-.0210 

.246 

-.0520 

.250 

-.0800 

-.0530 

-.0300 

-.0210 

.362 

-.0360 

.400 

-.1230 

-.1010 

-.0620 

.402 

-.1170 

.497 

-.0630 

. 550 

-.1450 

-.1250 

.565 

-.1280 

.600 

-.1080 

.650 

-.1090 

. 700 

-.0890 

-.1350 

.725 

-.1440 

.750 

-.125'J 

-.1200 

. 760 

- . 1230 

.775 

-.1410 

-.1320 

.808 

-.1210 

.834 

-.0920 

.950 

-.1410 

-.1280 

-.1230 

,857 

865 

-.U860 

9UU 

- . *_i8Lrl! 

91 1 5 

-.13>U 

OMf 

- .1  .Mill 

-.1300  -•1150 

-.1250  -.1200  -.1100 


"Air  ’ '.rr- 

SECT!  r/H  ( 
MACH  ( f ;> 

MACH  ( 2) 


MACH  ( 2) 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - !A9C 


PAGE  1376 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  UPPER.  WING 


(RBNUlO) 


i ) ur-r-EP  wi  mg 


DEPENDENT  VARIABLE  CE 


- 2.999  BETAT  ! 2)  - -6.390 


= 2.999  BETAT  ( 3)  - -4.240 


2.999  BETAT  { 4)  = -2.090 


Y/BW 

.299 

. 364 

.427 

.534 

.673 

.78Li 

.887 

X/CW 

.965 

- .0350 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 789 

.887 

X/CW 

. 999 

“,0200 

.0040 

* 2670 

. 9490 

.9300 

.97li  L> 

.9999 

.959 

.0970 

.1180 

.1581* 

.2119 

.981 

.0000 

.1*86 

- . 0091.1 

.094 

-.0240 

.150 

-.0380 

- . 0020 

.9519 

.9379 

.177 

-.0780 

-.0450 

.246 

-.0670 

.250 

-.0990 

-.1(710 

-.9499 

- * 9399 

*362 

- . 0580 

. 400 

-.1360 

-.1140 

-.9799 

. 492 

“.1240 

.497 

-.0790 

. 550 

-.1560 

-.1330 

.565 

-.1360 

- e 1 1 89 

• 600 

. 650 

-•117ti 

. 700 

-.1050 

-.1440 

.725 

- . 1 540 

. 750 

- . 1 34'J 

- . i 339 

. 760 

-.1320 

.775 

-.1490 

-.1390 

.808 

-.1310 

.834 

-.1050 

.850 

-.1500 

- . 1 360 

-.1319 

.857 

-.1470 

.865 

-.0980 

. 900 

-.0910 

-.1490 

- . 1289 

.905 

-.1450 

.950 

1400 

- . 1350 

-.1259 

.953 

- .1400 

.965 

-.0520 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.789 

.887 

X/CW 

.000 

-.0390 

-.0260 

.2180 

.8290 

. 8360 

.8719 

.8529 

.050 

.0580 

. 0930 

.1379 

. 1 769 

.081 

-.0240 

. 086 

-.0280 

. 094 

-.0380 

102'J 


PAGE  1377 


T9  UPPER  WING  CRPNUV.i! 


364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

- . oe.60 

-.0560 

-.0360 

.0340 

.0200 

0750 

- . 1090 

-.1(791* 

-.05$0 

- . 0460 

-.1400 

-.1200 

-.treii* 

-.1270 


-.1560  -.1380 

-.1370 

-.1190 

-.11 80 

-.1460 

-.1520 

-.1340  -.1340 

-.1330 

-.1500  -.1410 

-.1310 


-.1420 

-.1520 

-.1371* 

-.1260 

-.1470 
- . 1440 

-.1500 

-.1390 

-.1340 

-.1280 

- . 1290 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

noiii 

.i»6en 

. 1310 
-.0550 

.6540 

.0060 

.$590 
. 0430 

. 70?»li 

.0760 

.6810 

.1100 

-.1010 

-.0630 

-.0450 

— . '.4.140 

-.0170 

.1*871* 

-.1220 

-.0980 

- .0700 

- . 0700 

-.1470 

-.3310 

-.0990 

1310 


DATE  ) « SEr-  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


IA9C 


AMES  87-707  IA9  02  A * Si  * 

SECTION  ( 1 ) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 2>  = 2.999  BETAT  ( 5)  = 2.230  Y/BW  .299 

X/CW 

.55'-> 

.565 

.e'-Ul 

.650 

.700  -.11 5'.  i 

. 725 

. 7 5 D 

.76Ci 

.775 

. 808 

.63*  —.0960 

.8511 

.857 

. 865  - • 0860 

. 9011  - . 081111 

.9115 
.951* 

.953 

.965  —.0570 

MACH  C 2)  = 2.999  BETAT  ( 6)  = 4.400  Y/BV.1  .299 

X/CW 

.11011  -.09111 

.050 
■ * ;8  ■» 

♦ 086 

. 094  -•llSU.'i 

.150 

.17? 

. 229  - . 0820 

.246 

.250 

.362  -.0940 

.400 

.402 

.497  -.1040 

. 550 
.565 
.600 
.650 

. 700  -.11 30 

.725 

.750 

.760 

.775 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1379 


AMES  87-707  IA9  CCA  + S3  ♦ T9  UPPER  WINS 


(RUNU1U) 


SECT!  Of -I  < 1)  UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 21  = £.999  BET  AT  ( 6)  = 4.400  Y/BW 

X/CW 

.eoe 
.834 
.851.1 
.857 
.665 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 7)  = 6.570  Y/BW 

X/CW 

.000 

.050 

.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.665 
.900 
.905 
.950 
.953 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.138'.i 

-.0970 

-.1530 

-.1510 

-.1430 

-.1400 

- . 0920 

- . 0840 

-.1520 

- . 1480 

-.1390 

-.1440 

-.1380 

-.1390 

'-.1440 

-.0630 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.1000 

-.1040 

.0310 

.3940 

.5120 

. 5470 

.5550 

-.0500 

-.0060 

.0340 

.0650 

-.0870 

-.0860 

-.0880 

-.1190 

-.1080 

-.0750 

-.0310 

—.0390 

-.0910 

-.0960 

-.1360 

-.1200 

-.0930 

-.0870 

-.0970 

-.1320 

-.1570 

-.1440 

-.1120 

-.1020 

-.1380 

-.1630 

-.1510 

-.1310 

-.1350 

. 1090 

-.1380 

-.1580 

-.1490 

-.1420 

-.1450 

-.1550 

-.1480 

-.1330 

.0990 

-.1330 

-.1540 

-.1470 

-.144'-! 

.0930 

.0870 

-.13411 

- . 1 530 

-.1430 

-.1470 

-.1430 

-.1420 

1 ;'60 


oats  \h 


73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  138'-i 


AMES  87-707  I A9  OB A 


S3  + T9  UPPER  WINS 


(RBNUV/I 


SECTIC'J  ( 1)  UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( s>  = £.999  BET AT  ( 7)  = 6.570  Y/BW 

X/CW 

.965 

MACH  ( g)  s 2.999  BET  AT  ( S)  = 8.740  Y/BW 

X/CW 
.001 1 
.050 
.081 
.086 
.094 
. 1 50 
*177 
.229 
.246 
.250 
.362 
■ 41p_i 
. 402 
.497 
-550 
.565 
. 600 
. 650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
. $08 
.634 
.650 
.657 
.665 
. 91  Hi 
. 905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  r 3.502  BETAT  ( 1)  = -6.69U  V/DW 

X/CW 

.000 

.050 

.061 

.066 

.094 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 760 

.667 

.9649 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.667 

.1100 

-.1120 

-.0160 

.2960 

.3690 

.4940 

.4690 

-.0750 

-.0310 

.0170 

.0440 

-.1030 

-.0940 

. 1020 

-.1200 

-.1120 

-.0670 

-.0440 

-.0510 

0970 

-.1000 

-.1430 

-.1250 

-.1030 

-.0930 

0970 

-.1320 

— . 1 550 

— 1 A 7lj 

- . 1 1 ro 

0999 

-.1610 

-.1520 

-.1360 

-.1390 

-.1370 

-.11 GO  -.1510 

- . 1 560 

-.1460  -.1470 

“ » 1250 

-.1550  -.1510 

-.1160 


-.1060 

-.1540  -.1510  -.1460 

-.1230 


- . 0990 
-.0910 

- . 0670 

-.1240 

-.1220 

-.15ULI 

-.15'J'J 

-.145'-! 

-.1449 

-.1460 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 7?9* 

.667 

.03110 

. 0550 

.3670 

.0140 

1 , 1/890 
.175'/ 

1 .1541/ 
• if./E1./ 

.9599 
. 1 630 

.9610 
. 1 540 

,0010 

-.0130 


PAGE  1361 


T9  UPPER  WING 

(R0NU10) 

.364 

.427 

. 534 

.673 

4 780 

, 687 

.0180 

.0500 

.062U 

.0150 

-.0730 

-.0670 

-.0440 

-.0290 

-.Oli  10 

-.0410 

—.0950 

-.0760 

-.0640 

-.1290 

-.11 70 

-.'.1920 

-.1430 

-.1170 

-.1030 

-.0680 

-.'-i860 

-.0850 

-.0840 

— . 1410 

-.1120 

-.0980 

-.1380 

-.1130 

- ,0920 

- . 0820 

-.1060 

-.1130 

-.0840 

-.1050 

-.1100 

-.0900 

-.0800 

-.1010 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0260 

.3190 

.9510 

1 .0320 

.8490 

.8960 

.1420 

.1620 

.1860 

.1420 

-.0040 

■ . 0240 

-.0640 

.0020 

.0330 

.0540 

.0140 

.0760 

-.0520 

-.0390 

-.0140 

-.0360 

-.0940 

-.0630 

-.0570 

-.1320 

DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


A9C 


PAGE  1382 


ames  87-?o?  IA9  oka  + 33  + T9  upper  wing 

SECTION  ' 1) UPPER  Wl NG  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


<RnNUlO) 


MACH  ( 3)  : 3.502  BET  AT  ( 2>  = -6.500  Y/BW 

X/CW 
.550 
.565 
. 600 
*65Li 
, 700 
.72:5 
. 750 
. 76'  i 
.775 
.808 
.834 
. 850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
. 9 50 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3,5112  BETAT  ( 3)  = -4-310  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
. 402 
.497 
.550 
. 365 
* 600 
. 650 
.700 
• 725 
. 75'  i 
.760 
. 775 


.299 

.364 

.<2? 

.534 

.673 

. 760 

.867 

-.116'J 

- .0940 

145'.i 

-.0720 

-.0850 

-.1200 

-.145'.! 

-.1210 

-.1000 

-.0680 

-.0880 

-.1160 

-.098li 

-.141U 

- . 1 200 

1'J3'J 

-.1160 

-.0950 

-.0880 

-.1160 

-.1130 

- . ltiSt'i 

-.1190 

-.0650 

-.1160 

-.0940 

-.0870 

1Li5U 

- . 0890 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 760 

.887 

-.0090 

- . 0060 

. 256K 

.8360 

.9210 

. 9820 

.8170 

. 0990 

.1260 

.1820 

. 1 340 

_ r.otr. 

-.0420 

- .0500 

-.0920 

-.0220 

.0100 

. 0440 

.0210 

- . 0690 

- . 0850 

- . 0700 

-.0520 

-.0270 

-.0260 

- . 091  <0 

-.1070 

-.09 10 

-.0530 

-♦1320 

- , 1 090 

-.1260  - .0970 

-.1430 

-.0820 

-.0790 

-.1240  -.1050 

-.1250 

-.0950  -.0940 

- . 1 430 

-.1220  -.1020 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1383 


AMES  87-707  IA9  OKA  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBnUI'..) 


SECT  lew  ( 1)  UPPER  WHIG  ' DEPENDENT 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 3)  = -4. 310  Y/BW 

X/CW 
. 8'., 8 
.834 

• 85'.i 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 4)  = -2.130  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
,497 
. 550 
.565 
. 600 

• 650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
. 808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 

.950 

.953 


VARIABLE  CP 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.1410 

-.1250 

-.1160 

-.1240 

- . 1000 

- . 0950 

-.1210 

-.1140 

-.1190 

-.1270 

-.0900 

-.1260 

-.0970 

-.0920 

-.1140 

-.0940 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.867 

-.0300 

— . 0260 

. 1950 

.7820 

. 7820 

.8700 

*8110 

.0670 

.0950 

.1480 

.1670 

-.0200 

-.0280 

-.0340 

-.0720 

-.0330 

-.0020 

.0300 

.0350 

-.0500 

-.0640 

-.0770 

-.0610 

-.0310 

-.0240 

-.0670 

-.1070 

-.1090 

-.0930 

-*0560 

-.0830 

-.1130 

- . 1270 

-. 1000 

-.0770 

-.0870 

-.0980 

-.1130 

-.1230 

-.1060 

-.0960 

-.1020 

-.1230 

-.1040 

-.1120 

-.0980 

-.1170 

- . 1 250 

-.1000 

-.0970 

-.0920 

-.0860 

-.  1220 

-.1250 

-.0980 

- . 5 220 

-.1010 

-.0980 

- . 1 J 80 

1 ts  SEr-  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


SETT  TEA-  < 1)  UPPER  WING 
“/CP  ( 3)  = 3.5'.i2  BETAT  ( 4)  = -it. 13'. 

MACH  ( 3)  = 3.5'.i2  BETAT  C 5)  = 2.26L 


AMES  87-707  IA9 

02  A + 53  + 

T9  UPPER 

DEPENDENT  variable  Cp 

(13Li  Y/BW 

.299 

.364 

X/CW 

.965 

-.0680 

.26<,  Y/BW 

.299 

.364 

X/CW 

• 000 

-.0580  - 

.0690 

.050 

.081 

-• 

.086 

- 

.0660 

. 094 

- . 0620 

. 1 50 

.£29 

- .0730 

.246 

- 

.0830 

.250 

♦ 362 

-.0860 

• 400 

. 402 

.497 

-.0990 

MACH  < 3)  = 3.5U2  BETAT  ( 6)  = 4,4tJ'.l 


.808  -.1210 

.834  -.1050 

.850 

.857  -.1150 

.865  -.0980 

. 900  -.0930 

.905  -.1230 

. 951i 

.953  -.1220 

.965  -.0760 

Y/BW  .299  .364  .427 

x/cu 

,000  -.0740  -.0810  .0240 

.050 

.061  -.0750 

.086  -.0700 

.094  -.0700 


PAGE  1384 


(RBNUIO) 


.534 

.673 

.780 

.867 

.534 

.673 

. 780 

.887 

. 5880 

.6390 

.6520 

.6760 

.oioo 

*0400 

.0820 

.1020 

-.0640 

-.0360 

- . 0090 

-.0010 

-.0960 

-.0820 

-.0560 

-.0490 

— » 1 2 a 0 

— • 1 - 

— ; 0740 

“.1300 

-*1060 

”.0880 

-.0980 

- • 1090 

-.1250 

- . 1040 

-.1080 

“.1210 

-.1080 

-.1230 

-.1090 

- . 1040 

-.1230 

- , 1080 

-.1220 

- . 1080 

-.1030 

. 534 

.673 

. 780 

.887 

.4640 

.5240 

.5331 1 

. 5820 

-.0280 

.0050 

• 0500 

.0710 

PACE  1385 


T9  UPPER  WING 

(RBNU1  0) 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.867 

-.0870 

-.0560 

-.0240 

-.til  90 

-.0960 

'.0820 

-.1120 

-.0970 

-.0680 

-.0610 

-.1320 

-.1190 

-.0830 

-.1140 

_ « -a  **f 

- ■ A 1 

—.11 20 

-.1150 

-.1300 

-.1120 

-.0950 

-.1040 

-.1090 

-.1100 

-.1120 

-.1290 

-.1140 

-.1130 

-.1310 

-.1120 

-.1100 

-.1250 

-.1320 

-.1100 

-.1320 

-.1320 

-.1130 

-.1120 

-.1320 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.0850 

-.0060 

.3150 

.4540 

.4830 

.5110 

-.0460 

-.0190 

.0280 

•0530 

-.0740 

.0700 

-.0910 

-.0920 

-.0700 

-.0390 

-.0300 

.0810 

-.11 50 

-.1040 

—.0760 

- . 0700 

-.1310 

-.1240 

- . 0900 

-.1040 

CATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1386 


SECTICAI  ( 
MACH  ( 3) 


MACH  ( 3) 


AMES  87-707  JA9 

02A  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

(RBNUl'O 

1) UPPER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 3.5L2  BET AT 

( 7)  = 

6. 69  Li  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780  .887 

X/CW 

.55U 

-.1370 

-.1170 

.565 

-.1090 

. 600 

- . 1070 

.651) 

-.0980 

. 700 

-.'J95E> 

-.11 69 

.725 

-.1270 

.750 

1 

I 

. 760 

-.1110 

.775 

-.1270 

-.11 70 

.808 

-.1110 

,834 

-.0920 

.850 

-.1310 

-.1150 

-.1110 

.857 

-.1240 

.865 

- . 0880 

. 900 

-.0820 

-.1320 

-.1110 

.905 

-.1220 

.950 

-.1320 

-.1120 

-.1110 

.953 

-.1180 

-965 

-.0640 

: 3.502  BETAT  ( 

: 8>  = 

8,900  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

. 000 

-.0910  - 

.0950  -.0210 

.2340 

, 2490 

.4240  .4530 

.050 

-.0770 

-.0340 

.0060  .0370 

.081 

-.1450 

.086 

.1360 

.094 

-.1420 

.150 

-.1080 

-.0750 

—.0490  -.0370 

.177 

-.1540 

.229 

-.1440 

.246 

.1450 

.250 

-.1270 

-.1090 

-.0810  -.0740 

.362 

-.1410 

.400 

-.1370 

-.1270 

-.0940 

.402 

-.1600 

.497 

-.1490 

.550 

1410 

-.11 70 

.565 

-.1620 

. 600 

-.1110 

.650 

-.1020 

. 700 

- . 1 5211 

-.1160 

.725 

-.1350 

. 750 

-.1120  -.1100 

.760 

-.1600 

. 775 

-.1310 

-.11 70 

CATE  19  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1387 


SECTICN  1 1) 
MACH  ( 3>  = 


AMES  87-7U7  IA9  C2A  + S3  + T9  UPPER  WING 


rsr-r*.t— ur>r-MT  UAtST  AOI  C fP 


WING 

3.502  BET  AT  < 8)  = 8.900 


Y/BW 

.299 

.364 

,427 

X/CW 

.808 

-.1580 

.834 

-.1510 

.850 

.857 

-.1180 

.865 

-.1460 

. 900 

-.1410 

.905 

-.1210 

.950 

.953 

-.1200 

.365 

- . 1240 

(RBNU1U) 

.534  .673  .780  .887 

-.1340  -.1170  -.1160 

-.1330  -.1150 

-.1340  -.1150  -.1140 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1380 


REFERENCE  DATA 


SREF  = 

2.4210 

SQ.FT. 

XMRP 

LREF  = 

39 . 649'-i 

INCHES 

YMRF 

BREF  = 

39 . 8490 

INCHES 

ZMRF 

scale  -- 

.0300 

SCALE 

SECTION  ( DUFFER  WING 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 1)  = -8.39'.! 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 2)  = -6.27L"! 


AMES  87-7117  1A9  02 A + S3  + T9  UPPER  WING 


28 . 53LV.I  INCHES 
. LiLiLiLi  INCHES 
.'j'JLili  INCHES 


DEPENDENT  VARIABLE  CF 


Y/DW 

.299 

.364 

.427 

x/cw 

.L'iDLl 

. !i99ti 

.0700 

.4700 

.050 

.081 

.2530 

* Li  86 

. 1940 

Lj94 

. 1 540 

. 1 50 

.17? 

.1060 

• 229 

.1450 

.246 

.1140 

.250 

.362 

. 1200 

• 4Li2 

-.0120 

.49? 

.0690 

.5  50 

.565 

-.0520 

. 600 

.651! 

. 700 

.0080 

.725 

. 750 

. 760 

- , 0020 

.775 

.808 

.0250 

.834 

.0910 

. 850 

.857 

.0310 

.865 

. 1040 

. 9L’jLi 

.1340 

.905 

.0450 

.950 

.953 

.Li  6 70 

.965 

. 1 760 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

. 000 

.07110 

.0370 

. 4Li  5ti 

.050 

.081 

. 2240 

(RBNU11)  t Hi  MAY  73  ) 

PARAMETRIC  DATA 

ALFHAT  = -8.il1.  ill  CRB  INC  = .5ti!i 

RUDDER  = -IS.l'li'.i  ELEVON  = . LiLiti 

RUDFLR  f - 


.534 

.673 

. 780 

.887 

1.0200 

.9890 

.9870 

.9580 

.3390 

. 4470 

. 5040 

.5810 

.1390 

. 2010 

• 2530 

. 3010 

.0280 

.0740 

.1280 

.1600 

-.0530 

-.0230 

.0710 

-.0880 

-.0760 

- . 06110 

-.0410 

-.1060 

-.0960 

~.085Li 

-.0770 

-.0910 

-.1030 

-.0470 

-.0950 

— *0760 

. 0200 

- , Li  500 

.0610 

-.0690 

-.0530 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.9190 

.9170 

.9130 

.881  Li 

. 3260 

.3760 

.4590 

. 53  50 

.'.106 

,li94  .1260 


.1670 


DATE  1*  -,rr.  V'j 


T ADULATED  PRESSURE  DATA  - 1 A9C 


FADE  1389 


AMES  87-707  IA9 

CKA  ♦ S3  + 

T9  UPPER 

WI NG 

(RBNU11) 

SECTION  < DUPPER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ! 1>  = '4.498  BET  AT 

( 2)  = -6.270  Y/BW 

,299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

. 1 50 

.1160 

. 1 720 

.2200 

.2680 

.177 

.0920 

.229 

.1240 

.246 

.'J91U 

.250 

.0100 

.0560 

. 1000 

.1350 

.362 

.0970 

. 400 

- .0690 

-.0320 

.0510 

.402 

- 

.0250 

.497 

.0470 

.550 

-.0960 

-.0790 

.565 

- 

.0640 

. 600 

-.0540 

.650 

-.0720 

. 700 

-.0060 

- . 1090 

.725 

-.1050 

.750 

-.0930 

-.0900 

. 760 

.0190 

.775 

-.0990 

-.1100 

.808 

.0080 

.834 

.0730 

.850 

-.0550 

-.0990 

-.0890 

.857 

.0110 

.865 

. 0800 

.900 

. 1090 

.Ci030 

— .0640 

.905 

.0260 

.950 

.0390 

-.0670 

-.0580 

.953 

.0490 

.965 

.1400 

MACH  C 1)  = 2.498  BETAT  ( 

; 3)  = -4.160  Y/BW 

.299 

.364 

,427 

.534 

.673 

. 780 

.88  7 

X/CW 

= 000 

.0550 

.0090 

,3350 

.8950 

.7530 

.8230 

.8040 

. 050 

.3030 

.3450 

.392Li 

.4930 

.081 

,1940 

.086 

.1360 

.094 

. 1050 

. 1 50 

.0990 

.1550 

.1880 

.2370 

.177 

0760 

229 

. C-97L 

.246 

.0730 

.250 

.0000 

.0430 

.0820 

.1100 

.362 

.0760 

.400 

-.0740 

-.0410 

.0320 

.402 

.497  .0350 


0260 


DATt  1 H SC  P 73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  * IA9C 


PAGE  139 


SECTION  ( 
MACH  ( 1) 


MACH  < 1 ) 


AMES  87-707  IA9  02  A + S3  ♦ T9  UPPER  WING 


(RBNU1 1 ) 


l) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2.498  BETAT  < 3)  = -4.  160 


- 2.498  BETAT  ( 4)  = ,060 


Y/BW 

.299 

X/CW 

. 550 

. 56b 

. GOO 

. 650 

. 700 

-.0130 

.725 

. 750 

. 760 

.775 

.808 

.854 

.0570 

.850 

.857 

.865 

.0650 

.900 

,0900 

.905 

.95-' 

.953 

.965 

.1130 

Y/BW 

.299 

X/CW 

.000 

.0460 

.050 

.081 

.086 

. 094 

.0630 

.150 

.177 

.229 

,0700 

.246 

.250 

.362 

.0630 

■ 400 

. 402 

. 497 

.0180 

. 550 
.565 
.600 
. 650 

. 700  - ,11330 

.725 

.730 

♦ 760 

.775 


.364  .427 

- . 0670 

- . 0260 
- .0050 

- . 0030 

.0130 

.0350 

.364  .427 

.0780  .2530 

a i-an 

. .1  vW*/-' 

.0940 

.0500 

.0490 

- . 0370 
-.0780 

-.0340 


.534  .673 

- . 1040  - .0870 

-.11 40 

-.1130 

-.1050  -.1130 

-.0580  -.1010 

-.0040 

.0250  -.0690 

.534  .673 

. 7320  . 6670 

.2220  .2850 

.0600  .1100 

-,0210  ,0080 
- , 0820  -.0680 

-.1110  -.1070 

-.1260 

-.1230 


. 780 

.867 

-.1(71  0 

-.0660 

-.0960 

-.1010 

- . 0900 

-.0730 

-.0680 

. 780 

.887 

.6190 
. 3200 

.6230 

.3710 

.137U 

. 1690 

.04  50 

.0660 

-.0850 

-.‘.#930 

-.2140  -.1160 


1100 


1250 


CATE  !«  SE P 73 
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AMES  87-707  1A9  02A  + S3  ♦ T9  UPPER  WING 


(RDNU1J) 


SrrTlCN  ( 1)  UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  1)  = 2.498  GET  AT  ( 4)  = .U6'J  Y/DW 

X/CW 

.8U8 

.834 

.85'.) 

.857 

.865 

,900 

.905 

.950 

.953 

.965 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  < 5)  = 4.330  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
.700 
.725 
. 750 
.760 
.775 
. 808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 9!  )0 
. 905 
.950 
.953 


,299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0190 

,0330 

-.0190 

-.0550 

-.1140 

-.1090 

,0320 

,0500 

.0000 

-.0230 

-.0930 

.0000 

-.0820 

-.0870 

.0270 

.0740 

,299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

,0310 

.0370 

. 1 720 

. 5760 

. 5270 

.5200 

.4980 

.1650 

.2180 

.2590 

.3120 

. 1050 

.0640 

0500 

.0510 

.0410 

.0750 

.1020 

.1310 

0540 

.0410 

-.0280 

-.0100 

.0220 

.0380 

0530 

-.0350 

-.0780 

-.0730 

-.0160 

0150 

-.1040 

-.1070 

-.0630 

-.0920 

-.'.i960 

-.0280  -.1240 

- , 1080 

-.11 60  -.1230 

-.0270 

-.0900  -.119'-i 

-.0140 

.0260 

-.0460  -.1070  -.1090 

- ,U230  “.1020 

.0100 

- .0060  -.0760  -.0650 

.0300 


DATE  10  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


I ADC 
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SECTION  < 
MACH  ( 1) 

MACH  < 1 ) 


MACH  ( 1)  = 


AMES  87-71.7  TAD  O' A + S3  + T9  UPPER  WING 


(RHNU1  1 ) 


1) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= HETAT  ( 5)  = 4.330 


= 2.498  OETAT  ( 6)  = 6.461) 


2.496  BETA!  < 7)  = 8.600 


.299  .364  .427  .534 


Y/0W 

X/CW 

.965 

Y/BW 

X/CW 
,000 
.050 
.U61 
.1)86 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.25U 
.362 

./JM] | 

• 402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.606 
.634 
.850 
.057 
.065 
.900 
.905 
.950 
. 953 
.965 

Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.1)81 
.066 
. 094 


.064 Li 
.299 
. 0090 

.0340 
. 0470 
.0530 
.0190 

-.0270 

.0260 

.0230 

.1/370 

.0500 

.299 

-.0120 


.364 

.0130 

.0560 

.0410 


.364 

- . 0060 

.0470 


.427 

.1400 

.0990 

.0550 

-.0290 

-.0560 

-.0380 

-.0130 

- . 0070 

. 0100 
. 0260 

.427 
. 1 1 70 
.1030 


.534 

.4890 

.1420 

*0420 

-.0170 
- _ 071 0 

- . 0S90 

-.1050 

- . 0900 

-.1)480 

-.0210 
- .0021) 

.534 

.4190 
. 1 290 


.673 

.673 

.4550 

.1920 

.0620 

-.0150 
— . 071 0 

-.1020 

-.1140 

-.1120 
- .1020 

-.0710 

.673 

.3950 

.1720 


. 780 

. 700 

.4440 

.2350 

.0880 

.0160 


-.0970 

-.1130 

-.1050 

-.0780 

.78') 

.3750 

.2100 


.007 

.687 

.4190 

.2770 

, 1 1 30 

.0280 
- .0240 

-.0960 

-.1270 


-.1070 

.687 

.3560 

.2530 


0170 


DATE  IP  3EP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  1A9  C2A  + S3 


SECT  1CW  ( 1)  UPPER  WINS 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.498  DETAT  t 7)  - 8. 600 


Y/BW 

X/CW 

.150 

.177 

.229 


MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  < 1)  = -B.560 


0500 


PACE  1393 

T9  UPPER  WING  (RBNUll) 


. 364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0450 

.05511 

.0750 

.0980 

.0660 

.0460 

-.0140 

-.0180 

.0110 

.0240 

-.0630 

- .0700 

-.0230 

-.0240 

-.0930 

-.0980 

-.0550 

-.1030 

-.1110 

-.0930 

-.0940 

-.1090 

-.1240 

-.0500 

-.0970 

-.1090 

-.0120 

-.0520 

-.0990 

-.1050 

-.0010 

-.0190 

- . 1000 

,0180 

.0020 

-.0710 

-.0760 

.0330 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

i-.oj.r-i 

.4120 

1 . 1190 

1 = 1230 

1 . 1090 

1.1140 

.4070 

.5110 

. 5480 

.6230 

.2560 

.1720 

.1250 

.1770 

.2490 

.2960 

.3330 

.1010 

.0580 

. 1070 

. 1 580 

.1860 

-.0270 

.0070 

.0950 

- . 0020 

CATE  :e  SE  = 73  TABULATED  pressure  DATA  - I ADC 
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AMES  87-7'.i7  I AS  OKA  * S3  * T9  UPPER  WING 


(RDNU11 ) 


SECTION  < S) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ! 2)  = 2.999  BETAT  < 1)  = -8.56'.'  Y/BW 

X/CW 
.55Li 
.565 
. 6'j'J 
. 65U 
. 7LiL< 
.725 
.750 
. 760 
.775 
. 606 

.850 

.857 

.865 

,900 

.905 

.950 

.953 

.965 

MACH  ( 2)  ~ 2.999  BETAT  < 2)  “ -6.411)  Y/BW 

x/cw 
. 000 
.050 
.081 
.086 
. 094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
.550 
.565 
.600 
4 650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 


.298  .364  .427  .534  .673  .780  .887 

-.0680  -.0400 

-.0420 

-.0110 

-.0290 


.0030 

-.0330 

- .0850 

-.imv.i 

-.0480 

-.1*450 

-.0820 

-.0720 

.0030 

» '58r  • 

.0080 

-.0700 

-.0660 

-.0410 

.0780 

. 1000 

.0120 

-.0220 

-.0230 

.0230 

- .0410 

- ,0220 

.0190 

.1480 

,299 

*364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

,1170 

.0600 

.3650 

1 ,0360 

1.0210 

.9920 

,9920 

.3750 

.4200 

.4920 

. 5620 

.2260 

.1430 

1450 

.1100 

. 1 520 

.2140 

.2580 

.2930 

,1240 

. 0860 

.0400 

.0910 

.1360 

.1630 

1*920 

-.0120 

-.0410 

.0050 

.0820 

0350 

-.0500 

-.0760 

-.0460 

-.0360 

-.0140 

0070 

-.0450 

-.0910 

-.0710 

-.0540 

-.0520 

-.0890 

-.0760 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1395 


AMES  87-71i7  IA9 

02 A + S3  + T9  UFFER  WING 

(RBNUil) 

SECTION  ( 

DUFFER  WING 

DEPENDENT  VAkIABLE  CP 

MACH  ( 2) 

= 2.999  BET AT 

( 2)  = -6. 41U  Y/BW 

.299  .364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.sue 

-.0120 

.834 

. 0440 

.8511 

- .0800 

-.0690 

- . 0500 

.857 

— . 0040 

.865 

.0550 

.9011 

.0750 

- .0440 

-.0320 

.905 

-.0040 

.950 

,0000 

-.0500 

-.0330 

.953 

-.0010 

.965 

.1120 

MACH  ( 2) 

= 2.999  BETAT 

( 3)  = -4.260  Y/BW 

.299  .364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.000 

.0920  .0360  .3170 

.9500 

.7920 

.8910  . 8900 

.050 

.3380 

.3770 

.4270  .5050 

.081 

.1960 

.086 

.1170 

.094 

.1200 

.150 

,1360 

. 1900 

.2160  .2590 

.177 

.0800 

.229 

.1050 

.246 

.0670 

.250 

.0280 

.0710 

.1140  .1400 

.362 

.0740 

.400 

- . 0500 

-.0130 

.0660 

.402 

-.0210 

.497 

.0220 

.550 

-.0840 

-.0580 

.565 

-.0560 

. 600 

-.0280 

.650 

-.0420 

. 700 

-.0180 

-.0810 

.725 

-.0970 

.750 

-.0620  -.0630 

.760 

-.0500 

.775 

-.0970 

-.0840 

.808 

-.0240 

.834 

,0280 

.850 

-.0860 

-.0790 

-.0600 

.857 

-.0230 

.865 

.0380 

.900 

.0570 

-.0470 

-.0450 

.905 

-.0170 

.950 

-.0120 

-.0620 

-.0430 

.953 

- .0090 

DATE  IP  SEP  71 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA9C 
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SECTION  ( 
MACH  ( 2) 

MACH  ( 2) 


MACH  ( 2) 


AMES  87-707  IA9 

C2A  + S3  +■ 

T9  UPPER  WING 

(RSNU11) 

DUFFER  wing 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 2.999  BETAT 

(3)  = - 4. 26-i  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

x/cw 

.965 

.0850 

= 2.999  BETAT 

( 4)  = Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

* LjLiD 

.06011 

.Li260  .2450 

. 7870 

. 7200 

. 6940 

.6670 

.050 

.2300 

.2940 

.3440 

.3860 

.061 

.1280 

.066 

.0750 

.1j94 

.0810 

. 1 50 

.0620 

.1240 

. 1 740 

.1910 

.177 

.0430 

.229 

.0730 

.246 

.0420 

.250 

- . 0190 

. 0300 

.0720 

.0910 

.362 

.0480 

. 400 

- .0700 

-.0420 

.0290 

.402 

-.0320 

.497 

.0090 

.550 

-.ijQorj 

— .0610 

.565 

-.0600 

. 600 

- . 0480 

.650 

-.0660 

. 700 

-.0250 

- .0990 

.725 

-.1040 

. 750 

-.0860 

-.0790 

.760 

-.0480 

.775 

-.0980 

-.1010 

.806 

-.0270 

.834 

.0130 

.850 

-.0760 

- . 0960 

- .0840 

.857 

-.0340 

.865 

.0180 

. 900 

.0320 

- . 0460 

-.0630 

.905 

-.0260 

.950 

- . 0250 

-.0760 

-.0660 

.953 

-.0100 

.965 

.0540 

= 2.999  BETAT  ( 

5)  = 4.400  Y/9W 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

.0420 

.0280  .1590 

. 5990 

. 5630 

. 5640 

.5610 

.050 

.1370 

. 2000 

.2470 

.3090 

.081 

.0750 

.086 

.0550 

.094 

. 0440 

PAGE  1397 


T9  UPFEP  WING  (RBNU11) 


364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0200 

.0180 

.0650 

.1010 

.1330 

0230 

- .0390 

- .0100 

.0240 

.0440 

-.0790 

- , 0680 

-.0090 

-.0360 


• a r.f>  **\ 

-.0580 

-.1(720 

—.0820 

-.1080 


-.0960 


- . 1000 

-.1010 

-.0560 

—.0920 

-.1090 

-.0340 

—.0740 

-.101(0 

-.0980 

-.0280 

-.0480 

-.0900 

-.0200 

-.0300 

-.0780 

-*0860 

-.0060 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0210 

.1270 

.5080 

.4860 

.4880 

.4740 

.11(60 

.1620 

. 2000 

.2590 

.0620 

.0460 

.1(1(80 

. 0440 

.0770 

.1040 

.021iO 


.0250 


-.0360 

-•0210 

.0080  .0270 

-.0720 

- . 0700 

-.0210 

-.0300 

DAT 


M-ACM 


16  TP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  8?- 70?  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING 
TPN  f DUPTP  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

' 2)  = 2.999  BET  AT  ( 6)  = 6.M'j 


PAGE  1398 


(RPNU1 1 > 


( 2)  = 2.999  BETAT  < 7)  = 8.750 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 760 

.667 

x/cw 

.550 

-.0860 

-.0950 

.565 

- .0500 

. 600 

-.0781 

.650 

-.0830 

. 700 

-.0250 

-.It  140 

. 725 

-.0910 

.750 

-.1020 

-.1030 

. 760 

-.0550 

.775 

-.0860 

-.1020 

.808 

-.0350 

.634 

.0010 

.650 

-.0710 

- . 0930 

- . 1000 

.857 

-.0280 

.865 

.0160 

.900 

.0300 

- ,0470 

-.0920 

.905 

-.0130 

.950 

-.0280 

- .0710 

-.0850 

.953 

- . 0020 

.965 

.0470 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

- . 0080 

. 0060 

. 1080 

.4230 

.4100 

.4080 

. 4020 

.050 

.0850 

.1260 

.1600 

,2080 

• 081 

.0550 

.086 

.0300 

.094 

.0160 

. 150 

.0020 

.0270 

.0530 

.0760 

.177 

.0150 

.229 

.0220 

.246 

.0160 

. 250 

-.0420 

-.0330 

-.0050 

. 0071? 

.362 

.lf280 

. 400 

-.0690 

-.0760 

- ♦ 03 50 

. 402 

.497  .0020 

.550 

.563 

,600 

.650 

. 700  - . 0260 

.725 

• 750 

. 760 

.775 


-.0290 


-.'1491.  i 


.0860  — •Lr91Li 


ii 


. 091  >11 


.08  5U 


-.1030  - . 1090 


* .0570 


‘♦0860  -.0970 


DATE  1"  SEE  VS 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1399 


AMES  87-7'.i7  IA9  C2A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RPNU1 1 ) 


SECTION  < I > UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 9)  - 8.999  BETAT  ' 7)  =:  6. 751.1  V/BW 

X/CW 

.808 

.834 

.8511 

.857 

.865 

.900 

.905 

.950 

.953 

.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  < 1)  = -8.710  V/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
.700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
. 905 
.950 
.953 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

• 780 

.887 

-.043*.  i 

-.0160 

- * 1*321* 

- .0740 

- . 0900 

- . 1000 

.0090 

.0280 

-.0150 

-.0560 

-.0990 

- .0290 

-.0690 

-.11830 

.0020 

.0530 

.299 

.364 

,427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.1800 

. 1 190 

.3800 

1,1720 

1.1900 

1 .2400 

1.1840 

.4450 

. 5520 

.6090 

.6550 

.2750 

.1890 

.1910 

.1190 

.1900 

.2820 

.3310 

.3540 

.1660 

. 1260 

.0630 

.1320 

.1630 

.2170 

.1360 

-.0010 

-.0190 

. 0290 

.1270 

.0550 

-.0310 

-.0560 

-.0200 

-.0010 

.0200 

.0140 

-.0280 

-.0740 

-.'->450 

-.0260 

-.0200 

-.0730 

-.049li 

.0020 

.0470 

.0030 

- . 0600 

-.0460 

- . 0240 

.0620 

,0790 

.0060 

-.0400 

-.0010 

.0020 

-.0310 

- . 0080 

0190 


DATE  ';rr-  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 
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SEC! 

MACH 

MACH 


MACH 


AMES  *7-7117  IA9  OKA  + S3  + T9  UPPER  WING  (RBNU1 1) 

lrM  ( 1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


' 35  = 3.502  BETAT  ( 1)  = -8.710  Y/BW 

x/cw 

.965 

(3)  : 3.502  BETAT  ( 2)  = -6.520  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
.086 
.094 
. 150 
.177 
.229 
.246 
, 250 
.362 

_ yjrjlj 

.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.650 
.700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

< 3)  = 3.502  BETAT  ( 3)  = -4.330  Y/BW 

X/CW 
. 090 
.050 
.081 
.086 
.094 


.299  .364  .427  .534  .673  .780  .687 


• 1310 


299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.867 

1470 

.<.19211 

.3130 

1 .0930 

1.0970 

1 .0950 

1 .0850 

.4200 

.4620 

. 5270 

.6119 

.2280 

.1570 

1600 

.1020 

.1590 

.2170 

.2790 

.3190 

1380 

. 0880 

.0380 

.0950 

. 1 520 

.1820 

. 1000 

- . i_  i4 1 o . t_  . i n*  x i 

- . 0040 

.0430 

-.0740  -.0300 

-.0330 

. 0060 

~.1<1 00 

.0010  -.0510 

-.9800 

-.0340  -.0310 

-.0390 

-.0820  -.0560 

- . 01 40 

.0300 

- . 07 50  - . 0510  - , 0320 

-.0250 

.0470 

. 0630  - . t i69L  > -.01 30 

-.0160 

- . 0250  -.0320  -.0170 

-.0070 


1020 

299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

. 887 

3120 

. 0720 

.2560 

1 .14020 

.8920 

1 .0170 

.9600 

.1820 

.3560 

.3650 

.4610 

. 5310 

.1309 


3 280 


DATE  IS  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


SECTION  ( 1)  UPPER  WIND 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  ■ 
DEPENDENT  VARIABLE  Cf 


MACH  ( 3)  - 3.502  BET  AT  < 3)  = -4.330 


MACH  < 3)  = 3.508  BETAT  ( 4)  = .050 


Y/BW 

X/CW 
.150 
.177 
.829 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 761i 
.775 
.806 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
.086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 


.299 

.1140  • 

.0810 

.0310 

-.0060 

.0160 

.0300 

.0420 

.0780 

.299 

.0650 

.0850 

.0700 

.0470 

.1(060 


PACE  1401 


T9  UPPER  WING  (RBNUS 1 ) 


364 

. 427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0870 

.1180 

.1710 

.2700 

,0710 

.01(90 

.0520 

.1140 

.1480 

-.0590 

-.0260 

.0750 

— .011(0 


. • • , - . 0400 

-.0390 

-.0090 

-.0160 

-.0580 

-.1010 

-.0420  -.0430 

-.0440 

-.1030  -.0600 

-.0240 


-.0970 

- .0560 

- . 04L>0 

-.0500 

-.0800 

-.0260 

-.0440 

-.0500 

-.0450 

-.0260 

-.0370 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 7811 

.887 

.0480 

.2080 

.8260 

.7760 

.7590 

.6740 

.2090 

.2830 

♦ 3450 

.3740 

.1170 

.0790 

.0460 

.0530 

.1160 

.1650 

.18811 

.0370 

-.0070 

.0200 

.0690 

.0910 

-.0680 

-.0380 

. 0340 

-.02811 


DATE  IS  SEP  VS 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  UPPER  WING 

SECTION  ( UUPPCB  WING  DEPENDENT  VAP.TABLE  CP 

MACH  ( 3)  = 3. SUB  RETAT  ( A)  - .050  Y/BW  .B99  -564  .AB7 

//  CW 


.551) 

.365 

-.0550 

.600 

* 

. 65E* 

-.0250 

.725 
. 7 5 Li 
. 760 

-.0540 

.775 
. 8U8 

-.041)0 

.834 

-.1)040 

.85'.i 

.857 

-.0590 

.865 

.0080 

. 900 

. 0200 

• 90  5 

-.0490 

.950 

.953 

- ^ f.  )420 

.965 

.0430 

MACH  < 3)  = 3.5'-12  BET AT  ( 5)  = 4,4711 


Y/BW  .299 

x/cw 

. EiDCi  .0420 

.050 

.081 

.086 

.094  .0480 

.150 

.177 

.229  .0390 

.246 

.250 

. 362  . 0270 

.400 

.41  >2 

*497  .0000 

.55'-) 

.565 

.600 

.650 

. 700  - . 1*250 

.7  25 
. 750 
. 760 
.775 


.364  .42? 

.0210  .1400 

. 0660 

.0430 

.0180 

.0220 

- . 0330 
- .0490 

-.0510 


PAGE  1402 


(RBNU1 1) 


.780  ,887 


-.0320 

- . 1)400 

-.0620  -.0610 


.780  .887 


.534 

-.0950 

- . 1040 

- . 1000 

-.0910 

-.0750 

-.0580 

. 534 

.6010 
* 1220 

*0200 

-.0330 

-.0740 

-.0900 

-.0890 


.673 

-.0600 

- ,0800 

-.0830 

-.0800 

- . 0700 

.673 

. 5860 
.1810 

.1)840 

- . oo i o 

-.0550 
— .1)810 

-.1)920 


-.0670 


-.0560 


. 5640 
.2250 


,0330 


-.0581) 


. 5420 
.2940 


.0510 
. 0040 

-.0510 


.1160  .1330 


-.0790  -.0780 


0860 


0960 


DATE  19  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1403 


SECTION  ( 
MACH  ( 3) 


MACH  t 3) 


AMES  87-7'.i7  1A9  C£A  + S3  ♦ T9  UPPER  WING 


(RBNU11) 


1) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 3.502  DETAT  ( 5)  = 4.470 


= 3.502  BETAT  ( 6)  = 6.690 


Y/BW 

.299 

.364 

,427 

X/CW 

. BOS 

-.0420 

.634 

-.0130 

. 850 

.857 

-.0450 

.865 

.0010 

. 900 

.0150 

.905 

-.0360 

.950 

.953 

-.0240 

.965 

• 0340 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

.0120 

.0080 

.0900 

.050 

.081 

.0410 

.086 

.0350 

.094 

.0290 

.150 

.177 

.0100 

.229 

.0280 

.246 

.0140 

.250 

.362 

.0190 

.400 

.402 

-.0300 

.497 

- • 0020 

. 550 

.565 

—.0440 

. 600 

.650 

,700 

-.0250 

.725 

.750 

.760 

-.0520 

.775 

.608 

-.0440 

.834 

-.0200 

.850 

.857 

-.0510 

.865 

-.0050 

.900 

.0140 

. 905 

-.0380 

. 950 

.953 

-.0250 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0790 

-.0920 

-.0830 

-.0630 

-.0710 

-.0470 

-.0820 

-.0730 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.4800 

.0810 

.4870 

.1460 

,4900 

.1890 

.4700 

.2420 

-.0050 

.048Li 

.0790 

.0990 

- • 0420 

-.0230 

.0090 

.0280 

-.0790 

-.0690 

-.0130 

-.0880 

-.0860 

-.0680 

- .0630 

-.0970 

-.0870 

-.0860 

-.0860 

-.0810 

-.0990 

-.0780 

-.0920 

- . 0890 

-.0680 

- .0810 

-.0500 

-.0800 

-.0850 

DAT!:  if.  SET1  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1404 


AMES  87-707  IA9  OKA  + S3  + T9  UPPER  WING 


(EQNU1  ! ) 


SEC T TCN  ' 1 > UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ! 3)  = 3.502  DETAT  C 6)  = 6.690 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETA!  ( 7)  = 6. 99! I 


Y/EW  . 299 

X/CW 

.965  .0330 

Y/BW  .299 

X/CW 

. LiLiCj  - .0050 
.US'.) 

.081 

.086 

• 094  . 0100 

.150 

.177 

.229  .1H 10 

.24  6 

.250 

.362  .0120 

.402 

.497  -.0050 

. 350 
.565 
.600 
. 650 

.700  -.0270 

.725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 

.834  - . 0270 

.850 

.857 

.865  -.0160 

.900  .11040 

.905 

.951i 

.953 

.963  .0400 


.364  ,427 

.364  .427 

-.005!i  .0940 

.0190 

.0210 

-.1/010 

.0110 

-.0260 

-.0430 

-.0530 

-.0470 

- . 0740 

-.0610 

-.1/470 


.534  .673 

.534  .673 

.3970  .4060 

.0260  .0920 

-.0440  .0050 

-.1(740  -.0560 

_ r_ ;0£r_  i — _ iO  ; 

-,1*J2Li 

-.U99H  -,'j9LrL» 

- .U96U  -.U86U 

-.lids',  i 

-.U74U  - *1*71*1* 


. 76fJ  . SS7 

,7SU  .8S7 

.4*2'-)  • 41*1)11 

. ISS'.i  .iili7li 

,1*551*  . L<  7 71 1 

-.1111711  .HI  41j 

— ^ n2/!l) 

-.L1&8O 

-,Ij71H.j 

-.lie-dll  - . l'rd9H 
-.U9  Ui 

- ,1*841* 

- .USSH 


DATE  If*  SEP  73 


tabulated  pressure  data 


IA9C 


PAGE  1405 


AMES  87-7U7  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU12)  ( 10  MAY  73  ! 


REFERENCE  DATA 


parametric  DATa 


SREF  = 

2.42Hi 

SQ.FT. 

xmrp  = 

28.5300  INCHES 

LREF  = 

*39.6490 

INCHES 

YMRP  = 

.0000  INCHES 

BREF  = 

39 .649Li 

INCHES 

2 MRP  = 

.0000  INCHES 

SCALE  = 

.0300 

SCALE • 

SECTION 

( 1) UPPER 

WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ALPHAT  = 

^4.000 

CRD INC 

RUDDER  = 

-15.000 

ELEVCN 

RUDFLR  s 

.000 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 1)  = -8.420  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
• 4r-i2 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
.760 
.775 
. 808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 2)  = -6.300  Y/BW 

X/CW 

.000 

.050 

.081 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0800 

.0710 

.4610 

1.0710 

.9800 

.9890 

.9570 

.2790 

.3700 

,4080 

.4740 

. 1 790 

.1160 

. 1050 

.0400 

.0770 

.1510 

.1890 

.2230 

.0850 

,0580 

- • 0300 

, 0280 

.1)760 

.0960 

.0530 

-.0610 

-.1050 

-.0620 

.0210 

.0140 

-.0940 

-.1360 

-.1110 

-.0860 

-.0720 

,0300 

-.0680 

-.1450 

-.1320 

-.1120 

- . 11)30 

-.1370 

-.1370 

-.0260 

.0310 

- .0200 

-.1190 

-.12911 

-.1050 

,0450 

.0680 

-.0090 

-.0770 

-.1,791) 

-.0080 

-.1110 

-.0920 

.U010 

. 1 1 60 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 78ti 

.887 

0620 

. 0390 

.4020 

.9840 

.8930 

.9100 

.8870 

. 2300 

.3380 

.3740 

.4370 

.1540 

.086 

.094  ,0800 


. 50'. 

.00! 


0920 


DATE  in  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1406 


SECT  2 CM  t 
MACH  ( 1) 


MACH  £ 1 ) 


AMES  07-7117  IA9  OKA  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU121 


1) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2.498  BETAT  ( 2)  = —6. 3tiLi 


= 2.498  BETTAT  ( 3)  = -4.180 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

x/cw 

. 1 50 

.177 

.0260 

.229 

.0660 

.246 

.0370 

.250 

.562 

.0340 

.400 

, 402 

-.0700 

.497 

- . 00 50 

.550 

.565 

“ . 1000 

, 600 

. 650 

. 700 

-.0450 

.725 

. 75U 

. 760 

-.0740 

.775 

6f  t*3. 

— 1 0440 

.634 

.1*190 

.650 

.857 

-.0400 

.865 

.11290 

.900 

.0520 

.905 

-.0300 

.950 

.953 

-.0130 

.965 

.0910 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

.0450 

.0100 

.3440 

.050 

.081 

.1290 

. 086 

.0680 

.094 

.0570 

.150 

.177 

.0160 

.229 

.0460 

.246 

.0240 

.250 

.362 

.0160 

. 400 

.402 

-.0760 

.497 

-.0160 

.534 

.673 

. 76'J 

.887 

. Li  5 111 

.1220 

. 1 660 

.1990 

■ . 0400 

.0090 

.0590 

.0790 

■ . 1Lj91* 

-.0750 

.0070 

■ • 1 39Li 

-.119ti 

-.0990 

-.0850 

-.1410 

.1430 

-.1230 

-.1130 

.1410 

-.1430 

.1210 

-.1380 

-.1160 

.L166O 

- . 0920 

.0180 

-.1190 

-.1020 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.8030 

.8320 

.8310 

.8160 

. 2020 

.3010 

. 3450 

.4060 

.0300 

• 0940 

.1410 

.1750 

-.11520 

-.0160 

,0380  .0600 

-.1160 

-.0900 

- . 0090 

DATE  13  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  1407 


AMES  87-7'.! 7 IA9  02 A + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU12) 


cr7Tip*.i  t 4 \ i inraro  ut  Mr 


nrcrMnrMT  vAPTAWF  rp 


MACH  ( 1)  = 2.490  BETAT  ( 3)  = -4.180 


MACH  ( 1>  = 2.498  BETAT  ( 4) 


.060 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.687 

X/CW 

.550 

-.1440 

-.1280 

.565 

-.1050 

. 600 

- . 0960 

.650 

-.1050 

.700 

- .0530 

-.1470 

.725 

— • 1480 

.750 

-.1320 

-.1220 

.760 

-.0740 

.775 

-.1410 

-.1470 

r.erj  -v 

• 0-10 

.834 

.0050 

.850 

-.1130 

-.1400 

-.1250 

.857 

-.0510 

.865 

.0130 

. 900 

.0350 

-.0690 

-.1010 

.905 

-.0350 

.950 

—.0320 

-.1290 

-.1110 

.953 

-.0260 

.965 

.0640 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.000 

.0280 

.0030 

.2250 

.7250 

.5760 

.6290 

.6820 

.050 

. 1430 

.1980 

.2250 

.3200 

.081 

.0660 

.086 

.0390 

.094 

.0250 

.150 

- .0050 

.0490 

.0750 

.1140 

.177 

-.0160 

.229 

.0130 

.246 

-.0060 

.250 

-.0750 

-.0410 

—.0040 

.0110 

.362 

-.0020 

.400 

-.1290 

-.1070 

-.0450 

.4U2 
.497 
.550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 


-.0310 


-.0660 


-.0770 


-.1070 


-.1480  -.1410 


-.1560 


- . 1 500 


-.1160 


-.1370  -.1400 


-.0740 


1380 


1 560 


DATE  It'  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


A9C 


PACE  1408 


SECTION  { 
MACH  ( 1 ) 


MACH  ( 1 ) 


AMES  87-797  IA9 

C2A  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

(RBNU12) 

duppcr 

WJNC 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= y. . 496 

DPT  AT 

( 4)  = 

.060  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.334 

.673 

.780  .887 

x/cw 

. 81  j 8 

-.1/640 

.854 

—.0100 

. 85-J 

-.0990 

-.1500 

-.1360 

.857 

-.0690 

.865 

-.0060 

. 9LiLi 

.0130 

-.0670 

-.1220 

.91/ 5 

-.0530 

.950 

-.U490 

-.1260 

-.1260 

.953 

-.0340 

.965 

.0270 

= 2.498 

BETAT  ! 

: 5)  = 

4.310  Y/BW 

,299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

. 000 

-.0101/  - 

.0170  .1290 

. 533'-. 

.4960 

.5090  .4500 

.Li51) 

.'.1730 

.1390 

.1830  .2110 

•iL‘81 

- 0240 

.086 

.0100 

• 094 

-.0040 

. 1 50 

-.0320 

.0100 

• 0410  ,0650 

.177 

-.0240 

.229 

-.0110 

.246 

- 

.0200 

. 250 

-.0860 

-.0640 

-.0350  -.0131/ 

.362 

-.0090 

. 400 

-.1220 

-.1190 

-.0640 

.402 

-.0790 

.497 

-.0300 

.550 

- . 1400 

-.1440 

.565 

-.0990 

.61/0 

-.1260 

.650 

-.1300 

.700 

“.0650 

-.1550 

.725 

-.1420 

.750 

-.1510  -.1511/ 

♦ 760 

-.1/670 

. 775 

-.1150 

- . 1 560 

. 806 

-.1*561/ 

.634 

- .0240 

. 850 

-.0800 

-.1450 

-.1470 

.857 

-.0610 

.665 

-.0270 

. 900 

-.0220 

-.0630 

-.1320 

.905 

-.0480 

.950 

-.0510 

-.1190 

-.1290 

.953 

- . 0340 

date  ip  sep 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA9C 


PACE  141.9 


AMES  87-71.1?  IA9  OKA  + S3  + T9  UPPER  WING 


<R9NU12> 


fPATTA-Ai  $ a \ * norn  t.rt  ms* 


nrrsrwnrwT  vaptaw  P rp 


MACH  (1)=  2.498  BETAT  ( 5)  = 4.310  Y/BW 

x/cw 

.965 

MACH  < 1)  = £.498  BETAT  ( 6)  = 6.430  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
• 1 5y 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.SOS 
.S34 
.850 
.S57 
.S65 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( i>  = 2.496  BETAT  ( 7)  = 8.560  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
. 094 


.299 

*364 

.427 

.534 

.673 

.760 

.887 

.0100 

.299 

.364 

*427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0380 

“*02811 

.0900 

.4220 

.4151.1 

.4310 

.4221.1 

*0470 

.I'.ie'j 

.1530 

.1989 

.0130 

-.0020 

-.0230 

-.0170 

_ i .im  . 

— 0040 

. 0260 

_ h.  aii 

-.0170 

-.01 50 

-.0790 

-.0740 

-*0440 

*.U29U 

-.0030 

-.0720 

-.1150 

-.1190 

-.1.761.1 

-.0250 

-.0910 

-.1340 

-.1390 

-.1320 

".1311.1 

-.0630 

-.0690 

-.1340 

-.1500 

- . 1 500 

-.158ti 

-.1150 

-.1490 

-.0570 

-.0280 

-.0590 

-.0810 

-.1390 

-.1450 

-.0320 

-.0230 

-.0480 

- . 0660 

- . 1 389 

-.0540 

-.11 30 

-.1290 

-.0340 

.0090 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 760 

.887 

-.0560 

- .0460 

.0740 

.3500 

.3400 

.3570 

.358U 

.0400 

.0870 

. ? 290 

. 1 76ti 

.0190 

-.0120 

-.0320 


OATC  in  in*  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  141 


SECTION  < 
MACH  ( 1 > 


MACH  { 2) 


AMES  87-7'.i7  IA9  C2A  * S3  + T9  UPPER  WING 


(RDNU1 2 ) 


1) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


- 2.498  BETAT  ( 7)  = 8. 560 


= 2.999  BETAT  ( 1>  = -8.580 


Y/BW 

.299 

X/CW 

. 1 50 

.177 

.229 

-.0180 

.246 

.250 

.362 

.0040 

. 400 

.402 

.497 

- . 0200 

.550 

.565 

. 600 

.650 

. 700 

-.0640 

.725 

.750 

. 760 

,775 

e 808 

.834 

-.0240 

.850 

.857 

.865 

-.0210 

. 900 

-.0080 

.905 

• 350 

.953 

.965 

.0110 

Y/BW 

.299 

X/CW 

. OUO 

.1170 

.050 

.081 

.086 

.094 

.1160 

. 1 50 

.177 

.229 

.0930 

.246 

.250 

.362 

.0550 

.400 

.402 

.497 

.0060 

.364  .427 

-,Ui3'-i 

— . L1L16L1 

-.0620 

-.'.j86'-T 

-.'.1730 

-.0560 

-.0560 

-.0390 

-.0260 

.364  .427 

.0750  .3560 

.1750 

. 1 200 

.0510 

.0470 

-.0400 


.534  .673 

-.0310  -.0130 

— .0700  -.0720 

-.1060  -.112'.! 

-.1270  -.1310 

- . 1 400 

-.1340 

-.118'.!  -.1400 

-.0840  -.1320 

-.0650 

— .054  0 — .1090 

.534  .673 

1.1110  1.0540 

.339'-'  .4090 

.1110  .1830 

.0010  .0620 
-.0720  -.0270 


.780  .887 

.0170  .0390 

-.0460  -.0320 

-.0740 

— . 1 28'.! 

-.1240 

-.1400  -.1490 

-.1360 

-.1310 

-ri1 60 

.780  .887 

1.0630  1.0830 

,451'-i  . 5100 

.2170  .2450 

. 1 020  . 1 200 
.0490 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1411 


SECTION  t 
MACH  < 2) 


MACH  < 2) 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  UPPER  WING 

1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 2.999  BETAT  < 1)  = -8.58U  Y/BW 

X/CW 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.808 


.850 

.857 

.865 

.900 

.905 

.950 

.953 


(RBNU12) 


- g.999  BETAT  < 2)  = -6.430 


Y/BW 
X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.1010 

-.0710 

-.0700 

-.0530. 

-.0370 

.0330 

-.1100 

- .0940 

-.0740 

-.0670 

-.0690 

-.1080 

-.0970 

-.0380 

.0110 

-.0330 

-.1000 

-.0900 

-.0710 

.0250 

.0410 

-.0250 

-.0730 

—.0300 

-.0780 

-.0550 

-.0490 

-.0210 

.0890 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.0880 

.0470 

.28'-i0 

1 .0010 
.2770 

.9490 

.3540 

.9650 

.3990 

.9730 

.4640 

.1370 

.0910 

.0910 

.0340 

.0820 

.1470 

.1830 

.2129 

.0710 

.0290 

. 03  50 

. 1.75C. 

.0950 

.0370 

-.0490 

-.0760 

-.0410 

.0280 

-.0080 

-.0770 

-.1030 

-.0840 

-.0650 

-.0520 

-.0450 

-.1130 

-.1040 

-.0870 

-.0790 

-.0750 

-.1130 

-.1060 

DATE  18  SEE  73 


TABULATED  PRESSIKE  DATA  - IA9C 


PAGE  1412 


SECTION 
MACH  t 


MACH  ( 


AMES  87'7'.i7  1A9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU12) 


( 1) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2)  = 2.999  BETAT  ( 2)  = -6.43U 


2)  = 2.999  BETAT  ( 3)  = -4.270 


r/BW 

.299 

.364 

.427 

x/cw 

.eue 

-.•J49'j 

.834 

- . 0080 

.850 

.857 

-.'.iS'j'j 

.865 

. 0040 

.900 

,0190 

.905 

-.0420 

.950 

.953 

-.'j37'J 

.965 

.0580 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

x/cw 

. '.A  A"j 

. 0680 

. 0280 

,22Liti 

. 050 

.081 

,111'J 

.086 

.0660 

.094 

,0690 

. 1 50 

.177 

.'.1190 

.229 

.0490 

.246 

.0130 

.250 

.362 

.0210 

jJfjT; 

.4112 

-.0580 

.497 

-.0210 

. 550 

.565 

-.0870 

. 600 

.650 

. 700 

-.0550 

.725 

. 750 

. 7 60* 

-.0810 

.775 

.608 

-.0620 

.834 

-,0230 

.850 

.857 

-.0670 

.865 

-.0140 

.900 

,0000 

.905 

-.0660 

.950 

.953 

-.0540 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.1060 

-.0990 

-.0850 

- .0860 

-.0610 

-.0490 

-.0820 

-.0690 

.534 

.673 

. 780 

*887 

.8360 

.2330 

.8500 

.3100 

. 8630 
.3530 

.8750 

.4150 

.0540 

.1100 

.1520 

.1850 

- .0300 

.0100 

.0510 

.0770 

-.0870 

-.0570 

.0130 

-.1120 

-.0870 

—.0740 

-.0610 

-.1050 

-.1220 

-.0920 

-.0890 

-.1210 

-.1080 

-.1140 

-.1030 

-.0910 

-.0920 

-.0730 

- . 0630 

- . 0900 

-.0770 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1A13 


SECTION  < 
MACH  ( 2) 

MACH  ( 2) 


MACH  ( 2) 


1 SUFFER  WING 

= 2.999  BET AT  <35  = -4.270 


AMES  87-7117  IA9  02A  + S3  + T9  UFPER  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RSNU12) 


= 2.999  BET AT  ( 4) 


.050 


= 2.999  BET AT  ( 5)  = 4.380 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

,534 

.673 

. 780 

.887 

x/cw 

.965 

.11320 

Y/BW 

,299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.OL'iQ 

.0360 

.0150 

.2100 

.7160 

.6380 

.6420 

.6890 

.050 

.1510 

. 2090 

.2360 

.3190 

.081 

.0670 

.086 

.0330 

.094 

.0400 

.150 

.0170 

.0660 

. 1000 

.1280 

.177 

- .0010 

.229 

.0250 

.246 

-.0030 

.250 

-.0510 

-.0170 

.0250 

.0350 

.362 

.0010 

. 400 

-.0980 

-.0740 

-.0170 

.402 

-.0650 

.497 

- .0300 

. 550 

-.1200 

-.1040 

.565 

-.0860 

. 690 

-.0750 

.650 

-.0790 

. 700 

-.0580 

-.1160 

.725 

-.1240 

.750 

-.0980 

-.0990 

.760 

-.0790 

.775 

-.1210 

-.1180 

.808 

-.0610 

.834 

-.0320 

.850 

-.1080 

-.1140 

-.0990 

.857 

-.0660 

.865 

- • 0250 

.900 

—.0140 

-.0860 

-.0850 

.905 

-.0640 

.950 

-.0650 

-.1050 

-.0870 

.953 

-.0560 

.965 

.0050 

• 364 

.427 

Cll 

. 780 

. 887 

Y/BW 

.299 

• 534 

♦ W»  w 

X/CW 

.000 

,0010 

-.0110 

. 1070 

.5160 

.5110 

. 5230 

.4660 

.050 

.0740 

.1410 

.1850 

.2140 

.081 
.086 
. 094 


.0210 


.0060 


.0140 


DATE  1#  SEP  7? i TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-707  IA9  CCA  + S3  + T9  UPPER  WINS 
SECT 'Of:  ' 1)  UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CF 


MACH  ' ?>  - 2.999  EETAT  ( 5)  = 4.380 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETA!  ( 6)  = 6.5511 


Y/BW 
X/CW 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
. 402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.608 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

Y/BW 

X/CW 
.000 
. 050 
.081 
. 086 
. 094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
. 402 
.497 


.299 

.0030 
- .0080 
- . 0290 

-.0570 

-.0350 

-.0290 

-.0210 

-.0020 

.299 

-.0200 

.1)010 
- . 0080 
-.0120 


.364 

-.0120 


.364 

-.0240 

. 0000 

-.0180 


.427 

-.0250 

-.0650 

-.0830 

-.0760 

-.0620 

-.0650 

- .0600 
-.0520 

.427 
. 0670 
. 0040 

-.0260 

-.0600 


0310 


PAGE  1414 


!RBNU!2> 


.534 

.673 

.781* 

.887 

-.0270 

.1)210 

.0550 

,0730 

-.0750 

-.0490 

-.0140 

. 0020 

-.1060 

-.0950 

-.0410 

-.1190 

-.1170 

- . 0970 

-.0930 

- . 1 260 

-.1190 

- _ 1 5 7>J 

-.11  00 

-.1150 

-.1270 

-.0940 

-.1230 

-.1170 

-.0760 

-.1090 

-.0650 

-.1110 

-.1070 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.4131) 

.4380 

. 44 1 0 

.4470 

.0380 

.1)990 

. 14  50 

. 1910 

-.0430 

-.0030 

. 0280 

.0550 

-.0820 

-.0640 

-.0350 

-.0130 

-.1050 

-.1020 

- • 0540 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  UPFER  WINS 


SECTION  1 1)  UPPER  WING  DEPtNuth  I vhiiihol.:.  v-i 

MACH  ( 2)  = 2 .999  DETAT  ( 6)  = 6.559  T/BW  .299 

X/CU 
. 550 
.565 
. 690 
. 650 

.790  -.9579 

• . 725 

.75U 
.760 
.775 
.808 

.834  -.0380 

.850 
.857 

.865  -.0280 

.900  -.0220 

.905 
.950 
.953 

.965  .0000 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  < 7)  = 8.710  Y/BW  .299  .364  .427 

X/CW 

.000  -.0410  -.0440  .0600 

.050 

,081  -.0040 

.086  —.0980 

.094  -.0160 

.150 

.177  -.0290 

.229  -.0210 

.246  -.0220 

.250 

.362  -.0180 

.400 

.402  -.0590 

.497  -.0300 

. 550 

.565  -.0750 

. 600 
.650 

.700  -.0540 

.725 
.750 
. 760 
.775 


.364  .427 

-.0780 

-.0730 

-.0600 

-.0650 

-.0580 

-.11480 


0770 


FAGE  1415 


(RBMU12) 


.534 

.673 

. 780 

.887 

-.1160 

-.1190 

-•1050 

-.1000 

-.1270 

-.1140 

-.1210 

-.1210 

-.1070 

-.1250 

-.0880 

-.1220 

-.1200 

-.0740 

-.1140 

-.0650 

-.1030 

-.1100 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.3160 

.3360 

.5620 

.3680 

.0979 

.9690 

. 1020 

.1450 

-.0550 

-.0250 

. 0040 

.0270 

-.0830 

-.0770 

-.0500 

-.0340 

-.1020 

-.1100 

- . 9689 

SATE  1 A SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


RAGE  1416 


AMES  87- 707  I A9  Q2A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU12) 


SECTION  ( DUFFER  WING  DEPENDENT  VAR  I ABLE  CF 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  < 7)  = 8.710  Y/BW 

X/CW 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 1)  = -8.740  Y/BW 

X/CW 
. 000 
_ t‘5'J 
.081 
a 086 

• 094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
. 550 
.565 

• 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900. 
.905 
.950 
.953 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0650 

-.0430 

-.0630 

- . 0940 

-.1170 

- . 1 230 

- .0300 

-.0230 

-.0570 

-.0790 

-.11 90 

-.0650 

-.1020 

-.11 40 

-.0470 

.0040 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

. 1 500 

.1040 

.3660 

1.1460 

1.1260 

1.1630 

1.1480 

.3740 

.4430 

.4950 

.5310 

.1790 

.1350 

. 1350 

• 1430  .2120  .2510  .2610 

.0750 

.1110 

.0640 

.0320  .0910  .1320  .1390 

. 0700 

-.0380  . 0080  .0710 

-.0210 

.0220 

-.0700  -.0350 

-.0490 

-.0110 

-.0180 

-.0150  -.0590 

- . 0820 

-.0430  -.0390 

-.0540 

- . 0820  - . 0620 

-.0360 

.0130 

-.0780  -.0600  -.0380 

-.0340 

.0230 

,0370  -.0710  -.0230 

-.0340 

-.0540  -.0440  -.0230 

-.0140 


DATE  19  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


SECTION  ( 
MACH  ( 5) 

MACH  < 5) 


MACH  ( 5) 


AMES  87-71)7  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WINS 


(RBNU12) 


1) UPPER  WINS 

= 3.51)2  BET  AT  ( 1)  = -8.740 


= 3.502  BET AT  ( 2)  = -6.540 


= 3.502  BETAT  ( 3)  = -4.350 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.965 

.0830 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

.1210 

.0770 

.3020 

.050 

.081 

.1520 

.086 

.1090 

.094 

.1111* 

.150 

.177 

.0550 

.229 

.0900 

.246 

.0480 

.250 

.362 

.0550 

.400 

.402 

-.0290 

.497 

.0090 

.550 

.565 

-.0520 

.600 

.650 

.700 

-.0260 

.725 

.750 

.760 

-.0590 

.775 

.808 

-.0410 

.834 

-.0020 

.850 

.857 

-.0350 

.865 

.0080 

. 900 

.0200 

.905 

-.0310 

.950 

.953 

-.0260 

.965 

.0570 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

.0930 

.0520 

.2330 

.050 

,081 

.1210 

. 086 

.0810 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.534 

.673 

.780 

.887 

L .0110 
.3100 

.9880 

.3850 

1.0410 

.4380 

1 .0490 
.4970 

.1100 

.1790 

.2160 

.2380 

.0170 

.0660 

.1030 

.1210 

-.0480 

-.0100 

.0560 

-.0770 

-.0460 

-.0290 

-.0220 

-.0670 

-.0870 

-.0530 

-.0510 

-.0890 

-.0740 

-.0850 

-.0710 

-.0520 

-.0760 

-.0320 

-.0560 

-.0590 

-.0370 

.534 

.673 

.780 

.687 

.8070 

.2480 

.8540 

.3200 

.9050 

.3710 

.9230 

.4310 

CATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I A9C 


PAGE  1418 


AMES  87-71)7  IA9  02A  7 S3  + T9  UPPER  WING 


(R8NU12) 


SECTION  ( 1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 3)  = 3 . 51)2  BETAT  ( 3)  = -4.3S!i  Y/BW 

X/CW 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 

cr  c 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
,857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 35  = 3.502  BETAT  ( 4)  - .050  Y/BW 

X/CW 
.000 
. 050 
.081 
• Lj86 
.094 
. 1 50 
.177 
. 229 
.246 
. 250 
.362 
.400 
. 402 
.497 


,299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 760 

. 887 

. 0700 

,1360 

. 1 740 

. 1981) 

.0330 

, 0690 

.0320 

-.0100 

• 0340 

.0760 

.'.)97',j 

,0370 

-.0360 

-.0660 

-.0300 

, !)36!i 

,0040 

- .0640 

-.0900 

— . 0600 

-.0380 

-.1)511! 

,0350 

-.0650 

-.O970i 

-.0740 

— m OG'-lO 

— t fjC  « r. 

-.0980 

- .0780 

-.0540 

.0210 

-.0580 

-.0920 

-.0750 

-.0620 

,0110 

,0010 

-.0520 

-.0840 

-.0460 

- . 0670 

-.0680 

-.0500 

- . 04  70 

, 0280 

299 

.364 

.427 

n 534 

.673 

. 780 

.887 

0440 

.0310 

. 1 520 

. 6420 

,6910 

.7310 

.6910 

.1610 

.21 10 

. 2300 

.3070 

.0650 

.0430 

0470 

.0030 

. 0270 

.0740 

.1080 

. 1 30  Li 

0370 

• 0060 

-.0350 

- • 0040 

.0330 

.0480 

0130 

-.0760 

-.0550 

. 0000 

- .0190 


0500 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1419 


AMES  87-707  IA9 

02A  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

(RBNU12) 

SECTION  < 

1 1 UPPER  Ul  NC. 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  C 3) 

= 3.5U2  BETAT 

( 4)  = .050  Y/BW 

.299 

.364  .487 

.534 

.673 

.780  .867 

X/CW 

.550 

-.0980 

-.0780 

.565 

-.0690 

.600 

-.0530 

. 650 

. 700 

-.0470 

-.0900 

.725 

-.1020 

.750 

-.0750  -.0780 

.760 

-.0690 

.775 

-.0990 

-.0910 

or  to 
■ vyu 

— • 0600 

.834 

-.0370 

.850 

-.0930 

-.0890 

-.0790 

.857 

- .0700 

.865 

-.0300 

.900 

-.0210 

-.0840 

-.0690 

.905 

-.0670 

.950 

-.0710 

-.0830 

-.0690 

.953 

-.0630 

.965 

.0040 

MACH  ( 3> 

= 3.502  BETAT  ( 

: 5)  = 4.460  Y/BW 

.299 

.364  . 427 

.534 

.673 

. 780  . 887 

X/CW 

.000 

.0160  - 

.0050  ,0790 

.4990 

.5030 

. 5100  .4610 

.050 

.0580 

.1200 

.16 20  .2070 

.081 

.0230 

.086 

.0130 

.094 

.0200 

.150 

-.0230 

.0200 

.0530  .0710 

.177 

-.0180 

.229 

.0100 

.246 

- 

.0110 

.250 

-.0640 

-.0400 

-.0110  .0080 

.362 

-.0060 

.400 

-.0910 

-.0780 

-.0280 

.402 

-.0540 

.497 

-.0280 

. 550 

-.1030 

-.0940 

.565 

-.0670 

. 600 

-.0700 

.650 

-.0710 

. 700 

-.0490 

-.1010 

.725 

-.1050 

.750 

-.0900  -.0890 

. 760 

-.0680 

.775 

-. 1000 

-.1020 

TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


CATE  1?  SEP  73 

AMES  87-707  I A9  02A  + S3 

SECTION  ( i) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACP  ( 3)  = 3.502  BET  AT  ( 5)  = 4.460  Y/BW  .299 

X/CW 

.808 

.834  -.0420 

.850 

.857 

.865  -.0350 

.900  -,024li 

.905 

.950 

.953 

.965  -.0070 


MACH  ( 3)  — 3,5 02  BETAT  ( 6}  — 6*660 


Y/BW  .299 

X/CW 

. 000  -.0020 
. 050 
, Ool 
.086 

•094  .0050 

. a 50 

.177 

.229  -.1)020 

.246 

.250 

.362  -.0140 

. 400 
.402 

.497  -.0300 

.550 

.565 

. 600 

.650 

.700  -.0500 

.725 

, 750 

.760 

.775 

. 806 

.634  -.0460 

.850 

.857 

.865  -.0360 

. 900  - . 0280 

.905 

.950 

.953 


PAGE  1420 


T9  UPPER  WING  CRBNU12) 


.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0640 

-.0720 

- . 0950 

- . 1000 

-.0920 

-.0660 
- .0560 

-.08711 

-.0770 

-.0950 

-.0900 

- .0830 

364 

.42? 

.534 

.673 

. 780 

.887 

0190 

.0590 

_ iT.gr. 

.3880 

.0080 

.4150 

.0640 

.4270 

.1180 

.4210 

.1640 

0020 

-.0260 

-.0540 

-.0160 

. 0260 

. 04  70 

0160 

- .0880 

-.0680 

-.0250 

- . 0090 

-.1090 

-.1020 

-.0420 

-.0540 


-.1190  -.0990 

-.0660 

-.0800 

-.0790 

-.1030 

-.1190 

-.0970  - .0960 

- . 0690 

-.1160  -.1010 

-.0630 

-.1120  - . 1 020  - , 3 0 1 0 

- . 0900 

-.1020  -.0920 

-.0790 

- . 0930  - .09 60  - . 09 60 


0700 


PACE  1421 


(RBNU12) 


.534  .673  .76'.!  .667 


.534  .673 

.2930  .3200 

-.0100  .0340 

-.0650  -.0290 

-.0930  -.0770 

-.1060  -.1060 

-.1150  -.1030 

-.1040 

-.1150 

-.1120  -.1020 

-.1130  -.0980 

— • 1'JjO 

-.0930  -.0980 


.780  .867 

.3440  .3440 

.0860  .1270 

,0109  .0290 

-.0390  -.0220 

-.0510 

-.0840 

-.0840 

-.0980  -.1000 

-.0990 

- • 0990 

-.0960 


DATE  16  SEE  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA 


I A9C 


REFERENCE  DATA 


SREF 

- 

2 .42111 

SQ.FT. 

XMRP 

LREF 

=: 

39  * 6490 

INCHES 

YMRF 

BREF 

= 

39 . 649 Li 

INCHES 

ZMRF 

SCALE 

= 

.0300 

SCALE 

SECTION 

( DUFFER 

WING 

MACH  L 1)  = 2.498  BET AT  < i)  = 


MACH  ( 1)  = 2.496  BETAT  < 2)  = 


AMES  87-707  IA9 

C2A  + S3  + 

= 28.5300  INCHES 

- . 0000  INCHES 

= . LiLi'.lO  INCHES 

DEPENDENT  VARIABLE  CF 

-8.420  Y/BW 

.299 

x/cw 

.000 

.0590 

■ Li5Li 

.081 

■ Li94 

.0610 

. 1 50 

.177 

.229 

.0430 

.246 

.250 

.362 

. 0090 

,400 

.402 

,497 

-.0230 

.550 

.565 

. 600 

. 700 

-.0630 

,725 

. 750 

. 760 

,775 

.608 

.834 

-.0280 

.850 

.857 

.865 

-.0080 

.900 

.0130 

.905 

.950 

.953 

.965 

.0750 

-6.300  Y/BW 

.299 

X/CW 

.000 

.0360 

.050 
. 1)81 
.086 
. Li  9 4 


0290 
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T9  UFFER  WING 


ALFHAT  = 
RUDDER  = 
RUCFLR  = 


.364 

, 427 

.534 

.673 

.0630 

.4680 

1 ,0890 

.9940 

.2 14  LI 

. 2980 

.1090 

• 0330 

- ,0250 

■ 0310 

.1)880 

,0050 

- . 0700 

-.0130 

-.1391) 

— • 1)940 

-.1060 

-.1680 

-.1380 

-.1270 

-.  172Li 

-.1590 

-.1260 

-.1620 

-.1600 

-.1090 

-.15911 

- . 1 500 

- » 0960 

-.1310 

- . 0600 

- . 0810 

-.1380 

- . 04 1 0 

.364 

.427 

.534 

.673 

.0310 

. 4000 

1 . 00 7 LI 

.9090 

.1800 

.2630 

.0830 

(RBNUS3)  ( l'.i  MAY  73  ) 

PARAMETRIC  DATA 

.Li'.i'.i  CKBINC  = .500 

-15.L)L>!>  ELEVON  = . tili'-j 

• Li'-iLt 

.7BEi  .667 

I.'jLiLiO  .961U 

.333Li  .39 2 Li 

.1231*  ,V.9Li 

.0190  .0370 

-.0270 

-.1060 

-.1140 

-.1360  -.1300 

-.1290 

-.1120 

-.1150 

.760  .667 

.9300  , 9 L 1 3 L'i 

.2980  .3490 


0520 


CATE  IP  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 
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SECT  I ON 
MACH  ( 1 ) 


MACH  ( 1) 


AMES  87—71(7  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU13) 


( 1) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2.498  OPT AT  ( 2)  = -6.300 


= 2.498  BETAT  ( 3)  = -4.180 


Y/8W 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.150 

.177 

-.0360 

.229 

.0170 

.246 

-.0180 

• 2 51 1 

,362 

-.0180 

• 41*111 

. 402 

-.1130 

.497 

-.0470 

. 550 

.565 

-.1370 

,60’_» 

.650 

. 700 

-.0780 

.725 

.750 

.760 

-.1370 

.775 

. 808 

-.1180 

.834 

-.0330 

.850 

.857 

-.1020 

.865 

- . 0200 

.900 

-.0070 

.905 

-.0710 

.950 

.953 

-.0560 

.965 

.0450 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

. ooo 

. 0250 

4 0080 

.3470 

.050 

.081 

.0570 

.086 

.0250 

.094 

.0150 

. 1 50 

.177 

-.0400 

.229 

— • 0020 

.246 

-.0280 

.250 

.362 

-.0300 

. 400 

.402 

-.1130 

.497 

-.0570 

.534 

.673 

. 780 

.867 

.0050 

.0700 

. 1000 

.1230 

-.0850 

-.0320 

.0000 

.0190 

-.1430 

-.1060 

-.0430 

-.1710 

-.1490 

-.1230 

-.1160 

-.1630 

-.1770 

-.1470 

-.1390 

-.1700 

-.1670 

-.1650 

-.1580 

-.1380 

-.1460 

-.1220 

-.1060 

-.1490 

-.1260 

.534 

.673 

.780 

.887 

.9270 

.8480 

.8560 

.8380 

.1370 

.2280 

.2730 

.3170 

-.0180 

.0520 

.0870 

. 1050 

-.0950 

- . 0440 

-.0070 

.0060 

-.1500 

-.1110 

-.0510 

CATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 
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T9  UPPER  WING  (RBNU13) 


.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.687 

-.1750 

-.1481i 

- .1380 

-.1780 

-.168!i 

-.1260 

-.1200 

-.1480 

-.1400 

- . 1200 

- . 1 700 

-. 1710 

-.0970 

-.1660 

-.1620 

-.1400 

- , 0960 

-.1440 

- . 1 241/ 

-.0860 

-.1030 

- . 1 500 

-.1310 

-.0760 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

- . t >300 

.2200 

.7220 

.6810 

. 7060 

. 6880 

.0780 

.1490 

.2030 

.2510 

iv  -.n»*. 
• C>L>C'v> 

-.0140 

-.0700 

-.0550 

-.0040 

.0420 

.0690 

-.0470 

-.1200 

-.0860 

- .0400 

- . 0200 

-.1660 

-.1370 

-.0731/ 

-.1210 

-.1860 

-.1640 

— . 1410 

- .1370 

-.1410 

- . 1 780 

-.1830 

-.1640  -.1600 

-.1050 

- . 1 680  - . 1 800 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  OZA  + S3 


SEC  Tier:  ( 1 ) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < 1)  = £.498  BET AT  ( 4)  = .060 


Y/BW 

X/CW 

.808 

.834 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 5)  = 4.300 


X/CW 

.000 

.050 

.081 

.086 

.094 

.150 
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T9  UPPER  WING  (RBNU13) 


.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.0950 

- . 1080 

-.1310 

-.1750 

-.1600 

-.1010 

-.0850 

- . 1060 
-.0920 

-.1640 

-.1530 

-.1450 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.0680 
. 0330 

. 1040 
-.0410 

. 5380 
.0020 

.4960 
. 0840 

.4370 

.0910 

.5600 

.1690 

-.0920 

-.0410 

-.0140 

.0030 

-.0880 


.0660 

-.1360  -.1100  -.0740  -.0670 

-.1650  -.1570  -.1040 

-.1130 

-.1740  -.1780 

-.1250 

-.1550 

-.1500 

-.1820 

-.1690 

-.1690  -.1670 

- . 0990 

-.1490  -.1790 

-.0890 

-.1190  -.1760  - . 1 690 

-.0960 

-.1020  -.1550 

-.0860 

-.0860  -.1560  -.1570 

-.0720 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1 A9C 
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DATE  16  SE1 

SECTION  < 
MACH  ( 1) 

MACH  ( 1 ) 


MACH  ( 1) 


* 73 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNUi  3 ) 


1) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2, 498  BET AT  C 5)  = 4.300 


= 2. 498  BETAT  < 6)  = 6.420 


r 2.496  BETAT  ( 7)  = *.540 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

x/cw 

.965 

-.C13I1C1 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

r.fjn 

-.Cl  78'.) 

- .0810 

.0560 

.4420 

. 4460 

.4440 

.4530 

.050 

- . 0250 

.0550 

.0970 

.1090 

• 081 

-.0540 

.086 

-.0430 

.094 

-.li56C. 

. 1 50 

- . l 030 

-.0540 

-.0220 

- . 0090 

.177 

-.0790 

.229 

-.0660 

.246 

-.0620 

.250 

-.1380 

-.1170 

-.0910 

-.07  Hi 

.362 

-.0530 

. 4 Oil 

-.1510 

-.1570 

-.1080 

.402 

-.1010 

.49? 

- . 0620 

. 550 

-.1610 

-.1730 

.565 

-.1180 

. 600 

-.1550 

.650 

- . 1 560 

. 700 

-.0920 

-.1 790 

.725 

-.1570 

— 1 T W | i 

— -i  7^1, 

.750 

• * 1 «-'«-• 

.760 

- , 0980 

.775 

-.1390 

- . 1 730 

.808 

-.0880 

,834 

-.061  Ci 

. 850 

-.11 50 

-.1660 

-.1690 

.857 

-.0950 

.865 

- ■ C16C1C1 

* 900 

-.0560 

-.0940 

-.1610 

.905 

-4  0850 

.950 

- , 0850 

- . 1 440 

-.1640 

.953 

- , <>750 

.965 

-.0310 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

-78li 

.887 

X/CW 

, ooo 

-.0950 

-.0910 

. 0200 

. 3320 

. 3520 

, A*jOO 

. 3820 

.050 

-.0530 

.0170 

.0710 

.1090 

.081 

-.0520 

.086 

-.0550 

. 094 

- . 0800 

:aTE  ie  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


SEC i Ion  ( i j UPPER  WING 


AMES  87-707  IA9  OeA  + S3  + T9  UFFER  WING 
DEPENDENT  VAR I ABLE  CP 


MACH  ( 1)  - 2,498  BETAT  ( 7)  = 8.540 


Y/BW 
X/CW 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 


.299 

-.0740 

-.0470 

-.0610 

-.0960 

-.0670 

-.0620 

-.0540 

-.0320 


.364 


-.0560 


.427 

-.0640 

-.1010 

-.1210 

-.1040 

-.0930 

-.0970 

-.0860 

-.0740 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 1)  = -8.580 


Y/BW  .299 

X/CW 

.000  .0910 

.050 

.081 

.086 

.094  .0810 

. 1 50 

.177 

.229  .0560 

.246 

.250 

.362  .0230 

.400 
. 402 

.497  -.0190 


.364  .427 

.0710  .3810 

.1300 

. 0880 

.0110 

.0190 

-.0700 


PACE  1427 


(RBNU13) 


.534 

.673 

. 780 

.887 

-.1040 

-.0720 

-.0350 

-.0160 

-.1250 

-.1200 

-.0950 

-.0820 

-.1420 

-.1540 

-.1180 

— . 1 540 

- . 1 600 

-.1540 

-.1630 

-.1670 

-.1570 

-.1660 

-.1710 

-.1420 

-.1610 

-.1170 

-.1530 

-.1610 

-.1010 

-.1620 

- .0910 

-.1230 

-.1460 

.534 

.673 

.780 

.887 

1 .0960 

1 .0090 

1.0510 

1 .0200 

. 2780 

• 3210 

t J?i  J 

.0740 

.1200 

.1650 

• I860 

-.0280 

.0190 

.1*750 

-.0960 

-.0540 

.0140 

SATE  1*  SO’  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-7117  IA9  C2A  + S3  + 

SECTION  ( 1) UPPER  Wl MG  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  (I i)  = 2.999  BETAT  ( 1)  = -8.580  V/BW  .299 

X/CW 
. 550 
.565 
, 600 
. 650 

.700  -.0500 

.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 

.834  -.0270 

.850 
1 857 

.865  -.0160 

.900  -.0030 

.905 

.950 

.953 

.965  .0510 


MACH  f Z)  ~ 2.999  BETAT  ( 2)  = -6.420 


Y/BW  .299 

X/CW 

.000  .0710 

. 050 
. 08 1 
. 086 

.094  .0610 

.150 

.177 

. 229  .0380 

.246 

.250 

.362  .0040 

.400 
. 402 

<497  -.0330 

. 550 
.565 
. 600 
.650 

.700  -.0620 

.725 

. 750 

. 760 

.775 
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DATE  18  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 

AMES  87-707  IA9  02 A + S3  ♦ 


SECTION  C DUFFER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CF 


MACH 

( 2)  = 2.999  BETAT 

( 2)  = -6.420 

Y/BW 

.299 

X/CW 

.808 

.834  -.0370 

.850 

.857 

.865  -.0270 

.900  -.0180 

.905 

.950 

.953 

.965  .0250 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETA!  < 3)  = -4.260  Y/BW  .299 

X/CW 

.000  .0480 

.050 
.081 
,086 

.094  .'0410 

.150 

.177 

.229  .0180 

.246 

.250 

.362  -.0120 

.400 

.402 

.497  -.0430 

.550 

.565 

. 600 

.650 

-rl  •(".  — I I ; 

.725 

.750 

.760 

.775 

. 808 

.834  -.0470 

.8^0 

.857 

.865  -.0410 

. 900  -.0320 

.905 

.950 

.953 
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T9  UPPER  WING  <RSNU13> 


.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0820 

-.1350 

-.1100 

-.0920 

-.0910 

-.1300 

-.0730 

-.0800 

-,114Li 

-.0980 

-.0810 

-.0700 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0200 

.2310 

.8530 

.8320 

.8520 

.8320 

.1820 

.234*.i 

.2850 

.3420 

.0680 

.0380 

-.0140 

.0180 

.0660 

. 1 100 

.1300 

-.0150 

-.0620 

- .0200 

.0250 

.0380 

-.1130 

— .0810 

-.0130 

-.0810 

-.1370  -.0970 

-.0990 

- .0740 

-.0760 

-.1130 

-.1430 

-.0990  -.0980 

-.1020 

-.1430  -.1170 

-.0860 

-.1390  -.1150  -.1020 

-.0980 

-.1330  -.0830 

-.0890 
-.0820 


1140 


1060  -.0880 


lil  60 


PACE  1430 


T9  UPPER  WING 


(RENU1 1) 


364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

,364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

,0050 

.131'-, 

.6850 

.6740 

.7110 

.6770 

.0870 

.1380 

.2170 

.2730 

.0160 

,0030 

-.1  141.1  1 

- . 0350 

. 0070 

. 0690 

. 0940 

0360 

-.0940 

- . 0600 

-.0100 

.0120 

— ■ 1320 

- . 1070 

— . 0340 

-.0880 

-.1510 

-.1130 

- . 1030 

- « 0670 

-.0940 

-.1230 

-.1510 

-.114-0  -.1070 

-.0990 

-.1500  -.1240 


-.0900 


-.1410  -.1220  -.1140 

-.1120 


-.1260  - . 0980 

— 3 I iOC( 

- . 1 U90  -.1140  -.10 80 

- . 1020 


364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

03811 

.0620 

.4670 

.4890 

. 5030 

.5311 

.0170 

.0780 

,1060 

.180! 

- . 01 90 

-.0250 


TABULATED  pressure  DATA  - I ADC 

AMES  87-707  I AD  02A  +■  S3 


SECT1CTJ  « 1)  UPPER  WINS 
MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  ( 5)  = 4.38'- 


DEPENDEN'I  VARIABLE  CP 


X/CW 

. 1 50 
.177 

.229  -.0260 

.246 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( S)  - 6.540 


.362  -.11420 

.400 

.402 

.497  -.0610 


.634  -.0570 

.850 

.857 

.865  -.0530 

.900  -.0480 


.965  -.0280 


.094  -.0310 

. 1 50 

.177 

.229  -.0340 


.250 

.362  -.0450 


0550 
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T9  UPFER  WING  (RBNU13) 


.364 

.427 

.534 

.673 

. 781  i 

.887 

- ,0610 

-.0190 

.01 >80 

.0240 

-.0600 

- * 0480 

-.1020 

-.0740 

-.04611 

-.0370 

-.1310 

-.1130 

-.0670 

-.0870 

-,i4iO 

- . i 240 

-.0980 

-.1390 

-.1350 

-.1050 

-.1050 

-.1210 

-.1170 

- .0870 

-.1310 

-.1350 

-.0790 

-.1150 

-.1330 

-.1220 

-.0940 

-.1050 

-.1090 

-.0890 

-.0950 

-.1260 

-.1140 

-.0810 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0500 

.0470 

.3720 

.4000 

,4440 

.418'-' 

- . 0200 

.0490 

.0980 

.1240 

-.0320 

-.0380 

- .0590 

-.'.1770 

-.0360 

. 0020 

.0130 

- . 0460 

-.1110 

-.0880 

-.0520 

-.0390 

-.1260 

-.1220 

-.0680 

- . 0830 


DATE  1*  SEP  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA 


IA9C 


FACE  1432 


SECTION  < DUFFER  WING 
MACH  { i.)  - 2.999  BET  AT  < 6)  = C.540 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  UPPER  WING 
DEFENDENT  VARIABLE  CF 


MACH  C Z)  ~ 2.99S  BET AT  { 7)  = 8.690 


Y/BW  .299 

X/CW 
.550 
.565 
. 600 
. 650 

.700  -.0720 

.725 
.750 
. 760 


.299  .364  .427  ,534  .673  .780  .887 

-.1340  -.1280 

-.0910 

-.1060 


.1260  -.1230 


.77  5 

-.1250 

-.1310 

. eue 

-.0760 

.834 

-.0550 

.63'.! 

-.11 40 

- . 1 280 

- . 1 27rJ 

.857 

- . 0880 

.865 

-.0520 

. 900 

-.0490 

-.1010 

-.116*. 

™~r- 

_ r.ann 

. 5>vi  J 

.950 

-.0870 

-.1200 

- . 1230 

.353 

- , 0780 

.965 

-.0270 

Y/BW 

-299  .364  *427 

a 534 

c 673 

. 781 1 

,887 

X/CW 

.000 

-.0630  -.0620  ,0400 

< 2830 

r 5090 

. 361  Li 

. 3560 

. 050 

- t 0490 

.0050 

.5. '640 

.1140 

.081 

-.0440 

.086 

-*0510 

. 094 

- , 0590 

, 1 50 

-.0920 

-.0590 

-.01811 

. 0050 

, 177 

- . 0600 

>229 

“ r 0450 

.246 

-.0490 

. 250 

-.1160 

-.1030 

- .0660 

-.0500 

.362 

-.0480 

.402 

.497  -.0510 

.550 

.565 

.600 

."650 

.700  -.0700 

. 725 
. 750 
. 760 
.775 


.1250  -.1290 


-.1310  -.1280 


-.1280  -.1310 


1220 


1290 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


FAGE  1433 


SECTION  ( 
MACH  ( 2) 


MACH  ( 3) 


i) UPPER  WING 

- e,999  BETAT  < 7)  = 6 • 6S- 


AMES  87-707  !A9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.299 


= 3.592  BETAT  < 1)  = -8.750 


Y/BW 
X/CW 
.898 

.834  -.9699 

,859 

.857 

.865  -.9549 

.999  -.9479 

.995 
.959 
.953 


Y/BW 
X/CW 
.999 
.959 
.981 
.986 
.994 
.159 
.177 
.229 
.246 
.259 

.362  .9319 

.499 

.492 

.497  -.9979 

.559 

.565 

.699 

,659 

.790  -.9379 

.725 

. 759 

.769 

.775 

.898 

,834  -.9219 

.859 

.857 

.865  -.9199 

.999  -.9919 


.364 


(RBNU13! 


.673  .789  .887 


.427  .534 

-.9799 

-.1099  -.1269  -.1289 


-.9949 


-.9879 


.9979 


-.9869  -.1140  -.1229 


-.1229 


-.9  A A'-' 

9189 

.299 

.364 

.427 

.534 

.1139 

.9839 

.3579 

1 . 1949 
.2969 

.1339 

.9939 

.9939 

.9339 

.9939 

.9689 

.9279 

.673  .789  .887 


.9939  .1519  .1889  .1999 


- .9469 


- . 0689 


-.9599  -.9239 


-.9879  — • 9699 


-.9320 


-.0399 


-.9759 


-.9979 


- .'->649  -.9690 


.995 

.959 

.953 


-.9749 

-.9659 

-.9619 

- .9599 
- . 9469 


—.9999  -.9799 


-.9989  -.9769  -.9659 


-.9939 


- . 9469 


-.9690  -.0569 


-.9859 


DATE  IS  SEP  71  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-707  IAS  CCA  ♦ S3  + T9  UPFER  WING 

SECTION  < 1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ! 5)  = 3.502  BETAT  ( 1)  = -8.750  ^BW  .299  .364  .427 

x/cw 

.965  .0360 

MACH  ( 33  - 3.502  BETAT  ( 2)  = -6.551-  T/BW  .299  . 364  . 427 


MACH  < 3)  = 3,5UZ  BETAT  i 3)  - -a.ouO 


Y7BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

x/cw 

.965 

.0360 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

, 780 

.887 

X/CW 

. 000 

. 0880 

.0540 

.2880 

.9600 

. 9900 

i .062ti 

1 .0760 

, HAO 

.2450 

.3000 

.3510 

.4250 

. 081 

.1010 

. 086 

.0670 

.094 

. 0700 

. 1 50 

. 0730 

.1220 

.1540 

. 1800 

f . 1 i 

.iff 

• 

.229 

.0460 

.246 

.0120 

.250 

-.0100 

.0260 

.0590 

.0750 

.362 

.0140 

f .1  Qf  1 

.400 

- . 'JDj'-i 

c ’.IJV.I 

.402 

-.0520 

.497 

-.0190 

. 550 

- . 0920 

-.0640 

.565 

- .0730 

- , 0440 

. 600 

-,0440 

. 650 

. 700 

-.0460 

-.0790 

.725 

- • 0990 

7KI 

-*0670 

-.0670 

. 760 

-.0780 

.775 

- .1000 

-.0830 

. 808 

-.0710 

.834 

-.0310 

.850 

-.1000 

-.0810 

-.0700 

.857 

-.0680 

. 865 

-.0220 

. 900 

-.0150 

-.0950 

- *0570 

.905 

- .0620 

.950 

- . 0880 

-.0750 

-.0630 

.953 

-.0560 

.965 

.0170 

V /EW 

.299 

.364 

. 427 

.534 

.673 

. 780 

. 887 

x/cw 

.000 

. 0640 

.0320 

.2180 

. 8280 

.8490 

.8970 

.9440 

.050 

. 1920 

.2510 

.2910 

.3540 

0470 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1435 


(R8NU13) 


.534 

.673 

. 780 

.887 

.0420 

.0920 

.1230 

.1390 

-.0310 

.0050 

.0380 

,0510 

- .0750 

-.0480 

,0030 

— . 0960 

— .0740 

-.0510 

-.0530 

- .0870 

-.1030 

-.0740 

-.0750 

-.1050 

-.0910 

-.1040 

— .0900 

-.0760 

-.0990 

-.0640 

-.0930 

-.0820 

-.0700 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.6110 

.6180 

. 6670 

.6870 

. 0940 

.1590 

.2030 

. 2530 

-.0110 

.0380 

.0710 

.0880 

-.0620 

-.0320 

.0030 

.0170 

-.0960 

-.0760 

-.0240 

DATE  16  SEP  7 3 


TABULATED  PRESSURE  BATA  - ! A9C 


PAGE  1436 


(RBNU13) 


.534 

. 673 

. 780 

.887 

-.11311 

-.0890 

- . Li 670 

-.0690 

- . 1010 

-.1150 

- . 0870 

-.0900 

-,11 2 Ei 

-.1020 

-.null 

- < 1030 

-.0890 

-.1020 

-.0810 

- . 0930 

1*990 

-.0830 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.3600 

.4871* 

.4950 

.5210 

• Oil  Li 

.1*520 

.1160 

.1690 

- . 0490 

-.0150 

.0170 

. 0400 

-.0840 

-.1*610 

-.0360 

-.0210 

-.1060 

-.0930 

- . 0500 

-.11 50 

-.1010 

-.0810 

-.0820 

- . 1 070 

-.1110 

-.0970 

-.0950 

-.1090 

-.1060 

cate;  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1437 


SECTION  < 
MACH  ( 3) 


MACH  ( 3) 


AMES  87-707  IA9  CCA  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU13) 


1) UPPER  WING 


rrz 


s 3.502  BETAT  { 5)  = 4.450 


= 3.502  BETAT  ( 6)  = 6.650 


Y/BW 

.299 

*364 

.427 

X/CW 

.808 

- .0760 

.834 

-.0630 

.850 

.857 

-.0850 

.865 

-.0560 

.900 

-.0510 

.905 

-.0860 

.950 

.953 

-.0830 

.965 

-.0320 

Y/BW 

.299 

*364 

.427 

X/CW 

, 000 

-.0430 

-.0450 

-.0010 

.050 

.081 

-.0310 

.086 

- .0320 

.094 

-.0210 

. 1 50 

.177 

-.0500 

.229 

-.0250 

.246 

-.0420 

.250 

.362 

-.0390 

..  400 

.402 

-.0710 

.497 

-.0510 

. 550 

.565 

- . 0820 

.600 

.650 

. 700 

- .0650 

.725 

.750 

.760 

-.0800 

.775 

.808 

-.0750 

.834 

-.0620 

.850 

.857 

-.0870 

.865 

-.0560 

. 900 

- . 05 1 0 

.905 

-.'.i860 

.950 

.953  -.0810 


.534 

.673 

. 780 

.887 

-.1050 

-.1020 

- . ILiiD 

-.1040 

-.0950 

-.0960 

“ . 1 000 

- .0940 

.534 

.673 

.780 

.887 

.2990 

.3530 

.4100 

.4010 

-.1121  Li 

.0270 

.0720 

.11 10 

- . 0660 

-.0350 

-,L<OlO 

.l»130 

- . 0901) 

-.0760 

-.0-470 

-.0350 

- . 1060 

- . 1 OL'fo 

-.0620 

-.1130 

— . 1 0c*0 

-.086-0 

-.0910 

-.1030 

-.1100 

-,lrJOO 

-.1010 

-.1100 

- . 1 Li  20 

- . i i 20 

- . 1 020 

- *0*00 

-.1080  -.1050 

- . i 040  - . 1 '-'il  0 - . 1 LOO 


DATE  IS  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


!A9C 


AMES  87-70?  I A9  02A  + S3  + T9  UPFER  WING 


SECTION  ( 1) UPPER  WING 
MACH  ( 3>  = 3.502  BET AT  < 6)  = 6.650 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 7)  = 8.840 


DEPENDENT  VARIABLE  Cr 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

,965 

-.0310 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

. 000 

-.0560 

-.0560 

.0210 

.050 

.081 

-.0360 

.086 

-.0420 

.094 

- . 0420 

«.  1 50 

. 177 

l . 

.229 

-.0330 

.246 

- . 0490 

.250 

.362  - , 0430 

. 400 

. 402  - . 0700 

.497  -.0560 

.550 

,565  .08'--.! 

. 600 
- G50 

,700  -.0650 

.725 

751 1 

.760  “.0800 

. ^75 

,808  -.0750 

, 854  - , 0630 


; 865  “ « 0560 

.900  — > i'fScli.* 


PAGE  1438 


(RBNU13) 


.534 

.673 

.780 

.887 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.2230 

.2660 

. 2990 

• 328U 

-.0420 

- . 0040 

.*0440 

.0680 

— . f.  i?30 

— „ 0490 

- . 0180 

. 0020 

-.0950 

-.0840 

-.0570 

- . 0420 

-.1050 

-.1060 

— .0660 

DATE  1 6 5EP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1439 


T9  UPPER  WINS  (RBNU14)  < 10  MAY  73  ) 

PARAMETRIC  DATA 

ALPHAT  = 4.000  CRB INC  = •500 

RUDDER  = -15. LOU  ELEVON  = •000 

RUDFLR  = .000 


.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.0700 

.4940 

1.1180 

.9990 

1.0270 

.9980 

.1620 

.2130 

.2450 

.3140 

.0630 

.0730 

-.0580 

-.0080 

.0470 

.0680 

.0870 

-.0180 

-.0990 

-.0490 

-.0210 

-.0130 

-.1570 

-.1180 

- . 0660 

-.1360 


-.1870  -.1560 

-.1540 

-.1280 

-.1330 

-.1640 

-.1760 

-.1550  -.1470 

-.1460 

-.1710  -.1570 

-.1300 

- „ i 09 n - . i 540  - . 1 420 

-♦1340 

-.1510  -.1320 

-.1260 

-.1090  -.1490  -.1360 

-.1130 


364 

♦ 427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

0340 

.43511 

1.0380 

.9240 

.9640 

.927'. 

0420 

. 0400 

.1290 

.1850 

. 2200 

.2841 

DATE  16  SE“  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  WA  + S3  + T9  UPPER  WING 

SECTION  < DUPPER  WING  DEPENCENT  VARIABLE  CP 

MACH  i,  l ) = g.498  BETAT  l 2)  = -6.290  Y/BW  .299  .364  .427 

X/CW 
. 1 5Ej 

.177  - .0740 

.229  -.01140 

.246  -.U42'j 

.2  50 

.362  -.0320 

. 400 

.402  -.1420 

.497  — *0570 

. 550 

.565  -.1610 

.600 
.650 

.700  -.0950 

.725 
. 750 

.760  -.1590 

.775 

.808  -.1490 

.834  -.0820 

.850 

.857  -,158'.t 

OCR  — »«CC(1 

. 91)0  — . 0440 

.905  -.1430 

♦ 950 

.953  -.1290 


.965 

.0230 

MACH 

C 1)  = 2.498  BETAT 

{ 3)  = -4.180 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 
. 000 

- . 0020 

. 0000 

* 368' 

.050 

,osi  .011 n 

.086  .0110 
.094  -.0200 

.150 

.177  -.0900 

.229  -.0330 

.246  -.0550 

.250 

.362  -.0540 

. 400 

.402  -.1510 

.497 


0730 


PAGE  1440 


(RDNU1  A ) 


.534 

.673 

. 780 

* 687 

-.0270 

. 0260 

. 0520 

.0700 

- . 1 100 

-.0640 

-.'>321' 

-.0250 

-.1640 

- . 1 240 

-.0760 

-.1910 

-.1600 

-.1380 

-.1370 

- . 1 730 

-.1820 

-.1610 

-.1530 

-.1770 

-.1660 

-.1740 

-.1620 

- . 2 520 

-.1580 

-.1410 

-.1200 

-.1560 

-.1430 

.534 

.673 

. 790 

.887 

.9470 

.8610 

. 9 O' ; 

,8500 

.0900 

. 1 550 

. !870 

, 2480 

-.0460 

. 0080 

. 0320 

♦ 0500 

-.1200 

-.0780 

- . 0480 

- . 04 1 0 

1 710 

-.1360 

- 4 rrQ  o.r, 

CATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I A9C 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  UPFER  WING 

SECTION  ( 1> UPPER  WING  DEPENDENT  VARIAELE  CP 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 3)  = -4.180  Y/BW  .299 

X/CW 
.550 
.565 
.600 
.650 

.700  -.1090 

.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 

.834  -.0900 

.850 
.857 

.865  -.0730 

,900  -.0580 

.905 
.950 
.953 

.965  .0000 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 4>  = .060  Y/BW  .299  . 364  . 427 

X/CW 

.000  -.0450  -.0590  .2200 

.050 

,081  -.0370 

.086  -.0300 

.094  -.0490 

. 1 50 

.177  —♦HDD 

.229  -.06511 

. 246  “ • 0800 

.250 

. 362  - - 0800 

.400 

.402  -.1560 

.497  -.0970 

. 550 

.565  -.1720 

. 600 
. 650* 

. 700  -.11 80 

.725 
. 750 
. 760 
.775 


.364  .427 

-.1660 

-.1610 

-.1510 

—.1600 

-.1470 

-.1370 


1510 


PAGE  1441 


(RBNU14) 


.534 

.673 

. 780 

.887 

-.1960 

-.1690 

-.1460 

-.1440 

-.1820 

-.1860 

-.1690 

-.1630 

-.1830 

-.1770 

-.1780 

-.1690 

-.1620 

-.1620 

-.1500 

-.1320 

-.1660 

-.1530 

.534 

.673 

.780 

.887 

. 7800 

.7120 

.7440 

. 7080 

.0210 

.0940 

.1290 

• 1 790 

-.0940 

-.0310 

-.0050 

.0100 

-.1520 

-.1090 

-.0760 

-.0680 

-.1910 

- . 1600 

- . 1090 

-.2060  -.1840 


— , 1880 

-.1940 


-.1570 


-.1770 


-.1570 


-.1740 


1900  -.1810 


DATE  18  SEE  73 


TABULATED  PRESSURE  BATA  - IA9C 


FACE  1442 


AMES  87-707  1A9  02 A + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU5  4) 


SECTION  < 1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 4)  - .060  Y/BW 

X/CW 
. 808 
.834 
. 850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  { 1)  = 2.498  BETAT  ( 5!  = 4.310  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
. 086 
.094 
« 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
» 400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
. 650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
*905 
.950 
.953 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. ?80 

.887 

- . 1421> 

-.0800 

-,15411 

-.1890 

-.1780 

- . 1 700 

-•0710 

-.0610 

-.1420 

-.1810 

-.1660 

— . 1 750 

- . 1 700 

- . 1 650 

- . 5 330 

- . 0280 

.299 

.364 

.427 

. 5?4- 

.673 

. 780 

*887 

-.1000 

-.1010 

.0840 

. 5680 

. 58!.  iO 

. 6030 

. 5840 

-.1(430 

.0350 

. 0780 

.1230 

-.0840 

— .0530 

-.0760 

-.1310 

-.1210 

- t 071 0 

-.0350 

- ♦ 0220 

-.0890 

-.0970 

-.1650 

- - 5 360 

- . 1 000 

-.0880 

- . 0890 

-.1570 

-.1950 

- . 1 730 

-.1250 

-.0900 

-.1580 

- . 2020 

-.1930 

" : 1 670 

- . 1 670 

-.1100 

~ » 1 180 

-.1910 

-.I860 

-.1770 

- ■ 1820 

-.1860 

-.1850 

-.1090 

-.0840 

-.1210 

-.1820 

-*1820 

-.1780 

-.0770 

-.0680 

-.1140 

-.1710 

-■ . 1 760 

-.1620 

- . 1 720 

- . 1 720 

-.1040 

DATE  !6  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1443 


SECTICTi  i 
MACH  ( 1) 

MACH  ( 1 ) 


MACH  < 1 ) 


AMES  87-707  IA9  02 A + S3  + T9  LPFER  WING 


(RBNU14) 


• % i trsrirra  mi  Mr 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2.498  BET AT  ( 5)  = 4.310 


s 2.498  BETAT  ( 6)  = 6.430 


= 2.498  BETAT  ( 7)  = 8.560 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.965 

-.0440 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

-.1060 

-.1090 

.0300 

.050 

.081 

-.1000 

.086 

-.0680 

.094 

-.0950 

4 Cl'. 
* A-  JLI 

.177 

-.1300 

.229 

-.0910 

.246 

-.1010 

.250 

.362 

-.0860 

• 400 

.402 

-.1490 

.497 

-.0890 

.550 

.565 

-.1380 

.600 

.650 

. 700 

-.1150 

,725 

. 750 

.760 

-.1140 

.775 

.808 

-.1080 

.834 

-.0890 

.850 

.857 

-.1210 

.865 

-.0810 

. 900 

— .0740 

.905 

-.1140 

.950 

.953 

-.1030 

.965 

-.0500 

Y/BW 

.299 

.364 

,427 

X/CW 

.000 

-.1210 

-.1200 

-.0220 

. 050 

.081  -.1100 
.086  -.0800 
.094  -.1140 


.534 

.673 

. 780 

.887 

.534 

.673 

. 780 

.887 

. 4740 

.4970 

.5420 

. 5330 

-.0630 

.0030 

.0550 

.0980 

-.1340 

-.0850 

-.0540 

-.0350 

-.1720 

-.1430 

-.1140 

-.0970 

-.1880 

-.1790 

-.1330 

-.1940 

-.1940 

-.1650 

-.1730 

-.1870 

-.1860 

-.1750 

-.1840 

-.1730 

-.1860 

-.1550 

-.1860 

-.1760 

—.1450 

-.1770 

-.1260 

-.1750 

-.1710 

.534 

.673 

.780 

.887 

.3720 

.4120 

.4720 

.4610 

-.0920 

-.0220 

.0240 

.0700 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1 A9C 


PAGE  1444 


AMES  87-707  1A9  C2A  + S3  + T9  UPPER  WING 


CRENU14) 


SECTION  ( DUFFER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  t 7)  = 8.560  Y/BW 

X/CW 
. 1 50 
.177 

.246 
.2  SO 
.362 
. 40  Li 
.4112 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 2)  = 2*999  BETAT  ( 1)  = -8.560  Y/BW 

X/CW 

. non 

.050 
.081 
.086 
.094 
, 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 


.299 

.364 

.427 

,534 

.673 

. 780 

.887 

-.1470 

-.1020 

-.0690 

- . 0490 

-.1190 

-.0990 

-.0960 

-.1680 

-.1540 

-.1250 

1090 

-.0810 

-.1270 

-.1770 

-.1870 

-.1440 

- * 0690 

-.1420 

-.1850 

-.1930 

-.1720 

-.1810 

-.1180 

-.1300 

-.1820 

- . 1 880 

-.1810 

-.1920 

-.1690 

-.1850 

-.1170 

-.1260 

-.1400 

-.1840 

- . 1 840 

(Attn 

- . 0800 

-.1170 

-.1200 

-.1870 

-.1080 

-.1680 

-.1800 

-.1040 

-.0550 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0750 

.0680 

.4690 

1 . 1 710 

5 , 1020 

1 c 1.  360 

1 ..0470 

r 2030 

. 2260 

.2950 

.3630 

.1010 

.0690 

.0540 

-.0140 

.0240 

.0610 

.1060 

.1330 

.0290 

-.0040 

-.0610 

-.0240 

.0180 

. 0340 

♦ 0030 

-.1150 

—.0850 

-.0180 

-.0850 

-.0300 


DATE  IS  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PARE  1445 


T9  UPPER  WING 

(RBMU14) 

.364 

.427 

.534 

.673 

,781; 

,887 

-.1390 

-.0980 

-.1040 

-.1490 

-.1140 

-.1>82U 

-.0790 

-.0980 

- . 1040 

-.1450 

-.1170 

- . 0930 

-.1410 

-.1120 

- • Lj990 

-.1100 

-.1370 

-.0890 

-.0990 

-.1240 

-.1070 

-•0920 

-.0930 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.0340 

.3500 

1.0380 

.9960 

1.0590 

.9610 

.1800 

.2040 

.2470 

.3170 

.0700 

.0350 

-.0290 

.0110 

.0510 

.1060 

-.0230 

-.0610 

-.0300 

-.*.i020 

.0140 

-.1130 

-.0840 

-.0350 

-.0950 

-.1340 

-.1090 

-.1140 

-.0890 

-.0910 

-.1220 

»;0O  - * 1 Li  50 

-.1150 

-.1400  -.1250 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1446 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RCNU1A) 


SECTION  ( ltUPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 2)  = -6.410  Y/BW 

X/CW 
.608 
.834 
.650 
.657 
.665 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 3)  = -4.250  Y/BW 

X/CW 


.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
.700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.608 
.634 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
. 950 
.953 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

,887 

-.1040 

- .0680 

-.1110 

-.1360 

-.1210 

- . 1 080 

-.0590 

-.0510 

-.1110 

-.1330 

—.0950 

-.1240 

-.1130 

- . 1 000 

- . 1020 

-«oueo 

.299 

.364 

.427 

. 534 

.673 

. 780 

.887 

gn 

. 0040 

_ 2820 

. 9240 

. 9'  >90 

.8810 

.1340 

.1710 

.2100 

.2700 

.0420 

. 0060 

,0030 

- . 0430 

-.0070 

.0330 

, 0600 

.0780 

- . 01 50 

-,0400 

— .0751* 

-.0430 

-.0160 

-.0050 

-.0420 

-.1010 

-.1180 

-.0930 

-.0490 

-.0660 

-.1180 

-.1390 

-.1140 

-.0970 

-.0940 

-.0680 

-.1190 

-.1450 

-.1260 

-.11  50 

-.1100 

-.1410 

-.1280 

-.1130 

-.0750 

-.1210 

-.1420 

-.1240 

-.mo 

-.0640 

-.0570 

-.1150 

-.1370 

- . 1 040 

- . 1 320 

-.1140 

-.1060 

- . 1 1 00 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


FAGE  1447 


SECT  ICW  t 
MACH  ( 2) 

MACH  ( 2) 


MACH  ( 2)  = 


AMES  87-?'„p7  IA9  Q2A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU14) 


1) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2.999  BETAT  ( 3)  = -4.250 


= 2.999  BETAT  ( 4)  = ,060 


2.999  BETAT  ( 5)  = 4.380 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.965 

-.0260 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.000 

-.0280 

-.0400 

.1630 

.7210 

.7430 

. 7850 

. 71 70 

.050 

. .0340 

.0920 

.1420 

.1970 

.081 

-.0130 

.086 

-.0300 

.094 

-.0270 

.150 

-.0630 

-.0180 

.0230 

.0380 

.177 

-.0730 

.229 

-.0410 

.246 

-.0630 

.250 

-.1100 

-.0830 

-.0390 

-.0300 

.362 

-.0620 

. 400 

-.1440 

-.1240 

-.0650 

.402 

-.1150 

.497 

-.0830 

.550 

-.1600 

-.1280 

.565 

-.1260 

. 600 

-.1060 

.650 

-. 1050 

. 700 

-.1010 

-.1360 

.725 

-.1570 

.750 

-.1230 

-.1210 

.760 

-.1170 

.775 

-.1540 

-.1370 

.808 

-.1110 

.834 

-.0830 

.850 

-.1520 

-.1340 

-.1240 

.857 

-.1390 

.865 

-.0760 

. 900 

-.0690 

-.1480 

-.1120 

.905 

-.1380 

.950 

-.1380 

-.1310 

-.1190 

.953 

-.1350 

.965 

-.0450 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

. 000 

-.0670  - 

.0700 

.0720 

.5310 

.5590 

.5970 

. 5650 

.050 

-.0260 

.0230 

.0990 

.1360 

.081 

-.0560 

. 086 

- 

.0570 

. 094 

-.0540 

DATE  IS  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-7li7  IA9  C2A  + S3  ♦ T9  UPPER  WINS 


SECTION  ( 1) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  1 2)  = 2.999  BETAT  ( 5)  = A. 380 


Y/BW  .299 

X/CW 
.150 
.177 

.229  -.0590 

.246 

.250 

.362  -.0730 

. 400 
, 402 

.497  -.0640 


299  .364  .427 


. 600 
.650 

. 700  - . 0950 


.775 

.808 

.634  -.0790 

. 850 

.857 


MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  < 6)  = 6.550 


Y/BW 
X/CW 
. 000 
. 050 
.081 
.086 


.299  .364  .427 


-.0780  -.0780  .0190 


PAGE  1448 


(RBNU14! 


.534 

.673 

* 780 

.887 

-.0980 

-.0570 

- ♦ 0090 

.0060 

-.1340 

-.1080 

-.0650 

-.0530 

-.1560 

-.1390 

- . 0850 

-.1670 

-.1360 

- . i i 5 Vi 

-.1200 

-.1410 

-.1600 

- . 1 330 

-.1310 

-.1560 

-.1380 

-.1520 

-.1360 

- .13 3 U 

- . 1480 

-.1260 

-.1460 

-.1310 

-.1300 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.4300 
— * 0490 

.4410 
. 0060 

. 5060 
. 1*620 

, 4960 
. 1080 

-.1070 

-.0610 

-*0290 

-.til  10 

-.1370 

- . 1 080 

-.0780 

-.0620 

-.1520 

-.1380 

-.0910 

DATE  18  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-7U7  IA9  C2A  + S3  + 

f»r-r>r»inr»IT  IMDt  A Ol  C re 

SECTION  < 1)  UPPER  WING  wm-t-wt,.-..  

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 6)  = 6.550  Y/BW  .299 

X/CW 
. 550 
.565 
.600 
.650 

.700  -.0930 

.725 
.750 
.760 
.775 
.008 

.834  -.0820 

.050 

.857 

.865  -.0760 

.900  -.0700 

.905 

.950 

.953 

.965  -.0510 

MACH  ( 21  = 2.999  BETAT  ( 7)  = S.710  Y/BW  .299 

X/CW 

.000  -.0850 

.050 

.081 

.086 

.094  -.0840 

.150 

.177 

.229  -.0680 

.246 

.250 

.362  -.0750 

. 400 

.402 

.497  -.0750 

.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 


-.0910 


PAGE  1449 


T9  UPPER  WING  (RBNU14) 


364  .427  .534  .673  .780  .887 

-.1570  -.1400 

-.1230 

-.1240 

-.1190 

-.1430 

-.1540 

-.1340  -.1340 

-.1030 

-.1520  -.1410 

— • 0330 


- . 1480 

-.1400 

-.1360 

-.1040 

-.1440 

-.1300 

-.1020 

-.1380 

-.1350 

-.1330 

-.0990 

364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

0900 

-.0180 

.2890 

.3610 

.4110 

.4140 

-.0730 

- .0090 

.0340 

.0740 

-.0830 

.1740 

-.1120  -.0710  -.0410  -.0280 

-.0970 

1740 

-.1350  -.1120  -.0840  -.0750 

-.1400  -.1390  -.0990 

-.1000 

-.1440  -.1430 

-.1050 

-.1270 

-.1220 

- . 1420 

-.1450 

-.1320  -.1360 

-.1050 

-.1450  -.1380 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1450 


SECTION  < 
MACH  ( 2) 


MACH  < 3) 


AMES  87-707  IA9 

02A  + S3  + 

T9  UPFER  WING 

(RDNU14) 

1)  UPPER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 2.999  0ETAT 

( 7)  = 8.710  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

,780  .887 

X/CW 

.808 

-.0990 

.834 

-.0830 

.850 

-.13711 

-.1370 

-.1330 

.857 

—.1060 

.865 

- ,15770 

. 900 

-.0710 

-.1220 

-.1340 

.905 

-.1010 

.950 

-.1040 

-.1300 

1320 

• 053 

.965 

-.0490 

= 3.502  BET AT 

( 15  = -8.730  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.000 

. 0700 

. 0640  . 3600 

l . 0770 

1 . 1030 

1.1710  .9570 

.050 

.2350 

.2700 

.3220  .2850 

.081 

.1000 

. 086 

.0660 

.094 

.0570 

.150 

.0570 

.1060 

.1330  .1210 

.177 

.0030 

.229 

, 0300 

.246 

.0020 

.250 

-.0230 

.0100 

.0400  .0430 

.362 

.0020 

. 400 

-.0730 

-.0460 

-.0030 

.402 

-.0650 

.497 

-.0260 

.550 

-. 1000 

-.0730 

.565 

- .0830 

. 600 

-.0550 

.650 

-.0570 

. 700 

-.0510 

-.0870 

.725 

- . 1060 

.750 

-.0780  -.0730 

. 760 

- , 0850 

.775 

-.1080 

- .0900 

.808 

-.0800 

.834 

-.0460 

.650 

-.1040 

-.0870 

- . 0760 

.857 

-.0770 

.865 

- • 0400 

. 900 

-.0330 

-.1020 

-.0590 

.905 

-.0840 

.950 

-.0950 

-.0810 

-.0730 

.953 

-.0780 

DATE  16  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1451 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU!4> 


SECTION  t wing 


DEPENDENT 


»rt  *r»l  < 


CP 


MACH  ( 3}  = 3 * 51(2  BETAT  ( 1)  = -8.730 


MACH  < 3)  = 3.502  BETAT  ( 2)  = -6.530 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 3)  = -4.340 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.965 

,0000 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

x/cw 

.000 

.0420 

. 0300 

,3050 

.050 

.LSI 

. 0690 

.086 

.0340 

.094 

.0350 

.150 

.177 

-.0120 

.229 

.0120 

.246 

-.0160 

.250 

.362 

-.0190 

. 400 

.402 

-.0720 

.497 

-.0430 

. 550 

.565 

-.0870 

.600 

.650 

. 700 

-.0640 

.725 

.750 

.760 

-.0910 

.775 

. SOS 

-.0870 

.834 

-.0550 

. 850 

.857 

-.0960 

.865 

-.0460 

.900 

-.0420 

.905 

-.0950 

.950 

.953 

-.0930 

.965 

-.0150 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

.0200 

.0090 

.2340 

.050 

.081 

. 0401i 

, 086 

.0120 

. 094 

.0150 

.534 

.673 

.7611 

.887 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.9550 

.9770 

1.063 0 

.8790 

.1900 

.2270 

. 2780 

.3000 

4 non 

t j r.oij 

.1)230 

■0781) 

« X 

.0420 

-.0080 

.0220 

.0240 

.0860 

-.0600 

-.0170 

-.1070 

-.0850 

-.0640 

-.0650 

-.1)960 

-.1130 

-.0830 

-.0840 

.1120 

-.1000 

.1100 

-.0950 

-.0810 

.1080 

-.0810 

.1020 

-.0890 

-.0760 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.8370 

.8550 

.9330 

.9340 

.1480 

.1840 

.2280 

.2840 

DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


SECTION  ( 1) UPPER  WINS 


AMES  87—7117  IA9  02 A + S3 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 3)  = 3.5 '.t'd  BETAT  ( 3)  - -4.340 


Y/BW  .299 

X/CW 
.150 
.177 

.229  -.0080 

.246 

.250 

.362  -.0320 

. 400 
. 402 

.497  -.0530 

. 550 

.565 

.600 

.650 

.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 

.834  -.0640 

.850 

.857 

.865  -.0580 

.900  -.0520 

.905 

.950 

.953 

.965  -.0300 


MACH  ( 3)  a ^3.502  BETAT  ( 4)  = .050  Y/BW  .299 

X/CW 

.000  -.0160 
.050 
.081 
.086 

.094  -.0140 

.150 

.177 

.229  -.0290 

.246 

.250 

.362  -.0470 

.400 

.402 

.497  -.0660 


PACE  1452 


T9  UPPER  WING 


(RBNU14) 


.364 

-.0310 


.364 

•.0210 

.0170 
. 0470 


.427 

-.0290 

-.0780 

-.0930 

-.0960 

-.0920 

— .0990 

-.1040 

-.1020 

.427 
.11 00 
-.0100 

-.0520 


.534 
• 0060 

- .0550 
-.0950 

-.1130 

-.11811 

-.1160 

-.11 70 

-.1150 

-.111!) 

.534 

.6120 

.0600 

-.0350 

-.0780 

-.1050 


.673 
. 0490 

-.0250 

-.0710 

-.0920 

- . 1 000 

-.1010 

- . 09811 

-.0940 

.673 

.6730 

.1080 

. 0060 

-.0530 

-.0860 


,780 
. 0760 

.lil)41i 


-.1)690 

-.0900 

-.1)890 

-.0840 

. 780 

. 7090 
.1530 

.1)340 

-.0250 


.887 

.0951) 

.1)160 

-.0261) 

-.0731) 

-.0890 


-.08011 

.887 

. 7380 
.1950 

.0470 

-.0170 
- .1)4811 


0860 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


FA&E  1453 


AMES  87—707  IA9  C2A  + S3  + T9  UFFER  WINS 


(RBNU14) 


SZC~ ION  ( i/vrFER  WING 


ncptMrjcKiT  VARIABLE  CP 


MACH  < 3)  = 3. 503  BETAT  ( 4)  = .050  Y/BW 

X/CW 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
• 80S 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  < 3)  = 3.502  BETAT  l 5)  = 4.450  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.'->94 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.1200 

-.1020 

-.0950 

-.0790 

-.0830 

-.0810 

-.0940 

-.1160 

-.1080 

-.0950 

-.0960 

-.1140 

-.1060 

— 0930 

-.0760 

-. 1090 

-.1120 

-.1040 

-.0950 

-.0680 

-.0620 

-.1080 

-.1110 

-.0920 

-.1060 

-.1020 

-.0920 

-.1120 

- .0450 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0510 

-.0570 

.0010 

.4520 

.4940 

. 5660 

. 5680 

-.0120 

.0340 

.0850 

.1240 

-.0450 

-.0390 

-.0380 

-.0660 

-.0660 

-.0310 

-.0010 

.0130 

-.0390 

-.0550 

-.0970 

-.0750 

-.0500 

-.0370 

-.0530 

-.0860 

-.1180 

-.1000 

-.0660 

-.0660 

- . 0920 

-.1240 

-.1050 

- . 0890 

- . 0930 

-.0810 

-.1180 

-.1080 

-.1040 

1030 

-.0900 

-.1160  -.1080 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IAS  02A  + S3  + 

SECTION  ( 1 ) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 5)  = 3.502  BETAT  C 5)  = 4.45'.i  T/BW  .299 

x/cw 

.808 

.834  -.0750 

.850 

.857 

.865  -.0680 

• 900  -.0660 

.905 

.950 

.953' 

.965  — . 0480 


MACH  ( 3 ) = 3.502  BETAT  ( 6)  = 6.660  Y/BW  .299 

X/CW 

■ iOO  — . 0650 
.050 
.081 
.086 

.'.(94  -.0630 

.150 

.177 

.229  -.0530 

.246 

.250 

,362  -.0620 

.400 

.402 

.497  -.0740 

. 550 
.565 
.600 
.650 

.700  -.0830 

.725 

. 750 

. 760 

.775 

.608 

.834  -.0780 

.850 

.857 

.665  -.0740 

.900  -.0690 

.905 

.950 

.953 


PAGE  1454 


T9  UFFER  WING 

(RBNU14) 

.364  .427 

.534 

.675 

.760 

.887 

-.0850 

- . 1000 

-.1160 

- , ID 70 

-.1050 

-.1020 
— _ 1 * ,i  l ■, 

-.1160 

-.1130 

-.11150 

-.1020 

- . 1 020 

.364  .427 

. 534 

.675 

.760 

.887 

,0630  — ,0110 

-.0610 

.0570 

• WCUO 

— .1*500 

UlStl'I 
• WW  JLI 

♦0050 

. 4£*  0 
.0480 

.0950 

-.0740 

-.0880 

-.1)510 

-.0240 

- ,0040 

.0640 

-.  1080 

- .0910 

-.0630 

- . 0520 

-.1220 

-.1150 

-.0770 

-.0910 

-.1240  -.1120 

-.0960 

-.1010 

-.0960 

-.1120 

-.1200 

-.1080  -.1060 

-.0910 

-.1200  -.1120 

- . 0860 

- . 1 200  -.1120  - . 1 090 

-.0970 

-.1200  -.1080 

- . 0980 

-.1200  -.1110  -.1100 

-.0970 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1455 


SECTI* 

MACH 

MACH 


AMES  87-707  IA9  C2A  * S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU14) 


<-«*.<  / 4 \ i item  i.  it  Mr 


PFPENOENT  VARIABLE  CF 


( 3)  = 3.502  BETAT  ( 6)  = 6.660 


( 3)  = 3.502  BETAT  ( 7)  = 8.860 


Y/BW 

.299 

.564 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

x/cw 

.965 

-.0530 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

-.0730 

-.0740 

-.0210 

.1890 

.3010 

.3480 

. 4U00 

.050 

- .0720 

-.0220 

. 0280 

.0690 

.081 

-.0660 

.086 

-.0630 

.094 

-.0690 

.i  sri 

-.0990 

-.0660 

-.0320 

-.0160 

.177 

-.0770 

.229 

-.0550 

.246 

-.0630 

.250 

-.1130 

-.0990 

-.0700 

-.0570 

.362 

-.0620 

.400 

-.1180 

-.1170 

-.0770 

.402 

-.0860 

.497 

-.0720 

.550 

-.1220 

-.1100 

.565 

-.0900 

.600 

-.1010 

.650 

- .0960 

. 700 

-.0780 

— .1100 

.725 

-.1190 

. 750 

-.1040 

-.1040 

= 760 

-.0910 

.775 

-.1170 

-.1100 

.808 

-.0870 

.834 

-.0760 

.850 

-.1180 

-.1100 

-.1080 

.857 

-.0980 

.865 

-.0720 

Qf-.fi 

— . l-rRftfi 

-.1170 

-.1060 

.905 

-.0990 

.950 

-.1120 

-.1100 

-.1070 

.953  -.1000 
.965  -.0500 


date  is  sep  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I A9C 


FAGE  1456 


REFERENCE  DATA 


SREF  = 

2.4210  SQ.FT. 

XMRP 

LREF  = 

39.6490  INCHES 

YMRP 

BREF  = 

39.6490  INCHES 

2 MRP 

SCALE  = 

.0300  SCALE 

SECTION 

( 1) UPPER  WING 

AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  UPPER  WING 


26.5300  INCHES 
.0000  INCHES 
.0000  INCHES 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNUl  5)  ( 10  MAY  73  ) 
PARAMETRIC  DATA 

ALPHAT  = 6.000  ORB INC  = .500 
RUDDER  = -15.000  ELEVON  s .000 
RUCFLR  = .000 


MACH  ( 1)  = 2.496  BETAT  ( 1)  = -6.390 


MACH  ( 11  = 2.496  BETAT  ( 2)  = -6.260 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

.0350 

.0780 

.4830 

. 050 

.081 

• 0400 

.086 

.0560 

.094 

.0280 

.150 

.177 

-.0780 

.229 

. 0060 

.246 

-.0350 

. 250 

.362 

- .0100 

. 400 

.402 

-.1460 

.497 

-.0410 

. 550 

_ 565 

-.1620 

. 600 

.650 

. 700 

- . 0920 

.725 

.750 

. 760 

-.1570 

.775 

.806 

-.1540 

.034 

-.0950 

.850 

.857 

-.1700 

.865 

-.0750 

.900 

-.11520 

.905 

-.1640 

.950 

.953 

-.1520 

.965 

.0370 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

. 000 

.0000 

.0520 

.4120 

. 050 

.081 

.0160 

.086 

.0250 

. 094 

-.0040 

.534 

A 673 

. 780 

.887 

1.1120 

1 ,0130 

1.0340 

.9840 

.1310 

. a74L: 

or.cr. 

■ 3640 

-.0310 

.02  30 

.0390 

.0590 

-.1110 

-*.0720 

“.0430 

-.0340 

-.1670 

-.0850 

-.1930 

- . 1 630 

-.1430 

-.1430 

-.1620 

-.1800 

“.1610 

-.1610 

-.1800 

-.1780 

-.1600 

-.1550 

-.1670 

-.1470 

-.1310 

-.1550 

-.1470 

.534 

.673 

. 780 

.887 

1 ,0420 

.9470 

.9750 

. 9360 

, 1 000 

. 1480 

.1850 

. 2400 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


AMES  87-70?  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING 
SECTION  ( 1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  a 2.496  BETAT  ( 2)  = -6.280 


MACH  ( 1)  = 2.496  BETAT  < 3)  = -4.160 


Y/BW 

X/CW 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
. 650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

Y/BW 

x/cw 

.000 

.050 

.081 

.086 

.094 

.150 

.177 

.229 

.246 

.250 

.362 

.400 

.402 

.497 


.299 

-.0190 

-.0360 

-.0640 

-.1060 

-.1040 

-.0870 

-.0680 

.0100 

.299 

-.0150 

-.0340 

-.0410 

-.0610 

-.0790 


.364 
. 0070 

.0000 

- . 0720 


-.1520 

-.1690 

-.1640 

-.1610 

-.1760 

-.1690 

-.1590 

.427 

.3590 

-.0080 

-.1060 


PAGE  1457 


(RBNU15) 


.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0470 

.0070 

.0230 

. 0400 

-.1250 

-.0800 

-.0580 

-.0490 

-.1730 

-.1410 

-.0950 

-.1960 

-.1730 

-.1490 

-.1490 

-.1750 

-.1860 

-.1680 

-.1670 

-.1850 

-.1690 

-.1860 

-.1670 

-.1610 

-.1730 

-.1570 

-.1420 

-.1630 

-.1560 

.534 

.673 

.780 

.887 

.9540 

.86811 

.9050 

.8610 

.0690 

.1210 

.1560 

. 2040 

-.0620 

-.0130 

.0070 

.0220 

-.1340 

-.0950 

-.0670 

-.0610 

- . 1 800 

-.1480 

-.1050 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1458 


AMES  87-70?  1A9  02A  + S3  + T9  UPFER  WING 


(RBNU15J 


SECTION  < 1) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 3)  = -4. 160  Y/BW 

X/CW 
.550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
. 808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 9LK.I 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 4)  = .060  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.031 
.086 
. 094 
.150 
.3  77 
.229 
. 246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.2030 

— . 1740 

-.3750 

-.1530 

-.1560 

-.1170 

-.1710 

-.1900 

-.1790 

-.1760 

-.1730 

-.1900 

- . 1 760 

-.1660 

-.1120 

-.1880 

1870 

-.1740 

-.1680 

-.0950 

-.0780 

-.1880 

- . 1 740 

-.1650 

-.1480 

-.16*0 

-.1620 

-.1770 

-.0090 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

,780 

.887 

-.0620 

-.0600 

.2230 

. 7820 

. 7300 

. 7580 

.7160 

.0100 

.0690 

.1050 

.1450 

-.0570 

-.0360 

-.0650 

-.1310 

-.0980 

-.0450 

-.0200 

-.0100 

-.0720 

-.0920 

- . 3 530 

-.1170 

-.0890 

-.0830 

- . 0840 

-.1680 

-. 1940 

-.1660 

-.1800 

- . 1 000 

-.1770 

-.2030 

-.1840 

-.1630 

-.1640 

-.1280 

-.1960 

-.1850 

- ,1800 

- . 1 790 

1710 


1940 


1820 


CATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


AMES  87-707  IA9  C2 A + S3  + T9  UPPER  WING 


SECTION  < 1) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 4)  = - Li6L> 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 5)  = 4.310 


.364  . 427 

-.1730 

-.1910 

-.1810 

-.1680 


V/BW 

x/cw 

.806 

.834 

.850 

.857 

.865 

.900 

.905 

.950 

.953 

.965 

Y/BW 

X/CW 
.000 
. 050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
. 402 
.497 
.550 
.565 
.600 
.650 
. 700 

706 

.750 
.760 
.775 
. 808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
. 905 
.950 
.953 


.299 

-.1020 

—.0900 

-.0780 

-.0300 

.299 

-.1090 

-.0930 

-.0940 

-.0990 

1000 

-.1210 

-.0930 

-.0870 

-.0760 


.364 

-.1060 

-.0640 

-.1120 


.427 

.0830 

-.0960 

-.1470 

-.1660 

-.1730 

-.1400 

-.1300 

-.1350 

-.1260 


1140 


PAGE  1459 


(RBNU15) 


.534 

.673 

.780 

.807 

-.1870 

-.1800 

-.1760 

-.1770 

-.1720 

-.1660 

-.1720 

-.1700 

.534 

.673 

, 780 

.887 

. 5870 

.6020 

.6330 

.6080 

-.0450 

.0200 

.0570 

.0930 

-.1290 

-.0760 

-.0510 

-.0410 

-.1700 

-.1390 

-.1110 

-.1050 

-.2010 

-.1780 

-.1380 

-.2020 

-.1950 

-.1640 

-.1750 

-.1870 

— . 1910 

-.1710 

- . 1 780 

-.1860 

-.1870 

-.1850 

-.1850 

-.1740 

-.1850 

-.1740 

1800 


1820  -.1690 


iam 


PACE  1460 


T9  UPPER  WING  (RBNU!  5! 


.164 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.667 

.364 

.427 

.534 

.673 

* 780 

.667 

.1200 

.0290 

.4610 

. 5480 

• 5721* 

.5530 

- .0720 

-.0100 

. 0330 

.0690 

-.1140 

.0800 

-.1460 

- , 1 420 

-.0970 

-.0680 

-.0550 

.1180 

-.1810 

- . 1 500 

-.1230 

-.1140 

-.2010 

-.1870 

-.1460 

-.1620 

-.2080 

-.2010 

-.1630 

-.1970 

-.1930 

- . 1 660 

-.1810 

- . 1 760 

-.1830 

-.1280 

-.1900 

-.1920 

-.1170 

-.1820 

-.1920 

-.1790 

-.1290 

-.1770 

-.1800 

-.1220 

-.1670 

-.1830 

-.1100 

364 

.427 

.534 

.673 

, 780 

.887 

1290 

-.0260 

.3340 

. 4640 

.5170 

. 5000 

-.1030 

-.0420 

• 01 30 

.0490 

- , 1 290 

0930 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1461 


(R0NU13) 


,534 

.673 

.780 

,8 87 

-.157U 

-.1160 

-.0790 

-.0660 

-.1860 

-.1650 

-.1330 

-.1220 

-.1950 

-.1960 

-.1520 

00 

-.2010 

-.1700 

- , 1 830 

-.1950 

-.1890 

-.1810 

-.1820 

-.1760 

-.1930 

-.1560 

- , 1 940 

-.1840 

—.1440 

-.1840 

-.1300 

-.1790 

-.1820 

.534 

.673 

. 780 

.887 

1.1450 

1 .0860 

1.1310 

.8960 

. i rti  #l 

. PIU'J 

.2640 

.3020 

.0120 

.1*510 

.0870 

. 1 060 

-.0670 

-.0360 

. 0040  . 01 30 

-.1170 

-.0910 

-.0350 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1462 


SECT  TEN  ( 
MACH  ( 2) 


MACH  ( 2) 


AMES  87-71i?  IA9  C2A  + S3  ♦ T9  UPPER  WING 

1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 2.999  BETAT  ( 1)  = -8. 5511  Y/BW 

X/CW 
. 5511 
.565 
. etii* 

. 650 


.725 
. 750 
. 760 

. 808 
.834 
.850 
.857 


(RBNU15) 


= 2.999  BETAT  ( 2)  = -6.400 


..905 

.950 

.953 


Y/BW 
X/CW 

,onr> 

.050 
.081 
.086 
.094 
. 150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 

.700  -.0800 

.725 

. 750 

.760 

.775 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.e&7 

-.1420 

- . 1060 

-.1110 

-.0880 

- . 0050 

.0660 

-.1110 

-.1480 

-.1190 

-.1090 

-.1030 

— .1430 

- _ 1210 

- . 1O00 

. '->670 

-.1240 

-.1380 

-.1140 

-.1060 

.0580 

-.1200 

-.1350 

- . 0930 

-.1190- 

-.1090 

-.0970 

-.1150 

. 1*070 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

. 0290 

.0360 

. 3500 

1 . 0420 

1 . 0050 

1.0390 

*9681) 

.1460 

.1590 

.2230 

. 2880 

.0510 

.0320 

.1)150 

-.0420 

-.0140 

.0240 

.0610 

.1)880 

0060 

-.0330 

- . 0820 

-.0520 

— .0140 

. 0000 

0290 

-.1010 

-.1280 

-.1050 

- . 0440 

0530 

-.1490 

-.1140 

-.1160 


■ . 0940 


-.0950 


-.1250 


-.1530 


-.1140  -.1100 


-.1150 


1480 


1250 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1463 


AMES  87-707  1A9  02A  + S3  + T9  UPFER  WING 


(RBNU15) 


SECTION  ( 1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 2)  - -6.400  Y/BW 

X/CW 
. 808 
.834 
.8511 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  C 3)  = -4.240  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.1)86 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.1080 

-.0780 

-.1300 

-.1460 

-.1180 

-.1080 

- .0670 
- .0590 

-.1290 

- . 1440 

-.1030 

-.1340 

-.1140 

-.1010 

-.1230 

-.0150 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.1)020 

-.0010 

.2820 

.9530 

.9090 

.9540 

.8760 

.1180 

.1360 

.1830 

.2450 

.0230 

. 0020 

-.0090 

-.0590 

-.021)0 

.0170 

.0370 

.0610 

-.0290 

-.0500 

-.0810 

-.0520 

-.0320 

-.0190 

-.0510 

-.1100 

-.1200 

- . 0990 

-.1)600 

-.0720 

-.1240 

-.1410 

-.1210 

-.1030 

-.1040 

-.0940 

-.1250 

-.1430 

-.1330 

-.1210 

-.1170 

-.1390 

-.1320 

-.1190 

- . 0890 

-.1200 

-.1390 

-.1250 

-.1160 

-.0810 

-.0720 

-.1250 

-.1370 

-.1120 

-.1300 

-.1210 

-.1110 

-.1190 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1464 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNUI3) 


SECTION  ( 1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  < 3)  - -4. 240  Y/BW 

x/cw 

.965 

MACH  ( 2>  = 2.999  BETAT  ( 4)  = .060  Y/BW 

X/CW 
.BOB 
.050 
.081 
. 086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 

• 400 
.402 
.49? 
.550 
.565 
. 600 
.650 
.700 
. ?2  5 
. 750 
. 760 
.775 
. 808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 

• 950 
.953 
.965 

MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  ( 5)  = 4.390  Y/BW 

X/CW 
, 000 
.050 
.081 
. 086 
. 094 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 760 

.687 

-.0390 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0430 

-.0520 

.1640 

.7350 

.7450 

. 7830 

.7530 

.0470 

.08511 

.1310 

. 1 760 

-.0290 

-.0390 

-.0370 

-.0830 

-.0560 

-.0190 

,009'j 

. 0220 

-.0540 

-.0730 

-.1030 

- .0800 

-.0550 

-.0450 

-.0730 

-.1210 

-.1360 

-.1160 

-.0780 

-.0930 

-.1300 

-.1520 

-.1340 

-.1120 

-.1150 

-.1100 

-.1260 

-.1450 

-.1400 

-i  1310 

-.1270 

-.1430 

-.1390 

-.1240 

-.0930 

-.1330 

-.1410 

-.1360 

-.1260 

-.0840 

-.0770 

-.1370 

-.1370 

-.1220 

-.1300 

- . 1 300 

- . ! 220 

-.1340 

-.0510 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0780 

-.0820 

.0740 

.5070 

.5610 

. 6090 

.5810 

-.0210 

.0350 

.0810 

. 1070 

- . 0640 

-.0610 

-.0640 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1465 


AMES  87-707  IA9  02 A + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU15! 


SECTION  t.  n UPPER  wINg 


mf-k  i«r 


r er  rn 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 5)  = 4.390  Y/BW 

X/CW 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 350 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.634 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 6)  = 6.570  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0870 

-.0490 

-4 11200 

- .0080 

-.1010 

-.0650 

- .117611 

-.1210 

- . 1000 

-.0710 

-.0620 

-.0810 

-.1210 

-.1450 

-.1290 

-.0890 

-.0910 

-.1300 

• t-  Cl'. 

-«aj JU 

4i  *»n 

~ * A w»  f .» 

-.1160 

-.1200 

-.0980 

-.1250 

-.1470 

-.1390 

-.1340 

-.1330 

-.1450 

-.1380 

-.1210 

-.0850 

-.1180 

-.1430 

-.1360 

-.1330 

-.0800 

-.0730 

-.122*0 

-.1390 

-.1310 

-.1360 

-.1300 

-.1510 

-.1160 

-.0490 

> 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 760 

.887 

-.0860 

-.0670 

. 0280 

. 3950 

.4850 

. 5260 

.5140 

-.0410 

.0070 

.0540 

. ’0890 

-.0790 

-.0740 

-.0790 

-.1060 

-.0970 

-.0630 

-.0350 

-.0220 

-.0740 

-.0760 

-.1260 

-.1070 

-.0620 

-.0710 

-.0860 

-.1450 

-.1320 

- .0970 

-.1220 


0910 


date  te  sep  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I ABC 


PACE  1466 


SECTION  ( 
MACH  ( 2) 


MACH  ( 2) 


AMES  87-707  1A9 

OZA  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

(: 

RBNU15) 

1) UPPER  WINS 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 2.999  BET AT 

( 6)  = 6.570  Y/BW 

.299 

.364  .427 

,554 

.673 

,780 

.887 

X/CW 

.550 

- . 1 500 

-.1430 

.565 

-.1300 

.600 

-.1260 

.650 

- . 1 221! 

. 700 

-.0960 

-.1440 

.725 

-.1470 

. 750 

-.136'.! 

-.1350 

. 760 

-.1160 

775 

1450 

--14V ' 

. 80S 

-.1040 

.834 

-.0880 

.850 

-.1410 

-.1390 

-.134U 

.857 

-.1060 

.665 

-.08i0 

.900 

-.0750 

-.1400 

-.1330 

.905 

-.1070 

.950 

- . 1 370 

-.1340 

-.1340 

.953 

-.0980 

.965 

-.0530 

= 2.999  BETAT  < 

: 7)  = 8.730  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.867 

X/CW 

.000 

- . 0930  - 

.0970  -.0150 

.£900 

.3950 

. *660 

.4  561p 

.050 

-.0710 

- » 0200 

.0320 

. 0640 

.061 

-.0940 

.086 

- 

.0820 

.094 

-.0920 

.150 

-.1130 

-.0760 

- . 0491i 

-.0340 

.177 

- ,1060 

.229 

-.0820 

.246 

- 

.0850 

. 250 

-.1370 

-.1130 

-.0920 

- . 0820 

.362 

-.0860 

,400 

-.1460 

-.1380 

-.1050 

. 402 

- . 1 200 

.497 

- . 0860 

. 550 

-.1490 

-.1450 

.565 

-.1140 

.600 

-.1300 

.650 

-.1260 

.700 

-.0990 

-.1430 

. 725 

-.1460 

.750 

- . 1 340 

1350 

. 760 

-.11 00 

.775 

-.1430 

- ■ 1420 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 5A9C 


PAGE  1467 


AMES  87-797  IA9  C2A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU15) 


section  < l> UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < 2)  s 2.999  BETAT  ( 7)  = 8.730  Y/BW 

X/CW 
.6118 
.834 
.85'J 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 1)  = -8.710  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
,550 
.565 
. 600 
. 650 
.700 
= 725 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.85? 
.665 
.900 
.905 
. 950 
.953 


.299 

.364 

.42? 

.534 

.673 

. 780 

,887 

-.1020 

-.0910 

-.1060 

-.1420 

- , 1400 

-.1340 

-.0860 

-.0780 

-.1020 

-.1380 

-.1340 

-.1320 

-.1340 

-.1330 

-.0990 

-.0600 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0550 

.0580 

.3930 

1 .0770 

1.1240 

.9640 

. 9440 

.2110 

.2340 

.2490 

.2080 

.0900 

.0560 

. 0430 

-.0110 

.0430 

.'0820 

.0930 

♦ 0580 

.0180 

-.0040 

-.0340 

-.0010 

.0140 

- . 0030 

—.0090 

-.0710 

-.0820 

-.0570 

- .0310 

-.0320 

- . 1030 

-.0830 

-.0890 

-.0680 

-.0630 

-.0560  -.0940 

-.1100 

-.0830  -.0790 

-.0870 

-.1100  -.0940 

-.0830 

- . 0540 

-.1080  -.0890  -.0780 

-.0870 

-.0470 

-.0420  -.1030  “.0690 

-.0910 

-.1010  -.0860  -.0760 

-.0870 


DATE  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1468 


T9  UPFER  WING  CRBNU1  f>) 


,364 

.427 

.534 

.673 

. 760 

. 887 

,364 

.427 

. 534 

.673 

. 780 

.887 

,0290 

.3190 

.9440 

1 . 0040 

1.0870 

.6770 

.1680 

. 1920 

.2490 

.2070 

. 9699 

9399 

- .921 0 

.019'.! 

.0590 

.0830 

.0700 

0220 

— * 9460 

-.0170 

.0030 

1 li  1 ! O 

-.0910 

-.0670 

-.0250 

-.9760 


- . l 199  -.0880 

-.119011 

-.0690 

-.0690 

-.0970 

-.1150 

-.0870  -.0650 

-.0930 

-.1120  -.0970 

-.0880 

-.1110  - , 0920  - . 0870 

-.0990 

-.1100  -.0790 

-.1000 

- . 1 050  - . 0660  - . 0800 

-.0980 


364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

0030 

.2620 

.8300 

.8790 

. 9690 

. 8070 

.1310 

.1560 

. 2090 

. 2290 

. 0340 

. 0960 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1469 


SECTION  ( 
MACH  ( 3) 


MACH  ( 3) 


AMES  67-707  IA9  C2A  + S3  + T9  UPPER  WING 
DUPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNU15) 


= 3.502  BET AT  ( 3)  = -4.330 


= 3.502  BETAT  ( 4)  = .050 


Y/BW 

.299 

X/CW 

. 1 50 

.177 

.229 

-.0130 

.246 

.250 

.362 

-.0370 

.400 

.402 

.497 

-.0570 

.550 

.565 

.600 

.650 

. 700 

-.0760 

.725 

. 750 

. 760 

.775 

.808 

.834 

-.0690 

,850 

.857 

.865 

-.0610 

.900 

-.0570 

.905 

= 950 

.953 

.965 

-.0370 

Y/BW 

.299 

X/CW 

.000 

-.0270 

r.en 

.081 

. 086 

.094 

-.0200 

.150 

.177 

.229 

-.0350 

.246 

.250 

.362 

-.0550 

.400 

.402 

.497 

-.0710 

.364  .427 

-.0320 

-.0330 

-.0800 

-.0930 

-.0940 

-.0920 

— . 0980 

-.1030 
-. 1020 

.364  .427 

-.0330  .1480 

-.0140 

-.0260 

-.0580 

_ nceri 

- .0890 


.534  .673 

.0010  .0390 

-.0570  -.0340 

-.0980  -.0730 

-.1130  -.0910 

-.1010 

-.1170 

-.1150  -.1000 

-.1120  -.0960 

-.1130 

-.1110  -.0950 

.534  .673 

.6600  .6630 

.0490  .0790 

-.0440  -.0040 

-.0860  -.0600 
-.1120  -.0930 


.780  .887 

.0620  .0680 

-.0080  -.0030 

-.0410 

-.0770 

-.0740 

-.1)930  -.0940 

— , 0900 

-.0840 

-.0870 

.780  .887 

. 7400  . 7440 

.1310  .1700 

.0200  .0330 

-.0380  -.0280 

-.0590 


date  te  sep  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


page  i4  7'.i 


AMES  87-707  IA9  02A  ♦ S3  + T9  UPPER  WINC 
SECTION  < 1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RDNU3  5) 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  C 4)  = .050  Y/BW 

X/CW 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
. 608 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3>  = 3.502  BETAT  < 5)  = 4.460  Y/BW 

X/CW 
. 000 
* 050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
. 402 
.497 
.550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
.760 
.775 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.687 

-.1230 

-.1050 

-.0960 

-.0850 

-.0690 

- . oeeo 

-.0970 

-.1190 

-.1120 

-.1000 

-.0990 

-.1160 

-.1100 

— « 0950 

-.0820 

-.1000 

-.1170 

-.1060 

-.0960 

-.072(3 

-.0670 

-.1110 

-.1160 

- . 0980 

-.1120 

-.1040 

-.0960 

-.1130 

- *0510 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0650 

-.0680 

*0070 

.4200 

.5140 

. 5700 

. 5660 

_ 1 .4  -W(  1 

0310 

.0720 

. 1010 

-.0530 

-.0490 

-.0470 

-.0750 

-.0720 

-.0390 

-.0100 

- . 0010 

-.0490 

-.0610 

-.1010 

-.0830 

-.0570 

-.0510 

-.0610 

-.0910 

-.1190 

-.1050 

-.0740 

-.0740 

-.0960 

-.1260 

-.11 10 

- . 0940 

-.0990 

-.0860 

- . 0960 

-.1210 

-.1110 

-.1050 

-.1030 

- . 1 180 

-.1110 

TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-707  IA9  02 A + S3 
SECTION  I 1) UPPER  WING  OEPENULnT  VARIABLE  CP 

MACH  < 3)  = 3.502  BETAT  t 5)  = 4.460  Y/BW  .299 

x/cw 
. sue 

.834  -.11820 

.850 

.857 

.885  -.0760 

.900  -.0680 

.905 

.950 

.953 

.965  - ■ 0520 

MACH  ( 3>  = 3.502  BETAT  ( 6)  = 6.660  Y/BW  .299 

X/CW 

.000  -.0690 

. 050 

.081 

.086 

.094  -.0630 

.150 

.177 

.229  -.0630 

.246 

.250 

.362  -.0690 

.400 

.402 

.497  -.0810 

. 550 
.565 
. 600 
.650 

.700  -.0870 

.725 

. 750 

.760 

.775 

.806 

.834  -.0840 

.850 

.657 

.865  -.0750 

. 909  -.0720 

.905 

.950 

.953 


DATE  18  SEP  73 


PAGE  1471 


T9  UPPER  WING  CRBNU15) 


.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

~ . »j96'j 

-.1180 

-.1110 

-.1080 

-.1180 

-.1030 

-.mo 

-.1170 

-.1100 

-.1050 

-.1110 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0730 

-.0300 

.3570 

.4500 

.4980 

. 5090 

-.0470 

-.0050 

.0450 

.0760 

- . 0680 

.0630 

-.0790 

-.0870 

-.0560 

-.0280 

-.0160 

.0710 

-.1080 

-.'0900 

-.0690 

-.0580 

-.1240 

-.1130 

-.0810 

-.0940 

-.1270 

-.1150 

-.1000 

-.1030 

-.0970 

-.1140 

-.1210 

-.1110  -.1060 

-.0930 

-.1200  -.1140 

-.0890 

-.1200  -.1120  -.1090 

-.0960 

-.1220  -.1090 

- . 1000 

-.1210  -.1110  -.1110 

-.0990 


CATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PARE 


SECTION  ( 
MACH  ( 3) 

MACH  ( 3) 


i mz 


AMES  87-707  IA9 

02A  + S3 

+ T9  UPPER  WING 

(RBNU1  M 

1) UPPER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Si  3.502  BET  AT  ' 

( 6)  = 

6.66'J  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.965 

-.0570 

- 3.  502  BET  AT 

[ 7)  = 

8.880  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

, 781i  . 687 

X/CW 

.uoo 

- . 0600 

-.0840  -.0110 

.2000 

.3390 

.4170  .4350 

.050 

-.0770 

-.0250 

.0210  .0570 

.081 

-.0740 

.086 

-.0710 

.09* 

— .0750 

. 1 50 

-.1030 

- ,0700 

-.0400  - . 0250 

.1?? 

-.0840 

.229 

-.0740 

.246 

-.0750 

- i f ioi  '■ 

-.OfWi 

.362 

-.0710 

.400 

-.1240 

-.1200 

-.0870 

.402 

-.0940 

.497 

- . 0800 

.550 

-.1250 

-.1170 

.565 

-.0950 

. 600 

-.1070 

. 650 

-.1000 

. 700 

-.0640 

-.1150 

.725 

-.1220 

. 750 

-.1120  -.1110 

.760 

-.0940 

.775 

-.1210 

-.1160 

.808 

- . 0920 

.834 

-.0820 

.850 

-.1230 

-.1160 

-.1140 

.857 

-.0970 

.865 

- . 0800 

.900 

-.0750 

-.1220 

-.1140 

.905 

-.1020 

.950 

-.1210 

-.1130 

-.1120 

.953 

- . 1010 

.965 

-.0590 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1473 


REFERENCE  DATA 


SREF  = 

2.421'j 

SG.FT. 

XMRP 

LREF  = 

•^9.849'j 

INCHES 

YMRP 

BREF  = 

59.8490 

INCHES 

2MRP 

SCALE  = 

.0500 

SCALE 

SECTION  ( 1) UPPER  WING 
MACH  < 1)  = 2.498  BETAT  ( 1)  = -8.370 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 2)  = -6.270 


AME5  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  UPPER  WING 


28.5300  INCHES 
.0000  INCHES 
.0000  INCHES 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

.0300 

.0820 

.4730 

.050 

.081 

.0170 

.086 

.0550 

.094 

.0300 

.150 

.177 

-.0930 

.229 

.0000 

.246 

-.0530 

.250 

.362 

-.0120 

.400 

.402 

-.1510 

.497 

— , 0450 

.550 

.565 

-.1620 

. 600 

.650 

.700 

-. 1000 

.725 

.750 

. 760 

-.1610 

.775 

.808 

-.1580 

.834 

-.1040 

.850 

.857 

-.1780 

.865 

-.0900 

.900 

-.0670 

.905 

-.1750 

.950 

.953 

-.1680 

.965 

.0210 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

-.0030 

.0440 

.4090 

.050 

.081 

-.0070 

.086 

.0150 

. 094 

.0020 

(RBNU16)  ( 10  MAY  73 
PARAMETRIC  DATA 


ALPHA!  = 
RUDDER  = 
RUDFLR  = 

8.000 
-15.000 
. 000 

CRBINC 

ELEVON 

.534 

.673 

. 780 

.887 

1 . 1060 
.1150 

1 .0100 
.14411 

1.0280 

.1740 

.9910 

.234'.i 

-.0440 

.0020 

.0180 

.0390 

-.1190 

-.0840 

- . 0620  - 

.0540 

-.1730 

-.1410 

- 

. '.i960 

-.1930 

-.1700 

-.1810 

-.1650 

-.1500 
-.1640  -, 

.1500 

.1660 

-.1800 

-.1650 

—.1900 

— . 16-40 

-.1600 

-.1730 

.1500 

-. 1480 

-.1600 

-.1550 

.534 

.673 

. 780 

.887 

1.0500 

.0860 

.9620 

.1230 

.9770 
. 1 530 

.9230 
. 2040 

DATE  18  SEP  7 3 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - !A9C 


PAGE  1474 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING  (EBNU16) 

SECTION  ! 1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = £.496  BET AT  ( 2)  = -6.270  Y/BW 

X/CW 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
,400 
. 402 
.497 
.550 
.565 
.600 
.650 
_ 7E;0 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETA!  ( 3)  = -4.160  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
, 400 
. 402 
.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0590 

-.WIO 

. 0040 

.0180 

-.1050 

-,0260 

-.0660 

-.1330 

- ,0920 

-.0730 

-.0630 

-.0360 

-.1570 

-.1780 

-.1480 

-.1060 

-.0650 

-.1680 

-.1950 

- . 3 74' l 

- ♦ 1 540 

-.1530 

— . 1090 

-.1660 

-.1840 

— . 1 720 

-.1690 

-.1730 

-.1850 

-.1690 

-.1640 

-.1140 

-.1810 

-.1830 

-.16911 

-.1640 

-.0960 

-.0770 

-.1800 

-.1780 

-.1630 

-.1550 

-.1660 

-.1630 

-.1730 

-.0010 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.0230 

.0070 

.3550 

.96811 

. 9040 

. 9270 

. 8670 

.0570 

.0980 

.1330 

.1750 

-.0310 

-.0150 

-.0310 

-.1160 

-.0760 

- . 0300 

-.0090 

. 001 0 

-.0470 

-.0850 

- . 1420 

-.1060 

- . 0820 

-.0760 

-.0620 

-.1840 

-.1560 

-.1180 

-.1620 

-.0830 


DATE  19  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WINS 


MACH  (1)  a 2.498  BET AT  ( 3)  - -4.160 


t'rprMQFMT  WAR  TABLE  CP 


X/CW 

.550 

.565 

.600 

.650 

.700  -.1220 


.634  -.1230 

.850 

.857 

.865  -.1060 

.900  -.0860 


.364  .427 


MACH  < 1)  = 2.498  BET AT  ( 4)  = .060 


Y/BW  .299  .364  .427 

X/CW 

.000  -.0600  -.0600  .2270 

.050 

.081  -.0670 

.086  -.0520 

,094  -.0720 

.150 

.177  -.1380 

.229  -.0790 


.402 

.497  -.1110 


.650 

.700  -.1380 


1 790 


PAr.r 


1990 


1840 


date  is  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-7117  IA9  02 A + S3  + T9  UPPER  WING 

SECTION  < 11UPFER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

■AACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  < 4)  = .11611  Y/BW  .299  . 364  . 427 

X/CW 

.808  -.1790 

.834  -.1230 

.850 

.857  -.2000 

.865  -.1080 

.900  -.0930 

.905  -.2000 

.950 

.953  -.1900 

.965  -.0410 


MACH  ( 1)  a 2.498  BETAT  1 5)  = 4.330 


Y/BW  .299 

X/CW 

.000  -.1150 

.050 
.081 
.086 

.094  -.1000 

.150 

.177 

.229  -.0990 

.246 
. 250 

.362  -.1070 

. 400 

.402 

.497  -.10711 

.550 
.565 
. 600 
.650 

.700  -.1300 

.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 

.834  -.1030 

.850 

.857 

.865  -.0930 

.900  -.0840 

. 905' 

.951i 

.953 


.364  . 427 

-.1090  .0930 

-.1060 

- .0730 

-.1540 

.1220 

- . 1 740 

-.18111 

-.1720 

-.15711 

-.16411 

-.1550 


1370 


PAGE  1476 


(RBNU16) 

.534  .673  .780  .887 

-.1980  -.1840  -.1810 

-.1850  -.1800 

-.1680  -.1760  -.1780 


.534 

.673 

. 780 

.887 

. 6220 

. 6260 

. 6520 

.6230 

-.0520 

.0040 

, 0390 

.0710 

-.1360 

-.0680 

-.0670 

-.0570 

-.1790 

-.1460 

-.1240 

-.1180 

-.2060 

-.1820 

-.1490 

-.21i80 

-.2010 

-.1650 

-.1610 

1920 

-.1950 

-.1750 

- . 1 800 

-.1920 

-*1890 

-.1920 

-.1900 

-.1770 

-.1880 

- . 1 790 

-.1830 

-.1850 

-.1760 

13711 


FACE  1477 


T9  UFFER  WING  (RBNU16) 


.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.867 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.12511 

.0351! 

.4740 

.5700 

.5850 

.5710 

-.0810 

-.0240 

.0140 

.0460 

-.1240 

.0920 

-.1590 

-.1530 

-.1080 

-.0810 

-.0730 

.1330 

-.1900 

-.1610 

-.13611 

-.1290 

-.2110 

-.1940 

-.1600 

-.1750 

-.2130 

-.2060 

-.1800 

-.2010 

-.1980 

-.1720 

-.18811 

-.1810 

-.1840 

-.1530 

-.1960 

-.I960 

-.1380 

-.I960 

-.1950 

-.1830 

-.1470 

-.1990 

-.1860 

-.1370 

-.1930 

-.18811 

-.18211 

-.12211 

364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

1390 

-.0270 

. 3260 

.5190 

. 5440 

.5140 

-.1160 

-.0500 

. 00111 

.113011 

-.1381) 

. 1030 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1478 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  UPPER  WINO  (RBNU16) 

SECTION  ( 1 ) UP PEP  WINC  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  < 1>  = 2.498  BETAT  ( 7)  = 8.600  Y/BW  .299  .364  .427  .534  .673  .780  .887 

x/cw 


. 150 
.177 
..229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 

.725 

,750 

.760 

.775 

.808 

.834 

.850 

.857 

.865 

.900 

.905 

.950 

.953 

.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 1)  = -8.530  Y/EW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
. 086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 


-.1660  -.128'.i  -.0910  -.0810 

-.1520 


-.1180 

-.1270 


-.1960 

-.1740 

-.1420 

-.1320 

.11570 

-.1670 

- .2050 

-.2020 

- . 1 620 

. 1 ICiD 

-.1680 

-.2110 

- * 2040 

- . 1 720 

-.1830 

-.1440 

-.2040 

- . 2010 

-.1830 

-.1830 

- . 1960 

- . 2000 

-.1340 

,1080 

-.1450 

-.1830 

-.1980 

-.1870 

,0990 

.0920 

-.1380 

-.1760 

-.1640 

-.1650 

-.1900 

-. 1860 

-.1260 

,0690 

299 

.364 

,427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

0360 

.0840 

.4660 

1.1520 

1.0760 

1.1210 

. 9080 

.1630 

.1670 

.2320 

. 1 930 

.0660 

.0530 

0340 

— , 0400 

. 0090 

.0470 

.0590 

. 0470 

0110 

-.0300 

-.0650 

-.0340 

-.0190 

-.0160 

,0170 

-.1120 

-.0870 

-.0490 

-.0420 


1040 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1479 


AMES  87-7117  IA9  02 A + S3  + T9  UPFER  WING  (RBNU16) 

SECTION  ( 1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  < 1)  = -8.5311  Y/BW  .299  .364  .427  .534  .673  .78ti  .887 

X/CW 


. 550 
.565 
.600 
. 650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  I 2)  = -6.380  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 


-.1330  -.1140 

-.1180 

-.0930 

-.0970 


-.0730 

-.1140 

-.1330 

-.1250 

-.1130 

-.1090 

-.1300 

-.1200 

-.1090 

- , 07*0 

-.1240 

-.1300 

-.1150 

-.1090 

-.0700 

-.0610 

-.1220 

-.1260 

-.1010 

-.1110 

-.1110 

-.1110 

-.1160 

-.0100 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0190 

.0370 

,4100 

1.0380 

1 .0020 

1.0140 

.8050 

.1430 

.1470 

.1940 

.2150 

.0390 

.0270 

.0020 

-.0600 

-.0100 

.0220 

.0410 

.0590 

-.0150 

-.0510 

-.0770 

-.0510 

- . 0300 

-.0170 

-.0390 

-.1150 

-.1220 

-.0970 

-.0600 

-.0610 

-.1430 

-.1190 

-.1260 

-.1030 

- . 1 040 

-.0880  -.1300 

-.1400 

-.1220  -.1210 

-.1210 


1360 


1270 


DATE  18  SEP  73 
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SECTION  < 
MACH  t 21 


MACH  ( 2) 


AMES  87-707  IA9  C£A  + S3  + T9  UPFER  WING  (RBNU16) 

1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2.999 

BETAT 

( 2)  = -6.380 

V/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.808 

-.1180 

.834 

- , 0860 

.850 

-.1360 

- . 1220 

-.1180 

.857 

-.1310 

.865 

-.0640 

.900 

-.0750 

-.1340 

-.1120 

.905 

-.1310 

.950 

-.1250 

-.1220 

-.1140 

.953 

-.1270 

.965 

-.0310 

= 2 . 999 

BETAT  < 

! 3>  = -4*230 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

. mn 

- . 0130 

.ni  on 

-2950 

t9550 

.9350 

.9690 

.8790 

.050 

.1030 

. 1240 

.1650 

.2180 

.081 

, 0090 

. 066 

• 0000 

.094 

-.0200 

. 1 50 

-.0290 

.0020 

.0240 

.0460 

.177  -.0710 

.229  -.0390 

.246  -.0580 


.25.0 

-.0900 

-.0650 

-.0420 

-.0290 

.362 

-.0550 

.400 

-.1270 

-.1070 

- . 0690 

.402 

-.1180 

.497 

-.0750 

. 550 

-.1460 

-.1250 

.565 

-.1300 

. 600 

-.1090 

.650 

-.1060 

. 700 

-.0970 

-.1340 

.725 

-.1440 

. 750 

-.1250 

-.1240 

.760 

-.1250 

.775 

- . 1420 

-.1300 

.808 

-.1220 

.834 

- . 0980 

.850 

-.1410 

-.1270 

-.1220 

.857 

-.1360 

.865 

-.0910 

. 900 

-.0640 

-.1400 

-.1200 

.905 

-.1360 

.950 

-.1320 

-.1260 

-.11 90 

.953 


1310 


DATE  1*  SEP  73 


tabulated  pressure  data 


IA9C 


PAGE  1481 


afcttcN  ( 
MACH  t 2) 

MACH  < 2> 


MACH  C Z) 


AMES  87-7117  1A9  C2A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNUI6) 


1) UPPER  WING 
= 2.999  BETAT  ( 3) 

= 2.999  BETAT  < 4) 


s 2.993  BETAT  ( 5) 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-4.23'.i 


. 0611 


Y/BW 

X/CW 

.965 

Y/BW 

X/CW 
.0011 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
, 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

- . 0460 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.0520 

-.0540 

.1920 

.7200 

.7400 

. 7930 

.7590 

.0380 

.0680 

.1120 

. 1480 

-.0380 

-.0410 

-.0460 

-.0920 

-.0630 

-.0270 

— .0070 

.0060 

-.0610 

-.0760 

-.1070 

-.0810 

-.0660 

-.0570 

-.0780 

-.1240 

-.1370 

-.1170 

-.0880 

-.0920 

-.1330 

-.1520 

-.1340 

-.1170 

-.1200 

-.1100 

-.1280 

-.1430 

-.1380 

-.1320 

-.1310 

-.1430 

-.1380 

-.1280 

-.1010 

-.1410 

-.1430 

-.1340 

-.1280 

-.0910 

— . 0830 

-.1430 

-.1380 

-.1280 

-.1290 

-.1310 

-.1260 

- . 1400 

-.0530 


4.400 


Y/BW 
X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
. 094 


299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.087 

0820 

-.U06U 

.0810 

.6020 

-.0180 

.5910 

.0250 

. 6340 
.0630 

.6L»6li 

.'J930 

-.0680 

-.0670 

-.0720 


DATE  '.8  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1482 


AMES  87-70?  IA9  02 A + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU16) 


SECTION  ( 1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 2)  = 2,999  BETAT  < 5)  = 4.400  Y/BW 

X/CW 
, 1 50 
.177 
.229 
. 246 
.250 
.362 
, 400 
. 402 
.49? 
-.550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  { 2)  = 2.999  BETAT  ( 6)  = 6.58L1  Y/BW 

X/CW 
.1100 
.050 
.081 
. 086 
. 094 
♦ 150 
.177 
.229 
.246 
.250 
. 362 
. 400 
. 402 
.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

♦ 7 8 Li 

.887 

-.0910 

- ,0530 

~.03Ui 

- . 0230 

-.1020 

-.0740 

-.0870 

- . 1250 

- . 1000 

-.uevj 

-.0730 

-.0880 

-.1260 

-.1460 

1300 

- .1000 

-.0970 

-.1310 

-.1510 

- . 1 390 

“,12211 

-.1250 

— . 1 040 

-.1320 

-.1450 

— . 1 jGli 

-.1320 

-.1330 

-.1420 

-.1370 

-.1310 

-.0910 

-.1450 

-.1420 

-.1350 

-,1320 

-.0820 

-.0750 

-.1410 

-.1390 

-.1320 

-.1350 

-.1320 

“.1310 

-.1310 

-.0560 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0920 

-.0960 

.0390 

.3960 

. 5220 

. 5570 

. 5440 

-.0420 

-.0010 

. L»4  20 

.0690 

-.0820 

-.0790 

-.0840 

-.1100 

- . 1000 

-.0680 

- . 0440 

- . 0340 

-.0840 

-.0900 

-.1310 

-.1120 

-.0890 

-.0830 

-.0920 

-.1490 

-.1370 

-.1050 

- . 1 260 


-.0960 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 
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SECT 

MACH 


MACH 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU16) 


;>npppp  utng 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


< 2>  - 2.999  BETAT  ( 6)  = 6.580 


( 2)  = 2.999  BETAT  ( 7)  = 8.750 


Y/BW 

x/cw 

.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

Y/BW 

X/CW 
.000 
. 050 
.081 
.086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
,362 
1 4011 
. 402 
.497 
.55L) 
.565 
. 600 
.650 
. 7l»U 
.725 
.75Li 
. 76U 
.775 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.1540 

-.1450 

-.1330 

-.1260 

-.1300 

-.1020 

-.1480 

-.1440 

-.1370 

-.1360 

-.1320 

-.1460 

-.1430 

-.1290 

-.0940 

-.1340 

-.1460 

-.1410 

-.1350 

-.0850 

-.0810 

-.1250 

-.1440 

-.1390 

-.1370 

-.1350 

-.1360 

-.1150 

-.0580 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.1020 

-.1050 

-.0080 

.3040 

-.0690 

.3980 

-.0260 

. 5010 
.0240 

.4800 

.0510 

-.0950 

-.0850 

-.0970 

-.1130 

-.1120 

-.0820 

-.0540 

-.0430 

-.0900 

-.0900 

-.1360 

-.1190 

-.0960 

-.0860 

-.0920 

-.1240 

-.1510 

-.1410 

-.1090 

-.0920 

-.1270 

-.1550 

-.1450 

-.1290 

-.1320 

-.1030 

-.1500 

-.1430 

-.1370 

-.1390 

-.1150 

-.1480 

-.1430 

148'J 


1431* 


DATE  IB  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


I A9C 
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AMES  87-707  IA9  OZA  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU16) 


SECTICN  ( DUPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  ( 7)  = 8.75'-''  Y/BW 

X/CW 
. 8 Li  8 
.834 
. 850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 1)  = -8.690  Y/BW 

x/cw 
. 000 
.050 
.'081 
. 086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
.700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 760 

.887 

- . ioeo 

-.0970 

-*.1160 

-.1460 

-.1419 

-.1370 

—.0930 

-.0850 

-.1160 

-.1450 

-.1380 

-.1420 

-.1389 

-.1380 

-.1160 

- . 0600 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0380 

.0620 

.3780 

1.0890 

1.1520 

.9610 

.9250 

.1840 

.2130 

.1700 

. 1 590 

.0709 

.0520 

.0350 

-.9200 

.0280 

.0619 

.1'640 

.0210 

.0120 

-.0140 

-.0420 

—.9200 

, 0030 

-.0330 

— .LH4Lt 

-.0770 

- .0830 

-.9690 

- . 0600 

-.0350 

-.0880 

-.1080 

-.0879 

-.Li670 

-.0830 

-.0580 

- . 0840 

-.1080 

- . 0969 

-.0810 

-.0800 

-.1060 

- . 0950 

-.0840 

-.0620 

-.0979 

-.1050 

-.9920 

-.07811 

-.0560 

-.0520 

-.0980 

- . 1040 

-.0800 

- . 0980 

-.0910 

-.0770 

0960 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1485 


SECTION  ( 
MACH  ( 3) 

MACH  ( 3! 


MACH  ( 3) 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU16) 


1) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 3.502  BET AT  ( 1)  = -8.690 


= 3.502  BET AT  ( 2)  = -6.500 


= 3.502  BETAT  ( 3)  = -4.320 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.965 

- .0210 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

.0140 

.0320 

.3280 

.050 

.081 

.0470 

.086 

.0240 

.094 

.0100 

.150 

.177 

-.0360 

.229 

-.0070 

.246 

-.0270 

.250 

.362 

-.0310 

.400 

.402 

-.0820 

.497 

-.0490 

.550 

.565 

-.0930 

. 600 

.650 

.700 

-.0680 

.725 

. 750 

. 760 

-.0910 

.775 

.808 

-.0900 

.834 

-.0700 

.850 

.857 

-.1230 

.865 

-.0640 

. 900 

-.0590 

.905 

-.1260 

.950 

.953 

-.1210 

.965 

-.0350 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

- .0070 

-.0030 

.2660 

.050 

,081 

.086 

.094 


.534 

.673 

.780 

.887 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.9540 

1 .0300 

.8490 

.8640 

,1330 

. 1 510 

.1880 

.1450 

-.0100 

.0190 

.0550 

.0160 

-.0750 

-.0510 

-.0130 

-.0350 

-.1140 

-.0950 

-.0570 

-.1330 

-.0940 

-.0750 

-.0850 

-.1030 

-.1350 

-.0900 

-.0880 

-.1320 

-.0990 

-.1320 

-.0950 

-.0890 

-.1330 

-.0820 

-.1310 

-.0940 

-.0870 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.8360 

.9210 

.9810 

.7850 

.1110 

.1420 

.1860 

.1350 

.1050 


0070 


0240 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I ADC 
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AMES  87-707  IA9 

02A  + S3  + 

T9  UPFER  WING 

(RBNUlfc) 

SECTION  ( 1) UPPER 

WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

mach  < 3)  = 3.502 

BETAT 

< 3)  = 

-4.320  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.ISO 

-.0100 

.0240 

,0440  .0280 

.177 

- .0420 

.229 

-.0220 

.246 

- 

-.0370 

.250 

-.0650 

- . 0400 

-.0220  - « 0210 

.362 

-.0430 

.400 

-.0970 

-.0820 

-.0470 

. 402 

-.0860 

.497 

-.0600 

.550 

-.1150 

-.'.i960 

.565 

-.0960 

.600 

-.0800 

.650 

-.0770 

. 700 

— . 1010 

.725 

-.1160 

.750 

-.0940  -.0920 

. 760 

-.0940 

.775 

-.1140 

-.0990 

.808 

- • 0900 

.834 

-.0770 

.850 

-.1160 

-.0980 

-.0940 

.857 

-.1070 

.865 

-.0720 

.900 

-.0660 

-.1160 

-.0890 

.905 

-.1090 

.950 

-.1140 

-.0960 

-.0900 

.953 

-.1070 

.965 

-.0470 

MACH  < 3>  = 3.502 

BETAT  < 

: 4)  = 

.050  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

. 000 

-.0400 

.0380  .1600 

. 7050 

. 7370 

.7570  .7090 

.050 

.0390 

.0630 

.1060  .1330 

.081 

- ,0230 

.use 

.0340 

.094 

-.0310 

. 1 50 

-.0530 

- , 0200 

.0050  .0100 

.177 

-.0670 

.229 

- . 0470 

.246 

,0630 

.250 

- . 0970 

-.0720 

-.0480  - ,0440 

.362 

-.0610 

.400 

-.1220 

-.1060 

-.0690 

.402 

-,0960 

,497 

- . 0770 

DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 
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SECTION  ( 
MACH  < 3) 


MACH  < 3) 


AMES  87-707  TA9  OB  A + S3  + T9  UPPER  WING 


(RDNU1S) 


1) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 3.502  BETAT  ( 4)  = .050 


= 3.502  BETAT  ( 5)  = 4.470 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.550 

.565 

-.1030 

. 600 

.650 

.700 

-.0910 

.725 

.750 

. 760 

-.1020 

.775 

.808 

-.1010 

.834 

-.0870 

.850 

.857 

-.1080 

.865 

-.0780 

.900 

-.0720 

.905 

-.1200 

.950 

.953 

-.1220 

.965 

-.0560 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

-.0660 

-.0750 

.0290 

.050 

.081 

-.0580 

.086 

-.0590 

. 094 

-.0560 

.150 

.177 

-.0810 

.229 

-.0590 

.246 

-.0690 

.250 

ICO 

— . 0690 

* 4LjQ 

.402 

-.0980 

.497 

-.0810 

.550 

.565 

-.1000 

» 600 

. 650 

. 700 

-.0920 

.725 

.750 

. 760 

-.1000 

.775 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.1311i 

-.1090 

-.0910 

-.0960 

-.1120 

-.1270 

-.1030 

-.1030 

-.1250 

-.1110 

-.1290 

— .1090 

-.1040 

-.1260 

-.1010 

-.1240 

-.1070 

- . 1040 

.534 

.673 

.780 

.887 

.4920 

. 5300 

. 5340 

.5610 

-.0190 

.0170 

.0530 

.0710 

-.0790 

-.0460 

-.0250 

-.0160 

-.1070 

-.0860 

-.0670 

-.0580 

-.1250 

-.1130 

- .0810 

-.1250 

-.1120 

-.0970 

-.1020 

-.1120 

-.1200 

-.1060 

-.1060 

1200 


1130 


J110 


PA OE  1468 


(RDNU1  6) 

.534  .673  .78'.;  .887 

- . I23'.l  -.1110  -.ll'i9'.i 

-.1230  - . i Lien 

-.1220  -.1090  -.1080 

.534  .673  . 780 

^ «-J <•  r itm  . 40CI  . 

• 4. ■-»  .*.^-8.1  • •**-■^.1 

—♦0410  -.0130  .0250 

-.0840  -.0610  -.0370 


.887 


• 0540 


-.0280 


-.11 DO  -.0990 
-.1250  -.1160 

-.1300  -.1160 

-.1160 

-.1250 

-.1260  -.1160 
-.1250  -.1160 

-.1230 


-.0740  -.0680 

- . 0690 

-.1070 

-.1000 

-.1120  -.1090 

-.1130 

-.11 00 


1230 


1140 


1140 


DATE  18  SEP  r 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1469 


SECTION  ( 
MACH  C 5) 

MACH  < 3) 


AMES  87- 707  IA9 

C2A  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

(RBNU16) 

1) UPPER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 3 . 502  DETAT 

( 6)  = 

6.660  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.965 

-.0590 

= 3.502  BET AT 

( ?)  = 

8.900  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.000 

-.0780  - 

.0870  -.0120 

.2420 

.2530 

.4380  .4450 

.050 

-.0640 

-.0230 

.0120  .0400 

.081 

-.0780 

.086 

- 

.0730 

.094 

-.0780 

.150 

-.0980 

-.0640 

— . 0440  - • 0340 

.177 

-.0890 

.229 

-.0800 

.246 

- 

.0810 

. 250 

-.1160 

-.0960 

-.0800  -.0710 

.362 

-.0770 

.400 

-.1260 

-.1140 

-.0910 

.402 

-.0970 

.497 

-.0850 

.550 

-.1290 

-.1150 

.565 

-.0980 

. 600 

-.1080 

.650 

-.0990 

. 700 

-.0890 

-.1150 

.725 

-.1230 

. 750 

-.1100  -.1100 

.760 

-.0950 

.775 

—.1200 

-.1140 

.808 

-.0920 

.834 

-.0870 

.850 

-.1230 

-.1150 

-.1130 

.857 

-.1050 

.865 

-.0830 

. 900 

-,0760 

-.1230 

-.1140 

.905 

-.1050 

.950 

-.1230 

-.1120 

-.1110 

.953 

-.1050 

.965 

-.0610 

DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I A9C 


PAGE  14  9'.’ 


AMES  87-71i7  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU17)  ( 11)  MAY  73  ) 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2. 42  lli 

SQ.FT. 

XMRP  = 

28 . 53liU 

INCHES 

AtPHAT  - 

-8 .OOL 

1 CRD INC  = 

.5 

LREF  = 

39.8490 

INCHES 

YI-fRP  - 

. OOOO 

INCHES 

RUDDER  = 

-1U.OO' 

> ELEVON  = 

.0 

BREF  - 

39 . 6490 

INCHES 

ZMRF  - 

.0000 

INCHES 

RUDFLR  = 

. 00‘, 

SCALE  = .1i31j1i  SCALE 


SECTION  ( 1)  UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  { 1)  = -8.3911 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.UUO 

.0880 

.0600 

.4700 

1.0460 

.9950 

.9900 

.9551 

.USD 

.3380 

.4480 

. 5040 

.5781 

.081 

.2550 

. Ii86 

.1950 

. 094 

.1560 

.1511 

.1360 

.1990 

• 2550 

. 3001 

.177 

. 1050 

( OOQ 

< A Al~ 

.246 

.1150 

.250 

.0290 

.0710 

.1310 

. 1 590 

.362 

,i20D 

.400 

-.0570 

-.0260 

.0690 

.402 

-.0130 

.497 

• li660 

. 550 

-.0940 

-.0780 

.565 

-.0550 

. 600 

- .0420 

.650 

-.0630 

. 700 

•0090 

-.1080 

.725 

1040 

. 750 

-.0900 

-.0600 

. 760 

-.0030 

.775 

-.0970 

-.1060 

.808 

.0270 

.834 

.0950 

. 850 

-.0470 

- . 0990 

-.0810 

.857 

.0250 

.865 

.1050 

.900 

.1360 

.0200 

-.0520 

.905 

.0230 

.950 

.0530 

-.0720 

-.0570 

.953 

.0570 

.965 

.1750 

MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  ( 2)  = -6.281) 

Y/BW 

.299 

.564 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

. 0730 

.0350 

.4060 

.9170 

.9310 

.9080 

. 8880 

. 050 

.3220 

.3790 

.4600 

.5380 

. D8l 

.use 

.U94  .125U 


1 63D 


226U 


oats:  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1491 


SECTION 
MACH  ' 13 


MACH  ( 1) 


AMES  87—707  IA9 

02A  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

(RBNU17) 

DUFFER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= £.<599  GETAT 

( 2)  = -6.280  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

x/cw 

.150 

.1120 

.1710 

.2210  ,268'.i 

.177 

.0890 

.229 

.1200 

.246 

.0890 

.250 

,0100 

.0540 

.1000  .1330 

.362 

.0970 

.400 

-.0680 

-.0330 

.0480 

.402 

-.0250 

.497 

.0450 

. 550 

-.0980 

-.0860 

.565 

-.0630 

.600 

-.0550 

.650 

-.0740 

.700 

-.0040 

-.1100 

.725 

-.1080 

. 750 

-.0960  -.0910 

.760 

-.0210 

.775 

-.1030 

-.1130 

.808 

.li040 

.834 

.0680 

.850 

-.0570 

-.1000 

-.0920 

.857 

.0080 

.865 

.0770 

.900 

. 1050 

.OOLiO 

-.0660 

.905 

.0080 

.950 

.0300 

-.0710 

-.0630 

.953 

.0430 

.965 

.1380 

= 2.496  BETAT  < 3>  = -4.160  Y/BW 

.299 

,364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

x/cw 

.000 

.0560 

.0070  .3340 

.8950 

.7490 

.8320  .8020 

. 050 

.2990 

.3340 

.3920  .4850 

.081 

. 1940 

.086 

.1370 

. 094 

.1030 

. 1 50 

.0940 

. 1 520 

.1840  .2320 

.177 

,0750 

.229 

.0980 

.246 

,0710 

.250 

-.0040 

.0430 

.0800  .1070 

.362 

.0760 

• 400 

-.0710 

- . 0460 

. 0280 

.402 

- . 0290 

.497 


ozeo 


Da'E  18  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-707  1A9  02: A + S3  + 

SECTION  ( 15  UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

p.'-CH  ! 1>  - 2.498  BETAT  < 3>  = -4.160  V/BW  .299 

y./cw 

.550 
.565 
. 600 
.650 

.700  -.0150 

.725 
. 750 
. 760 
.775 
. 808 


.834  .0510 

.850 

.857 

• &S5  >n0nf"» 

.900  .0860 

.905 

.950 

.953 

.965  . II'.Cj 

MACH  ( 1J  = 2.498  BETAT  ( 4)  = .060  Y/BW  .299 

X/CW 

. Li 00  . 0470 


. 050 
.081 
.086 

. 094  . 0620 

.150 

.177 

.229  .0690 

.246 

.250 

.362  .0620 

.400 
. 402 

.497  .0160 

.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 761i 
.775 


-.0310 


PAGE  1492 


T9  UPPER  WING  (RBNU1  7 i 


.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.1070 

-.0910 

- . fi68l'» 

-.1170 

-.1160 

-.0780 

-.O68L1 

-.0990 

-.1030 

-.1120 

-.1160 

- . LiOTO 

-.0670 

-.1040 

-.0950 

- . til  i8ti 

-.0150 

-.0750 

- . Citi70 

-.0760 

-.0710 

.U27D 

,364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

0770 

.2460 

. 7320 

. 6630 

.6190 

. 6290 

.2230 

.2790 

. 323Li 

.3780 

.1330 

0930 

• 0500 

.0720 

.1080 

.1390 

.1680 

0480 

- . 0270 

. LiLi9L1 

. 0460 

.0650 

- , Li 840 

- . 0660 

. 0000 

~.037Lj 

- . 1090 

-.1090 

-.0740 

-.0850 

-.0940 

-.1260 

-.1250 

-.1140  -.1140 

-.0350 


1 1 40 


1280 


ramtiaRBCsM 


DATE  16  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAC-E  1493 


AMES  67-707  IA9  C>2A  + S3  + T9  UPPER  WINS 


(RBNU17) 


DFPFNDFNT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 4)  = .060  Y/BW 

x/cw 
. eoa 

.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  < 1)  = £.498  9ETAT  ( 5)  = 4.330  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.£29 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
. 725 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 


299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0210 

0320 

-.0270 

-.0630 

-.1160 

-.1100 

0290 

0490 

-.0060 

-.0270 

-.0900 

-.0070 

-.0850 

-.0850 

.0200 

0701) 

299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

0280 

.0370 

.1720 

.5780 

. 5240 

.5180 

. 5020 

.1660 

.2140 

.2650 

.3130 

. 1040 

.0630 

0500 

.0480 

,0390 

.0780 

.1030 

.1320 

0550 

.0410 

-.0280 

- . 0080 

.0240 

.0400 

0550 

-*.0310 

-.0760 

-.0710 

-.0180 

0160 

- . 1040 

-.1050 

-.0620 

-.0900 

- . 0990 

-.0280  -.1210 
-.11 00 

-.1170  -.1210 

-.0270 

-.0880  -.1200 

-.0110 

; 0280 

-.0450  -.1080  -.1080 

— ini  i ij 

*0250 

.0360  -.0230  -.1000 

. 0080 

- , Lit  160  “ * 0740  - . 08 20 

0290 


DATE  18  5EP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1494 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  UPPER  WING  (RBNU1 7 ) 

SECTION  < 1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 1)  = 

2.498 

BETAT  ■ 

( 5)  = 

4.331, 

Y/8W 

X/CW 

.965 

MACH 

( 1)  = 

£.499 

BETAT  i 

t 6)  = 

6.470 

Y/BW 

X/CW 
,'JDL'i 
.050 
*081 
. 086 
. 09 1 
.150 
.177 
.229 
.246 
. 250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
. 650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
. 808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  C 1 J = 2.499  BETAT  C 7)  = 8.600  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
. 086 
. 094 


.299 

.364 

.427 

, 534 

.673 

. 780 

.887 

.0650 

.299 

.364 

.427 

« 534 

.673 

. 780 

.887 

.0050 

.0120 

.1410 

. 4880 

.4520 

.4430 

. 4200 

.1370 

.1830 

.2320 

.2720 

.0970 

.0530 

.0300 

.0510 

♦ 033 Li 

.0580 

.0850 

.1070 

.0460 

.0360 

-.0130 

— , 0200 

„ 0 1 00 

. 0230 

.0530 

-.0290 

-.0760 

-.0750 

-.0310 

.0150 

-.0600 

-.1030 

- . 1060 

-.1020 

- . 1000 

-.0300 

-.0370 

- . 1 070 

-.1200 

-.1180 

- . 1300 

-.0930 

-.1180 

-.0150 

.0240 

-.0150 

-.0520 

-.1060 

-.1110 

. 0230 

.0360 

.0050 

-.0250 

- ,1070 

-.0090 

-.0750 

-.08  Hi 

. 0230 

.0580 

.299 

.364 

.427 

♦ 534 

.673 

. 780 

.887 

-.0150  - 

.0110 

. 1 1 20 

.4160 

.3880 

.3740 

.3570 

.1250 

.1670 

.2070 

.2480 

.0970 


.0160 


.0440 


CATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1495 


AMES  67-707  IA9  CCA  + S3  + T9  UFFER  WING  (RDNU17) 

SECTIC«  < DUPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  « 1)  = 2.499  BETAT  ( 7)  = 8.600  Y/BW  .299  .364  .427  .534  .673  .780  .687 

X/CW 

,150  .0370  .0530  .0730  .0950 

.177  .0600 


.229 

.246 

.250 

.362 

• 400 
.402 
.497 
. 550 

• 565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 1)  = -8.540  Y/BW 

X/CW 
.000 
. 050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
. 402 
.497 


.0370 

.0420 


-.0020 

-.0170 

.0070 

.0200 

.0520 

-.0220 

-.0620 

-.0700 

-.0250 

.0200 

—.0550 

-.0930 

-.0980 

-.0960 

- .0950 

-.0280 

-.0500 

-.1040 

-.1110 

-.1110 

-.1250 

-.0980 

-.1100 

-.0120 

.0220 

-.0030 

-.0510 

-.1010 

-.1040 

.0340 

.0490 

.0180 

-.0190 

-.1050 

.0010 

-.0730 

-.0760 

.0320 

.0680 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.1510 

.0930 

.4210 

1 . 1220 

1.1300 

1.1150 

1.1080 

.4140 

.5150 

.5540 

.6290 

.2630 

.1810 

.1770 

.1320 

. 1840 

.2420 

.2920 

.3380 

.1540 

.1100 

.0680 

.1160 

. 1 640 

.1910 

.1190 

-.0210 

.0160 

.1010 

.0050 

.0590 


DATE  19  SE=  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


AMES  87-70?  IA9  02A  + S3  + 

DEPENDENT  VARIABLE  CF 

9. 540  Y/BW  .299 

X/CW 
.55'j 
.565 
. 600 
.65' ! 

. 700  .0120 

.725 
. 75Li 
,76'.i 
.775 
. 808 

.63/.  .0680 

. 850 
.857 

.865  .08411 

. SOD  *1090 

.905 
.950 
.953 

. 9S5  . 1 570 

MACH  C 2)  = 2399  9ETAT  ( 2)  = “4.240  Y/BW  399 

X/CW 

. LiiXI  . 038B 

.050 
.081 
.086 

.094  .1270 

. 1 50 

.177 

.229  *1110 

.246 

.250 

.362  .0830 

, 400 

.402 

.497  .0300 

. 550 
.565 
. 600 
.650 

.700  -.0310 

.725 

.750 

. 760 

.775 


SECTION  ' 1) UPPER  WING 
M//.H  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 1)  ” - 


PAGE  1496 


T9  UPPER  WING 


'\iJNUl  7 1 


.364 

.427 

.534 

.673 

■ ^ 

.887 

- .0600 

-.0350 

-.0050 

- . 0200 

- . f iRyJf ; 

-.0780 

- r.  « i i ■ 

- . 0390 

-.11270 

.01 00 

“ • 07  5>  • 

— 0650 

-.0630 

- . 0600 

- . 0370 

.0130 

- .0170? 

-.0170 

.0220 

.03  d (: 

- , 0360 

-.0160 

.0250 

.364 

.427 

.534 

. 0/3 

.780 

.887 

• 0410 

-a  or.c. 

ncoi'i 

u89?0 

. 8880 

. 3460 

. 3650 

.4310 

.5120 

.2060 

.12511 

.0890 

r 1450 

. 1870 

. 21 50 

. 2660 

.0740 

.0350 

. 0900 

• - ;.V' 

. I 420 

- . 0460 

- . 0070 

* 0720 

-.0130 


-.0770  -.0530 

-.0510 

- , 02 1 0 

-.0350 

-.0770 

- . 0900 

-.0560  -.056'.i 

-.0450 

-.0880  -.0790 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  1497 


MACH  { 2)  = 2!. 999  BETAT  ( 2> 


MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  < 3) 


AMES  87-707  IA9 

C2A  + S3  + 

T9  UFFER  WING 

(RDNU17) 

E ND E WT  VAR ! A BL E CP 

,.240  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .867 

X/CW 

.808 

-.0160 

.834 

.0360 

.850 

-.0780 

-.0740 

-.0540 

.857 

-.0170 

.865 

.0460 

. 900 

.0660 

-.0420 

- .0380 

.905 

-.0160 

.950 

- .0070 

-.0540 

-.0370 

.953 

-.0010 

.365 

. 0320 

.060  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

,780  .887 

X/CW 

. 000 

.0690 

.0320  .2510 

.7910 

.7290 

.6980  .6660 

.050 

.2350 

.3000 

,3460  .3900 

.081 

.1340 

.086 

.0820 

.094 

.0860 

.150 

.0690 

.1230 

. 1 700  .1960 

.177 

.0490 

.229 

.0780 

.246 

. 0480 

.250 

-.01(90 

.0370 

.0780  ,0960 

.362 

.0550 

.400 

-.0650 

-.0350 

.0330 

.402 

-.0270 

.497 

.0150 

.550 

-.0890 

- , 0740 

.565 

-.0560 

.600 

-.0440 

.650 

- .0570 

. 700 

-.0210 

-.0940 

.725 

-.0960 

. 750 

-.0790  -.0740 

.760 

-.0410 

.775 

-.0920 

-.0950 

.808 

-.0240 

.834 

.0190 

.850 

-.0710 

-.0890 

-.0790 

.857 

-.0280 

.865 

.0230 

. 900 

.0390 

-.0410 

-.0610 

• 9U5  -.'.U90 


.950 

.953 


-.0700  -.0600 


0050 


- . 01 60 


IrPlU 


PAGE  i A96 


.534 

,673 

, 887 

.53/! 

« 673 

, 780 

. 887 

. 6000 

.5670 

, 5700 

. 3630 

.1390 

. 20  SO 

„ 2480 

.3140 

. 0230 

r 0640 

, 1 050 

, 1380 

-*033-1 

-.0050 

.0270 

.0490 

-.0740 

-.0610 

— .0050 

- « 0890 

— L ’ " • 1 L i 

0750 

-.0680 

, 1050 

-.O&1C1 

-.0930 

- . 0960 

-.0870 

-.1010 

- . ‘0690 

- .0940 

— .0930 

- . 0430 

- „ -i860 

-.0250 

-• . 0720 

- . or ' 

.534 

.673 

.780 

.887 

.4220 

.4120 

.4130 

. 4020 

. 0890 

* 1 280 

. 1 660 

.2:-  20 

DATE  19  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


P AGE  1499 


MACH  { 2) 


MACH  ( 3) 


AMES  67-707  IA9 

OKA  * S3  + 

T9  UPPER  WING 

(RBNU17) 

■ « ifili* 

wrr  i_i\  i 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

2.999  BETAT 

( 5)  = 6.7611  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.150 

.01120 

.0270 

.0570  .0770 

.177 

.0190 

.229 

.0260 

.246 

.0200 

.250 

-.0400 

-.0280 

-.0030  .0090 

.362 

. 0300 

. 400 

-.0660 

-.11710 

-.0310 

.402 

-.112411 

.497 

.0050 

* 550 

-.0820 

-.08811 

.565 

-.0440 

. 600 

-.08411 

.650 

-.08411 

. 700 

-.0240 

-.0970 

.725 

-.08511 

. 750 

-.0980  -.1050 

.760 

-.0530 

.775 

-.11800 

-.09711 

..808 

-.0420 

.834 

-.0110 

.850 

-.0710 

-.0880 

-.0940 

.857 

-.0310 

.865 

.0130 

.900 

.0330 

-.0530 

-.11920 

.905 

-.0130 

.950 

-.0270 

-.0640 

- , 0780 

.953 

.00611 

.965 

.0570 

3 • 5112  BETAT  ( 1)  = -6.7011  T/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.000 

.1800 

.12211  .38211 

1.16611 

1.1840 

1.2330  1.1420 

(.cf. 

.43611 

. 53411 

.6020  .6500 

.081 

.2780 

.086 

.1930 

.094 

.19411 

.150 

.191111 

.2590 

.3240  .3560 

.177 

. 1240 

.229 

.1670 

. 246 

• 1 3 1 0 

. 250 

.0630 

.1290 

.18711  .2130 

.362 

.1260 

.400 

-.02311 

.11260 

. 1 300 

.402 

. i>oyj 

.497  .U61U 


CATE  SE'-  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

/T-'L.r.  >>?—7Li7  IA9  02 A + S3  + 

SECTIC*J  ( 1) UPPER  WT NO  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

‘■'CM  ( 31  = 3.502  BET  AT  < 1)  - -8.700  Y/BW  .299 

x/cw 
. 550 
.565 
.61  >lt 
. 6 5 It 

,700  , U ?.  80 

.725 

,75'J 

.7  SU 

. 775 

. sue 

.834  .0510 

.850 

.857 

.865  .06511 

.91  ili  .0840 

.91)5 

.9511 

.953 


.965 

.1330 

MACH 

C 3)  - 3.502  BET  AT 

( 2}  = -6.510 

Y/BW 

.299 

X/CW 

. LfOO 

. 1470 

.081 

.086 

.094  .1610 

.150 

.177 

.229  .1380 

.246 

.250 

.362  .1010 

.400 

.402 

.497  .0450 

.550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 


0030 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1501 


T9  UFPER  WING 


(RBNU17) 


.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0110 

-.0610 

-.0490 

-.0300 

-.0090 

-.0440 

-.0110 

-.0030 

-.0120 

-.0320 

-.0170 

.0050 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

,0770 

.2590 

1.0010 

.8940 

1 .0190 

.9470 

.3630 

.3670 

.4630 

.5290 

.1820 

,1310 

.0900 

.1260 

.1690 

.2220 

.2730 

0720 

.0190 

.0620 

.1180 

.1480 

-.0530 

-.0160 

.0760 

-.0070 

-.0810 

- . 0360 

-.0370 

-.00511 

-.0130 

-.0540 

- s 0930 

-.0370  -.0390 

-.0410 

-.0960  -.0570 


-.0210 


-.0880  -.0530  -.0360 

_ r«45n 


-.0690  -.0250 

-.0330 

-.0420  -.0400  -.0210 

- .0260 


DATE  18  SHF  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


1A9C. 


PAGE  1502 


AMES  37-7-17  IA9 

02 A * S3 

+ T9  UP 

PER  WING 

(1 

REN'U:  ■ 

SECTION  < 

1 J UPPER  W!  NO 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

-nCH  ( *) 

= 3 . 502  BET  AT 

( i)  ~ i v/bw 

.299 

* 364 

.427 

.534 

.67b 

.(  ; 

. 687 

x/cw 

.985 

.0790 

MACH  { 3) 

= b . 502  BETAT 

( 4)  = ,060  Y/BW 

.299 

. 364 

.427 

. 534 

. 67b 

- 780 

. 68  7 

x/cw 

. UOO 

.0750 

.0530 

.2130 

.8301/ 

. 7830 

. 7651? 

. 663li 

.050 

.2130 

.2820 

.3510 

• 3300 

■ LSI 

.1230 

. bee 

It  901 1 

.094 

• 1(3911 

■l  P.I  L 

; ,N7i't 

..  *.  i . 

j 

O-,.;  . 

.17? 

.0520 

.229 

.0770 

.246 

.0470 

• 250 

“ ♦ ' r.  • > 

< * -21.7  • 

. 0770 

.0980 

.362 

.0560 

.400 

“.0640 

- . -370 

•0420 

.402 

-.0210 

.497 

.0140 

. 550 

_ IjC*4f. 

... 

.565 

-•0460 

. 600 

-.0280 

. 650 

-.0290 

. 700 

-.0150 

- . 068U 

.725 

-.1030 

. 750 

-.0550 

-.0550 

.760 

-.0450 

.775 

-.0970 

-.0740 

, 808 

“ . 030li 

.834 

. Oil  50 

.850 

~ . 0870 

“.0730 

-.0600 

.657 

-.0540 

.865 

.0160 

. 900 

.0310 

* .0710 

“ .0440 

.905 

-.0460 

.950 

— , 0540 

- . 0630 

- r 0501 

.953 

-.0390 

.955 

. 0540 

MACH  ( 3)  = 

3.302  BETAT  C 

5)  = 4.490  Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

, 780 

,687 

X/CW 

.OOP 

.0490 

. 0290 

. 1510 

.6110 

.5970 

.5730 

.5350 

.050 

.1100 

. 1 690 

. 2340 

. 3060 

.081 

. 0760 

, 086 

• 0560 

.1/94 

.0540 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1503 


AMES  87-707  IA9 

C2A  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

(RBNU17) 

SECT!CA?  ( 1)  UPPER  NC- 

DEPENDENT  VARIABLE  TP 

MACM  ( 3)  = 3.502  BET AT 

< 5)  = 4.490  Y/BW 

.299 

.364  .427 

* 534 

.673 

.780  .887 

x/cw 

.150 

.0690 

.1210  .1420 

.177 

.0240 

.229 

.0460 

.246 

.0330 

.250 

-.0440 

-.0140 

.0420  .0620 

.362 

.0370 

.400 

- . 0861) 

-.0670 

.0120 

.402 

-.0250 

.497 

.0080 

. 550 

..  * i .*»n 
-*  i .'f 

( .-*«  ri 

■ » > r a -i 

.565 

-.0390 

. 600 

-.0430 

.650 

-.0480 

. 700 

-.0160 

-.0830 

.725 

-.1050 

. 750 

-.0720  -.0700 

. 760 

-.0400 

.775 

- . 1000 

-.0880 

.808 

-.0320 

.834 

-.0060 

.850 

-.0910 

-.0840 

-.0730 

.857 

-.0600 

.865 

.0100 

.900 

.0220 

-.0770 

-.0600 

.905 

-.0500 

.950 

-.0590 

-.0760 

-.0660 

.953 

-.0390 

.965 

.0450 

MACH  < S>  = 3.502  BETAT  ( 

6)  = 6.700  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.000 

.0230 

.0170  .1010 

.4980 

.4980 

.4990  .4640 

.050 

.0880 

.1480 

.2040  .2540 

.081 

.0470 

.086 

.0440 

.094 

.0370 

.150 

-.0030 

.0470 

.0860  .1090 

.177 

.0170 

.229 

.0340 

.246 

.0250 

.250 

-.0410 

-.0210 

.0170  .0360 

.362 

. 0300 

. 400 

-.0770 

-.0640 

-.0060 

,4' .2 

.497  .0060 


-.0210 


CATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  15'.iA 


SECTICN  < 
ACH  ( b> 


MACH  ( 3) 


AMES  87-71.1?  I AS 

C£A  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

!RBNU: 7/ 

1) UPPER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

r 3.502  BETA! 

( 6)  p 

6.700  Y/BW 

.299 

,364  .427 

.534 

.673 

. ’60 

n £ y 

X/CW 

.550 

-.0870 

-.076ii 

.565 

-.0350 

. 6UU 

-.0550 

. 650 

-.0570 

. 700 

-.Luen 

- . 0860 

.725 

-.0850 

.750 

-.0770 

-.0000 

. 760 

-.0420 

.775 

“•-.0800 

- « 083 0 

. 80$ 

-.0360 

.834 

-.'-I13U 

.850 

-.0740 

-.060 

- . 0800 

.857 

- . 0500 

.865 

. LjU4'J 

.900 

.0190 

- « 0050 

-.0710 

.905 

-.0360 

.950 

*.0480 

“'•0740 

- , 0750 

.953 

-.0250 

.965 

.0410 

- 3.50?  BETAT  { 

7}  = 

8.910  Y/BW 

.299 

.364  ,427 

, 534 

. 773 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

.0020 

.0040  .1040 

.4060 

.4150 

.4190 

. 4000 

.050 

.0470 

.1120 

. 1 700 

.2120 

.081 

.0270 

.086 

.0300 

.094 

.0180 

.150 

-.0210 

.0240 

. 0590 

,0830 

.177 

.0080 

.229 

.0170 

.246 

.0180 

.250 

- . 05 40 

-.0340 

- . 0030 

.0160 

.362 

.0190 

. 400 

-.0750 

- .0740 

-.0190 

.402 

-.0190 

.497 

.OUliO 

. 550 

-.0810 

-.0840 

.565 

-.0360 

. 600 

.0620 

.650 

-.0620 

. 700 

-.0200 

-.0870 

.725 

-.0800 

. 750 

-.0810 

-.0810 

« 760 

- • 04  60 

.775 

-.0780 

- . 0840 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  13 


AMES  87-707  IA9  02 A + S3  + T9  UPPER  WING 


(RCNUS7) 


SECT I ^ v 1 5 UPPER  WiNC’ 


r\rr-rkinrktT 

WU’L.I'.Wl.O  » 


wa  nr  adi  c"  ro 

» »V\  > PVG'k.L.  >.1 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 7)  = S.910  Y/BW 

X/CW 
. SOB 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 


.299  .364  .427  .534  .673  .780  .887 

-.0410 

-.0180 

-.0730  -.0780  -.0850 

-.0560 

-.0089 

.0120  -.066'0  -.0780 

-.0410 

-.0520  -.0650  -.0810 

-.0260 

• 0460 


DATE  18  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IASC 

AMES  87-707  IA9  OKA  + S3 

REFERENCE  DATA 


r -cr  s 

2,4210 

SQ.FT. 

XMRP  = 

28.5300  INCHES 

..REF  2: 

39.8490 

INCHES 

YMRP  - 

. EiLi'-tO  INCHES 

-iREF  = 

39.8490 

INCHES 

2 MRP  = 

. 0000  INCHES 

SCALE  = 

• 0300 

SCALE 

SECTION 

< 1) UPPER 

WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 1>  = 2.499  BETAT  C 1)  = -8.420  Y/BW  .299 

X/CW 

.1(00  c 0860 

.050 
.081 
. 086 

.1*94  .1140 

.150 
. 177 

.229  .0920 

*246 

.250 

.362  .0610 

.400 

.402 

.497  .0180 

.550 
.565 
.600 
.650 

.700  -.0250 

.725 

. 750 

. 760 

.775 

.808 

.834  .0360 

.850 

.857 

.865  .0510 

.900  ,0730 


.905 

.950 

.953 


.965 

.1230 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT 

t 2)  = -6.300 

Y/BW 

.299 

X/CW 

. EKTU 

.0520 

.050 
.081 
.086 
. 094 


0820 


PAGE  1506 


T9  UPPER  WING  T'BNUUO  ( 10  MAY  73 

r AN A METRIC  0/  , A 


A L PH AT  - 

"A  . Vi 00 

OPE.-’C 

RUDDER  - 

0.000 

ELEOUM 

RUDFLR  - 

. • lOO 

.364 

.42? 

.534 

,673 

.780 

.887 

0810 

.4790 

1.0870 

.9850 

r 9980 

.9700 

.2860 

,37  60 

.4}  3 LI 

.4800 

.1860 

1250 

_ 0470 

. 0800 

.1520 

.1880 

.2280 

0650 

-.0210 

.0350 

• 0770 

. 0960 

-.101  '0  -.05  70  .0230) 

-.0530 

-.1330  -.1100 

-.0070 

- . 0720 

-.0850 

-.1310 

-.1430 

- . 1 080  - . 0990 

-.0570 

-.1350  -.1350 

-.0230 

-.1170  -.1270  -.1040 

” . 020, 

-.0740  -.0750 

-.0070 

- . 0030  -.11 00  - . t (8  9 O 

. 0030 


364 

* 427 

. 534 

.673 

. 780 

. 687 

0350 

.3970 

.9810 

.8910 

.9060 

.89-';. 

.2340 

. 3360 

.3760 

. 3 580 

.0930 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1 5C«7 


AMES  87-707  IA9  02A  «■  S3  + T9  UPPER  WING  (RBNU18) 

SECTION  ( 1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  < 1)  = 2.«98  BETAT  { 2)  s -6.300  Y/BW  .299  .364  .427  .534  .673  .760  .887 

X/CW 


. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.2511 
.362 
. 4011 
.4112 
.497 
.5511 
.565 
• 61111 
.6511 
. 700 
.725 
. 7511 
.760 
.775 
.808 
.834 
.8511 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  ( 3)  = -4.180  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
. 094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
• 4L»D 
,4'j2 
.497 


.0510  .1250  .1660  .2010 

.0290 


.0660 

.0390 


-.0380 

.0120 

.0610 

. 0800 

.0370 

-.0690 

-.1100 

-.0720 

.0090 

-.0060 

-.1)990 

-.1370 

-.1180 

-.0980 

-.0830 

-.0450 

-.0720 

-.1440 

-.1410 

-.1200 

-.1120 

-.1410 

-.1410 

-.0440 

.0200 

-.0400 

-.1220 

-.1370 

-.1160 

. 03011 

.0510 

-.1)300 

-.0680 

-.0930 

-.0210 

-.1160 

-.1000 

-.0170 

. 092!) 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.0400 

.0060 

.3350 

.8010 

.8220 

.831!) 

.8190) 

. 1980 

.2930 

.348!) 

.4070 

.1270 

.0650 

.0580 

.0130 

.028!) 

.0930 

.1411) 

.1770 

. 11430 

.02110 

-.052!) 

-.0140 

.0360 

.061!) 

.0160 

-.1190 

-.0880 

-.11110 

-.0210 


-.0770 


CATE  18  SEP  73 


T ABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  15  ti8 


SECTION  ( 
CH  ( 1> 


MACH  C 1 ) 


AMES  67-707  1A9  02 A + S3  + T9  UPPER  WING 


'RBNUlfc? 


1) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2.499  BETAT  C 3)  = -4.180 


a 2.4-99  BETAT  (4)  = .060 


Y/BW  .299  .364  .427  .534  .673  . . 30  .88? 

x/cw 


.550 

.565 

.600 

.650 

. 700  - .0570 

.725 

. 750 

. 760 

.775 

, eoe 

.834  .0000 

. 650 

.857 

.865  .0110 

.91/0  .0300 

.905 
. 950 
.953 

.965  .0620 

Y/BW  .299 

X/CW 

» 000  ,0170 

.050 
.081 
.086 

.094  .0220 

. 1 50 

,177 

.229  .0120 

-246 

.250 

.362  -.0020 

.400 

.497  - .0300 

.550 
.565 
. 600 
• 650 

.700  -.0630 

.725 

. 750 

. 760 

.775 


-.1070 

-.0790 

-.0550 

-.0560 

-.0450 

-.0290 

.364  .427 

-.0070  .2150 

.0640 

.0400 

-.0160 

-.0050 

- . OSLO 
- . 1030 

-.0710 


-.1470 

- . 1 300 

“.1510 

-.1480 

• . 1 460 

• ■ . 1 5’J'u 

-.1160 

-.1460 

-.0770 

’ . 1 j42‘  ; 

.534 

. 073 

.7180 

.1470 

. :;700 
.1960 

.0030 

, 0480 

, 0700 

— . 0400 

.1260 

-, 1050 

.1470 

-.1410 

, 1 500 

- . 1 560 

- . 0950 

•• « loco 

-.1340  — . 1240 

-.1270 

- . 1040 

-.1120 

. 780  , 887 

. 6260  , 6840 

.2300  .3270 

,0760  .1170 

-.0030  .0130 

- . 0460 

-.11  70 

-.1180 

-<1390  --03: 


1410  -.1570 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1599 


AMES  87-7117  IA9  C2A  + S3  + T9  UPPER  WING  (RBNU1S) 

irrrirw  t ilupprp  WTNr,  DEPENDENT  VARIABLE  Ep 


MACH  < 1)  = 2.499  BETAT  ( 4)  = .969  Y/BW 

X/CW 
. 808 
.334 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  < 5)  = 4.310  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
• 550 
.565 
. GUO 
.650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 789 

.887 

-.0610 

-.□111* 

-.0690 

-.0970 

-.1510 

-.1400 

01)611 

.olio 

-.0560 

-.0670 

-.1230 

-.0470 

-.1290 

-.1270 

-.0370 

.0270 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0130 

-.0170 

.1250 

.5280 

.4920 

.5100 

.4480 

.0710 

.1340 

.1840 

.2110 

.0230 

.0110 

-.0050 

-.0250 

-.0380 

.0060 

.0400 

.0620 

-.0080 

-.0190 

-.0860 

-.0680 

-.0350 

-.0160 

-.0080 

-.0760 

-.1220 

-.1180 

-.0650 

-.0290 

-.'-1950 

-.1420 

-.1450 

-.1340 

-.1300 

-.0640 

-.0680 

— 4 4 4C1 

-.1570 

-.1520 

-.1570 

-.1170 

-.1560 

-.0560 

-.0240 

-.0630 

-.0820 

-.1470 

-.1480 

-.0280 

-.0210 

-.0480 

-.0670 

-.1380 

- . 0540 

-.1200 

-.1320 

-.0360 


CATE  ie  SEP  Vi 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1 5 1 (.1 


SECTION  { 
kaCH  ( i) 

MACH  ( 1) 


MACH  ( 1)  = 


AMES  67-70?  IA9 

02A  + S3 

+ T9  upper  wing 

-cBnuu-.: 

1 > UPPER  WING 

dependent  variable  CP 

= £.498  BETAT 

I 5)  = 4.310  Y/BW 

.299 

.364  .42? 

.534 

■ 673 

. ?*  u 

.887 

x/cw 

.965 

.0120 

= 2.498  BETAT 

C 6)  = 6.430  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 7811 

.887 

X/CW 

. O'JU 

-.0400 

-.0320  .0860 

.4170 

.4150 

.42 >00 

< 4 1 80 

.050 

.0380 

.1010 

.14911 

. 5.930 

.081 

.0120 

.086 

-.0070 

. 094 

-.0220 

.150 

-.0460 

- . 0090 

.Ug/O 

. 1 1*  S’. 

.177 

-.0160 

.229 

-.0170 

.246 

-.0160 

.250 

-.0790 

-.0770 

— .1)470 

-.0300 

.362 

-.0060 

.400 

-.1170 

-.1230 

-.0780 

-402 

-.0680 

.49? 

-.0270 

. 550 

-.136Li 

•■-1410 

. 565 

-.0-900 

. 600 

-.1340 

.650 

-.1351) 

. 700 

-.0660 

_ _ ■!  h . 

. 725 

-.1370 

. 750 

-.1530 

- . 1 570 

. 760 

-.0700 

.775 

-.1170 

-.15111 

.808 

-.05811 

.834 

-.0300 

.850 

-.0840 

-.1370 

“ 1 1450 

.857 

-.0650 

.865 

-.0300 

.900 

-.0210 

-.0690 

-'.1370 

.905 

—.0490 

.950 

- . 0580 

-.1120 

— . i 460 

.953 

—.0360 

.965 

.0100 

2.498  BETAT  ( 

7)  = 8.560  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

..  887 

X/CW 

. 000 

-.0610  - 

.0520  .0710 

. 3470 

.3330 

.3530 

.3510 

. 050 

. 0290 

.0780 

.1200 

- 5.680 

.081 

.0140 

.086  - . til  50 

. 1194 


-.0360 


DATE  18  SEP  75 

SECTlCM  l 1) UPPER  WING 
MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1511 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WINS 


(RBNU18) 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


( 7)  = 8.560 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.150 

-.0380 

-.0170 

.0110 

.0330 

.177 

-.0080 

.229 

-.0240 

.246 

-.0100 

. 250 

-.0710 

-.0770 

-.0500 

-.0360 

.362 

-.0010 

.400 

-. 1080 

-.1170 

-.0760 

.402 

-.0660 

.497 

-.0210 

. 550 

-.1310 

-.1360 

.565 

-.0890 

.600 

—.1340 

.650 

-.1290 

.700 

-.0650 

-.1440 

.725 

-.1360 

.750 

-.1450 

-.1570 

. 760 

-.0740 

.775 

-.1210 

-.1420 

.808 

-.0560 

.834 

-.0240 

.850 

- . 0890 

-.1350 

-.1360 

.857 

-.0560 

.865 

-.0220 

.900 

-.0130 

—.0660 

-.1400 

.905 

-.0450 

.950 

-.0560 

-.1110 

-.1190 

.953 

-.0280 

.965 

.0080 

< 1)  = -8.580 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

• 000 

.1230 

.0810 

.3600 

1.1200 

1 .0600 

1.0650 

1 .0800 

.ntn 

3470 

= 4110 

.4580 

.6140 

.081 

.1800 

.086 

.1280 

.094 

.1220 

.150 

.1190 

.1800 

.2120 

.2500 

.177 

.0600 

.229 

.1000 

.246 

» 0540 

.250 

.0120 

.0700 

.1070 

.1270 

.362 

.0600 

. 400 

-.0640 

-.0160 

.0540 

.402  -.'.'0411 

.497  .0120 


date  18  SEP  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  15! £ 


AMES  87-7D7  IA9  C2A  + S3  + T9  UPPER  WING 
SECTION  ( 1)  UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CF 


(RE'NU!  6 > 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 1)  - -8.581i  Y/BW 

X/CW 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
. 806 
.634 
.850 
.857 

dec 

. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  f 2)  = 2.939  BETAT  ( 8)  = -4,260  Y/BW 

X/CW 
.000 
. 050 
.061 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 


.299 

.364 

.427 

• 534 

.673 

. / 30 

*887 

- .0930 

-.0660 

-.0630 

-.0460 

-.0320 

-.0250 

-.0640 

-*1020 

-.0870 

- « 0680 

- .0610 

- . 0990 

- . 0900 

-.0330 

.0160 

-.0310 

-.0920 

-.0650 

-.0640 

. Li  480 

-.0190 

-.068.0 

—.0410 

-.0240 

- , 0700 

-.0500 

-.0130 

4 0960 

• 299 

.364 

.427 

.534 

. 073 

. 780 

.887 

.0730 

. 0340 

.2251 

. 8390 

. 6861. 

. 8680 

.8710 

c 2420 

.3160 

.3611* 

.4190 

.1180 

.0750 

.1*750 

•0270 

,0640 

.1120 

. 1 540 

.1920 

.0580 

. 0230 

-.0170 

.0190 

.0610 

.0830 

.0300 

- .1i5U'-» 

- .0750 

- . 0460 

. 0200 

.0140 

- . 1030 

-.0781) 

-.0780 

-.0560 

-.0650 

-.0470  -.0980 

-.1120 

-.0870  - , 0639 

-.0750 

-.1100  -.0990 


DATE  IS  SEP  73 

SECTION  ( 13  UPPER  WINS 
MACH  ( 2>  r 2.999  BETAT 


MACH  < 23  = 2.999  BETAT 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C  PACE  1515 

AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WINS  (RBNU18) 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


< 2)  = -4.260 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.808 

-.0550 

.834 

-.0160 

.850 

-.1030 

-.0970 

-.0850 

.857 

-.0570 

.865 

-.0070 

.900 

.0070 

-.0830 

-.0640 

.905 

-.0480 

.950 

-.0520 

-.0830 

-.0690 

.953 

-.0450 

.965 

.0400 

< 3)  = .060 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

.0390 

.0190 

.2160 

.7160 

.6520 

.6380 

.6850 

.050 

.1560 

.2130 

.2350 

.3210 

.081 

.0680 

.086 

.0350 

.094 

.0420 

.150 

.0220 

. 0640 

.0990 

.1290 

.177 

.0020 

.229 

.0270 

.246 

-.0020 

.250 

-.0490 

-.0140 

.0290 

.0360 

.362 

.0050 

.400 

-.0970 

— .0690 

-.0150 

• 402 

-.0640 

.497 

-.0280 

• 550 

-.1170 

-.101U 

.565 

-.0840 

.600 

-.0730 

.650 

-.0760 

.700 

-.0590 

-.1140 

.725 

-.1200 

. 750 

—.0980 

-.0970 

. 760 

-.0790 

.775 

-.1170 

-.1160 

.808 

-.0620 

.834 

-.0310 

.850 

-.1050 

-.1130 

-.0970 

.857 

-.0670 

.865 

-.0240 

. 900 

1 

Mi 

M 

C 

-.0850 

-.0830 

.905 

-.0610 

.950 

-.0650 

-.1040 

- . 0840 

• 953  -.11530 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


SECTION  ( 1) UPPER  WINS 
V/CH  ( 2)  = 2.999  BETA!  < 3>  r 


AMES  87-7'jT  I A9  C2A  + S3  + T9  UPPER  WINS 
DEPENDENT  VARIABLE  Cp 
.'jHi  Y/BW  .299  .364  .427 

x/cw 

.965  .li081> 


MACH  ( 2)  = 2.999  DETAT  ( A)  = 4.390 


Y/BW 
X/CW 
. ODD 
.050 
.081 
. 086 
. 094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 

.362 

• 400 

• 402 
.497 
. 550 
. 565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
. 850 
.857 
.865 
« 900 
.905 
.950 
.953 
.965 


.299 

.0020 

.0150 
. 0050 
- . 0060 
-.0250 

-.0560 

-.0330 

-.0260 

-.0210 

. 0030 


.364 
- . 0060 

.0100 

-.0100 


,427 
. 1090 
.0240 

-.0230 

— • 0640 
-.0790 

-.0710 
- .0590 

-.0680 

- , 0590 
- . 0480 


MACH  < 2)  = 2.999  BETA!  ( 5)  = 8.720  Y/BW  .299  .364  .427 

X/CW 

.000  -.0390  -.0410  .0700 

.050 

.081  -.0030 

. 086  - - 0060 

. 094 


0130 


PAGE  1514 


^BK'U  !8) 


.534 

.673 

.687 

.534 

.673 

.780 

.887 

.516U 

.1>75U 

.5140 
. 1 400 

. 5280 
.1850 

. *590 
.2180 

-.1i23U 

. O1  90 

*0540 

, { >.7?!  ‘ 

- .'  |7P' 

- . 0470 

- . 01  20 

.0050 

-.  11)511 

-.0910 

-.0390 

-.1181) 

1X20 

-♦0950 

-.0920 

-.1181) 

-.1140 

-.1150 

-.11211 

-.1250 

- .L»911> 

-.1210 

-.1140 

■ . 1)741) 

- . 1 040 

.1>63L> 

-.1060 

-.1050 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.3170 

.1)110 

.3390 

.0610 

.3670 

.1080 

.3690 
. 1 490 

CATE  IS  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1515 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + TS  UPFER  WING  (RBNU1S) 

SFCTTON  < ?>I.!PPFR  WTNG  OFPFNICFNT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 5)  = 8.720  Y/BW  .299  .564  .427  .554  .673  .780  .887 

X/CW 


. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 

• 400 
.402 
.497 

c cr. 

• 

.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.665 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  f 3)  = 3.502  BETAT  ( 1)  = -8.730  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 


-.0500  -.0250  .0070  .0310 

-.0260 


-.0180 

-.0200 


-.0790 

-.0730 

-.0460 

-.0290 

-.0120 

-.0580 

-.0970 

-.1050 

-.0630 

-.0270 

- i r.an 

-.11 4Q 

-.0730 

-.1030 

-.1070 

-.0510 

-.0750 

-.1090 

-.1180 

-.1200 

-.1260 

-.1030 

-.1170 

-.0620 

-.0410 

-.0610 

-.0920 

-.1130 

-.1200 

-.0260 

-.0170 

-.0520 

-.0750 

-.1170 

— • 0610 

-.0990 

-.mo 

-.0410 

.till  70 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.1480 

. 1030 

.3600 

1.1320 

1.1200 

1.1510 

1.1020 

.3670 

.4290 

.4660 

- 5250 

.1800 

.1350 

.1370 

.0750 

. 1280 

.1910 

.2390 

.2600 

.1120 

.0680 

.0210 

.0790 

.1300 

*1400 

.0680 

-.0500 

-.0050 

.0720 

-.0190 

.0230 


date  is  sep  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


page  1516 


AMES  87-7117  IAS 

02A  + S3  + 

T9  UPPER  WINC 

:rdnuicO 

SECTION  f 1) UPPER  WING 

DEPENDENT  variable  Cp 

I'  ■•■CM  t 3)  = 3.502  BETAT 

Cl)  = -8.730  Y/BW 

.299 

.364  . 42  7 

.534 

.673 

, 780 

.887 

x/cw 

. 55'.) 

-.0820 

-.0370 

♦ 565 

-.0470 

* 600 

- . 0090 

.650 

-■*0150 

. 700 

-.0150 

-.0570 

• 725 

-.0940 

♦ 7 5 Ci 

-.0410 

- .0420 

. 76Li 

-.0510 

.775 

-.0330 

— , ’ l*T,1  l . 

.808 

-.0330 

.834 

.0160 

.850 

- . 0890 

— . 058-' 

- .0370 

.857 

-.0310 

.865 

.0240 

.900 

.0380 

-.os:.;, 

-.0250 

.905 

- .0300 

.cwi 

, , 

■‘•0420 

.953 

-.0260 

.965 

.0810 

MACH  ( 3)  = 3.5E,g  BETAT  ( 

2)  = -6.530  Y/BW 

.299 

.364  .427 

♦ 534 

. 673 

. ?60 

.887 

x/cw 

. LOT 

1 1240 

.07 70  .2960 

.9780  5.0310 

1 . 0080 

.050 

.3030 

.3730 

.4310 

.4940 

. 081 

.1490 

• 086 

■ 1100 

♦ 094 

.1140 

. 1 50 

.1050 

.1640 

.2070 

.2350 

.177 

.0550 

.229 

♦ 0900 

♦ 246 

. 

0490 

.250 

.0100 

.0610 

.1030 

a 1210 

.362 

.0560 

» 400 

- 

.0510 

.0130 

.0570 

• 402 

“.0270 

.497 

.0100 

.550 

- 

.0810  - 

.0460 

.565 

-.0510 

. 600 

- < 0200 

♦ 650 

- 

.0230 

. 700 

-.0240 

- 

.0650 

■ 725 

- 

.0910 

.750 

- 

♦ 0480 

— . Li  • i 

♦ 760 

-.0570 

.775 

.0890 

>0710 

DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I A9C 


PAGE  1517 


AMES  87-707  IA9  02 A + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU18) 


SECTION  ( 1) UPPER  WING 


DEPENUtNI  v'AkIABLc.  Cr 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 2)  = -6.530  Y/BW 

X/CW 

.808 

.834 

.850 

.857 

.865 

.900 

.905 

.950 

.953 

.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 3>  = -4.330  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 

• .750 

. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
,900 
.905 
.950 
.953 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0410 

.0040 

-.0450 

-.0880 

-.0700 

-.0490 

.0090 

.0220 

-.0460 

-.0790 

-.0330 

-.0600 

-.0550 

-.0340 

-.0320 

.0560 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.0990 

.0560 

.2360 

. 8290 

.8530 

.9010 

.8900 

.2410 

.3070 

.3740 

.4310 

.1250 

.0870 

.0920 

.0390 

.0630 

.1180 

.1720 

.2000 

. 0740 

.0370 

-.0210 

.0240 

.0780 

.0970 

.0440 

-.0310 

-.0760 

-.0390 

.0360 

.0030 

-.0550 

-.1010 

-.0560 

—.0290 

-.0330 

-.0290  -.0710 
-.1070 

-.0590  -.0540 

-.0590 

-.1070  -.0770 

-.0480 

-.0170 

-.1000  -.0750  -.0580 

-.0690 

-.0030 

. 0060  -.0910  -.0420 

-.0640 

-.0580 


-.0750 


0650 


0450 


date  ;e  sef  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


I ABC 


PAGE  ;J16 


AMES  87-707  1A9 

02 A + S3  + 

T9  UPPER  WING 

3ECTICN  < 

1) UPPER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

• CH  C 3) 

= 3.502  BETAT 

( 3)  = -4.33U  Y/BW 

. 299 

.364  .427 

.534 

.673 

, "80 

. 807 

X/CW 

.963 

,0340 

MACH  < 3 > 

= 3 . SUE  BETAT 

( A)  x .1.16O  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 78!  i 

.687 

X/CW 

. Li  00 

.0530 

.0370  .1570 

.6440 

. 7000 

.7250 

- 6830 

,050 

.1670 

.2120 

.2331) 

. 3 1 liti 

.001 

. 0670 

.li06 

.0510 

,094 

.0520 

. 1 50 

. 0320 

, ? 0.70 

' 1 

.2  77 

.0080 

.229 

.0430 

.246 

.0120 

.250 

_ _ i ,?i< ,( , 

.0010 

.0340 

.0500 

.362 

.0190 

.400 

-•0720 

— .048 Li 

.'->030 

.4  02 

- *0430 

.*97 

-.0160 

. 550 

-.09!  0 

- . 1 1760 

.565 

-.064Li 

. 600 

-.0500 

. 650 

- .0460 

. 700 

-.0430 

, 0870 

.725 

-.0950 

.750 

-.0690 

-.0730 

. 760 

-.0630 

.775 

-.0910 

— B Li90Li 

.608 

-.0550 

.634 

-.0350 

.850 

- . 0870 

-.0870 

-.0750 

.857 

- . 0560 

.865 

-.0220 

. 900 

-.0130 

- . 0780 

-.0620 

.905 

-•061 L. 

.950 

- .1_>67U 

-.u7S0 

-•■-sc-O 

.953 

- .0550 

.965 

• til  10 

MACH  ( 3) 

= 3* SUE  BETAT  ( 

5)  = 4.470  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 781i 

.087 

X/CW 

.000 

.0240 

.0040  .0880 

.5150 

.5110 

.5150 

.4470 

. 050 

. 0500 

.1100 

.1710 

. : • • 20 

.081 

.0270 

. 086 

.0210 

.094 

.0260 

DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1519 


SECTION  < 
MACH  ( 5) 


MACH  ( 3) 


1) UPPER  WING 
= 3.502  BETAT  ( 5) 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNU18) 


4.470 


3.502  BETAT  ( 6)  = 6.670 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.150 

- . 0360 

.DU  70 

.0570 

.0790 

.177 

-.0120 

.229 

.0160 

.246 

- , 0040 

.250 

-.0750 

-.0520 

-.0020 

.0140 

.362 

.0000 

.400 

- . 1030 

-.0910 

-.0240 

.402 

-.0480 

.497 

-.0200 

.550 

-.1160 

-.0680 

.565 

-.0630 

. 600 

-.0670 

.65'-i 

-.0640 

.700 

-.0430 

-♦0960 

.725 

-.1170 

.750 

-.0840 

-.0840 

.760 

-.0640 

.775 

-.1130 

-.0990 

.808 

-.0560 

.834 

-.0370 

.850 

-.1070 

-.0960 

-.0890 

.857 

-.0840 

.865 

-.0270 

.900 

-.0190 

-.0980 

— . 0780 

.905 

-.0790 

.950 

-.0890 

-.0900 

-.0830 

.953 

-.0720 

.965 

-.0030 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

♦ 673 

.780 

.887 

X/CW 

.000 

.0040 

-,0130 

.0610 

. 3950 

.4280 

. 4370 

.4180 

.050 

.0210 

.0740 

.1270 

.1700 

.081 

.0050 

.086 

♦0050 

.094 

.0130 

.150 

-.0430 

-.0070 

.0320 

.0520 

.177 

-.0190 

.229 

.0050 

,246 

-.0090 

.250 

—.0800 

-.0580 

-.0210 

-.0050 

.362 

- . 0080 

. 400 

- . 1000 

-.0920 

-.0360 

.402 

.497 


-.0480 


0250 


CATE  IS  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I A9C 


FAGE  15? 


AMES  87-7'.'i7  1 A9  OKA  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNUuO 


SECTION  ( 1)  UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


M.-.CH  ( 5>  = 3.5U2  BETAT  { 6>  = 6.67'j  Y/BW 

x/cw 

. 55'J 
.565 

. ®XT 
.65D 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.806 
.834 
.650 
.657 

. «65 

. 900 
,905 
.950 
.955 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  < 7)  = 8.870  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
. 650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 


.L'99 

.364 

.427 

.534 

.673 

. ' AO 

.887 

-.1090 

-.0930 

-.0600 

-.0730) 

-.0440 

-.1090 

- , 0980 

. J ! _ L) 

-.0890 

~ 1 1 |0 1 f ] 

-.0630 

-.1060 

-.0960 

-.0580 

-.0390 

-.0690 

1030 

- , 0930 

-.0930 

- . 0270 

-.0210 

-.0670 

-.0960 

-.0)860 

-.0830 

_ r.o>n 

_ r.gan 

-.0600 

- . 0010 

.299 

.364 

.427 

.534 

. 673 

. 780 

.887 

-.0160 

-.0)240 

.0580 

. 3030 

. 3320 

.3540 

,3450 

- „ 0080 

.0320 

.0950 

.1370 

-.0110 

"♦0060 

-.0040 

-.0240 

- . 0640 

-.031  Or 

.0160 

.0360 

-.0050 

-.0150 

-.0920 

-.0)740 

-.0)310 

-.0130 

-.0140 

-.0450 

-.1060 

1 061 » 

-.0450'; 

-.0280 

-.1150 

-.0950 

-.0560 

-.0770 

-.0750 

-.0460  -.0950 

-.1140 

_ , 0920  — , 1)900 

-.0610 


1120 


1)950 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I ABC 


PAGE  1521 


Sr.  C "i 

MACH 


AMES  87-707  IA9  02 A + S3  + T9  UFPER  WING 


(R8NU18) 


ION  C i 5 UPPER  WnlG 


DEPENDENT  VARIABLE  Cp 


( 3)  = 3.502  BETAT  ( 7)  = 8.870 


Y/BW  .299 

X/CW 
.808 

.834  ' -.0440 

.850 

.857 

.865  -.0330 

.900  -.0240 

.905 

.950 

.953 

.965  , 0060 


.364  .427 

-.0590 

-.0820 

-.0780 

-.0670 


.534  .673 

-.1080  -.0920 

-.1040 

-.0920  -.0900 


.780  .887 

.0890 

-.0910 

.0870 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1522 


AMES  67-707  IA9  C2A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU19)  ( l'.i  MAT  73  > 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


ZREF  = 

2. 421  Ei 

SQ.FT. 

XMRP  = 

28.5300  INCHES 

ALFHAT  = 

. 000 

CRB INC  * 

• 51 

“EF  = 

39 . 849'J 

INCHES 

YMRF  - 

.0000  INCHES 

RUDDER  - 

•i  ‘ i . LjL'iLj 

EL E VON  = 

jy. 

3REF  = 

39 . 0490 

INCHES 

2 MRP  = 

.0000  INCHES 

RUDFLR  - 

. 000 

SCALE  - 

.0300 

SCALE 

SECTION  ( i ; UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.499  BET  AT  ( 1)  = -6.430  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.061 
.066 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
, 400 
.402 
.497 
. 550 
. 565 
. 600 
. 650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.806 
. 834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
. 950 
.953 
.965 

MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  < 2)  = -6.310  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
. 094 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

. 0640 

.0670 

.4820 

1 . 1040 

.9980 

1.0120 

.9880 

■ 2220 

* 3030 

• 3370 

■j  /xn«  . 

.1180 

.0910 

. 0660 

-.0190 

.0330 

.091  Ci 

. 1 280 

.1550 

.0490 

.0100 

—.0640 

- . 01 30 

.0230 

. 0400 

.0130 

-.1030 

-.1390 

- * Li96U 

—.0250 

-.0180 

—.1270 

-.1690 

-.1340 

-.1140 

- . 1060 

-.0580 

-.1230 

-.1730 

-.1570 

-.1380 

-.1280 

-.1680 

-.1600 

-.1030 

- . 0220 

-.0910 

-.1600 

- , 1 500 

— * 1 260 

-.0020 

.0140 

-.0570 

-.1320 

- , 1 1 00 

-.0780 

-.1360 

-.1140 

-.0420 

.0810 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

, 780 

.887 

.0420 

.0380 

.4120 

1.0110 

.9170 

.9360 

k Q 4 ->t'V 

.1670 

.2680 

.3070 

. 366.  i 

.0680 

.0600 

.0410 


DATE  1U  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1523 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU19) 


SECT I CM  ( 1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  ( Z)  - -6.3111  Y/BW 

X/CW 

.150 

.177 

.229 

.246 

.250 

.362 

.400 

.402 

.497 

.550 

.565 

.600 

.650 

.700 

.725 

.750 

.760 

.775 

.808 

.834 

.850 

.857 

.865 

.900 

.905 

.950 

.953 

.965 

MACH  ( 1?  = 2.499  BETAT  ( 3)  = -4.180  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
. 250 
.362 
.400 
.402 
.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

*887 

.0120 

.0720 

.1100 

• 1340 

-.0300 

.0250 

-.0100 

-.0790 

-.0290 

.0100 

.11260 

-.0100 

-.1060 

-.1420 

-.1040 

— • 0380 

-.0390 

-.1310 

-.1720 

-.1430 

-.1200 

—.1 130 

-.0740 

-.1310 

-.1770 

-.1590 

-.1440 

- . 1 330 

-.1700 

-.1640 

-.1120 

-.0300 

-.0970 

-.1640 

-.1560 

-.1350 

-.0160 

-.0020 

-.0640 

-.1440 

-•1180 

-.1010 

-.1440 

-.1230 

-.0510 

.0540 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.0240 

.0010 

.3480 

.9260 

.8470 

.8590 

.8440 

.1390 

.2310 

.2740 

.3210 

.0640 

.0250 

.0160 

-.0410 

-.0190 

.0520 

.0870 

.1090 

-.0020 

-.0280 

-.0960 

-.0480 

-.0100 

.0080 

-.0300 

-.1510 

-.1160 

-.0510 

-.0600 


1140 


DATE  1 H ZVS'  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1524 


AMES  87-70?  IA9  02 A + S3  + T9  UPPER  WING 
SECTION  ( 1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNU19  / 


MACH  (ljr  2.499  BETAT  ( 3)  - -4.180  V/BW 

x/cw 

.550 
. 565 
.6110 
.650 

.725 

.750 

.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.657 
i665 
.900 
.905 
• 950 
.953 
.965 

MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  ( 4)  = .060  Y/8W 

X/CW 
.000 
.050 
.061 
.086 
. 094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
• 725 
. 750 
.760 
.775 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. '80 

.887 

- . 1 780 

- . 1 520 

-.1380 

- .1270 

-.1220 

—.0870 

-.1250 

-.1840 

-.1720 

-.1480 

-.1450 

- . 1780 

- . 1 730 

-.1020 

-.0380 

-.1010 

-.1690 

- , 1650 

-.1440 

-.0300 

-.0180 

-.0860 

— ■ 1440 

-•1290 

— .10 DO 

— . 1530 

-.1350 

—.0760 

.0230 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 760 

.687 

- . 0080 

- .0330 

.2250 

.7050 

.6670 

.7210 

.7030 

.0740 

.1460 

.2050 

.2550 

.0160 

-.0120 

-.0120 

-.0670 

-.0530 

- . 0020 

. 0420 

.0680 

-.0300 

— .0490 

-.1180 

-.0650 

-.0450 

-.0230 

-.0520 

- . 1650 

-.1390 

-.0740 

- . 1220 

-.0710 

-.1830  — . 1680 

-.1410 

-.1380 

-.1460 

-.0920  -.1820 

-.1840 

-.1680  -,1C.0 

- . 3 080 


1 720 


1830 


DATE  10  SEP  73 


TABULATEO  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1525 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  UPPER  WING 


CRBNU19) 


SECTION  < DUPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CF 


MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  ( 4)  = .060  Y/BW 

X/CW 

.808 

.834 

.850 

.857 

.865 

.900 

.905 

.950 

.953 

.965 

MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  ( 5)  = 4.300  T/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725- 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0990 

-.0510 

-.1100 

-.1350 

-.1780 

-.1630 

-.0470 

-.0360 

-.1020 

-.1080 

-.1460 

- . 0940 

-.1670 

-.1550 

-.0880 

-.0060 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 730 

.887 

-.0580 

-.0660 

.1070 

.5400 

.4990 

.4230 

.5690 

.0060 

.0850 

.0960 

.1660 

-.0330 

-.0320 

-.0390 

-.0840 

—.0900 

-.0390 

-.0120 

.0020 

-.0550 

-.0610 

-.1360 

-.1090 

-.0720 

-.0640 

-.0600 

-.1110 

-.1630 

-.1580 

-.1020 

-.0640 

-.1230 

-.1730 

-.1790 

-.1510 

-.1540 

-.0880 

-.0960 

-.1720 

-.1820 

-.1710 

-.1690 

-.1520 

-.1810 

-.0850 

-.0560 

-.0960 

-.1200 

-.1740 

-.1670 

-.0550 

-.0480 

-.0850 

-.1010 

-.1550 

-.0840 

- . 1 560 

-.1570 

0740 


PAGE  1 526 


.534 

.673 

, 760 

.887 

.534 

.673 

. 7 ail 

.687 

.451 1; 

.4460 

- 4490 

. A 5i.it* 

-.023!'* 

.1.530 

. 1030 

.1080 

- . 1050 

- .0550 

- . 02:30 

— , 0-060 

-.1360 

-.1170 

-.oeeo 

-.0680 

-.143'. 

-.1590 

- . 1080 

-.1620 

-.1730 

-.1590 

-.1560 

-.1770 

~ . cor. 
. . jv.i 

-,1750 

-.1710 

-.1380 

-.1740 

-.1130 

-.1660 

- . 1 690 

■ . 0950 

-.1590 

-.0840 

—.1430 

- v 1 fj 

.534 

.673 

, 780 

.887 

.3350 

.3520 

. 3960 

.3730 

■.0510 

.0180 

.0740 

. 1 1 00 

DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PACE  1 527 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  UPPER  WINC 


(RBNU19) 


SECTION  ( 1) UPPER  WINC 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 7)  = 8.550  Y/BW 

X/CW 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
. 402 
.497 
.550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( Z)  = 2.999  BETAT  C 1>  = -0.580  Y/BW 

X/CW 
. non 
.050 
.081 
.086 
.094 
. 1 50 
.177 
*229 
.246 
.2511 
.362 

.402 

.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.1050 

-.0740 

-.0360 

-.0150 

-.0640 

-.0710 

-.0530 

-.1220 

-.1220 

-.0920 

-.0790 

-.0470 

-.0980 

-.1370 

-.1540 

-.1160 

-.0580 

-.1170 

-.1550 

-.1610 

-.1520 

-.1620 

-.0930 

-.1020 

-.1570 

-.1640 

-.1670 

-.1710 

-.1410 

-.1590 

-.0880 

-.0650 

-.0950 

-.1150 

-.1530 

-.1620 

-.0610 

-.0530 

-.0840 

-.1000 

—.1600 

-.0910 

-.1300 

-.1490 

-.0720 

-.0300 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.0940 

.0700 

.3790 

1 .'.<920 

1.0180 

1 .0480 

1 .0700 

.2900 

.3330 

.3760 

.4430 

.1300 

.0870 

.0800 

.0140 

.0830 

.1310 

.1610 

.1870 

.0570 

.0200 

-.0160 

,0330 

.0620 

.0760 

.0240 

-.0820 

-.0380 

.0150 

-.0680 

-.0180 


DATE  18  SEP  71 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1528 


SECTION  ( 
Mach  ( 2) 


MACH  < E) 


AMES  87-7117  IA9 

02A  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

< 

EBNU195 

i ) UPPER 

WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= £.999 

BETAT 

< 1)  = -8.  sell  Y/BW 

.£99 

.364  .427 

.534 

.673 

•?  p r . 

.887 

x/cw 

. 550 

-..1120 

- .0790 

.565 

-.0920 

.•600 

-.0581 

. 650 

-.0640 

. ?l)ll 

-.0480 

- ,0990 

.725 

-.1210 

.750 

- . 0850 

-.1)8  Hi 

. 760 

-.0890 

.775 

-.1220 

-.1030 

. 808 

- , 068'  i 

.834 

- .0260 

.850 

-.1210 

-.mill 

- , 0840 

.857 

-.0640 

.865 

-.0140 

.900 

- . U'Jl  0 

-.1140 

-.0680 

. 905 

-.'.1540 

. 95 n 

- . 0960 

- -0590 

.953 

-.'.1460 

.965 

.0510 

= 2.999 

BETAT  < 

: 2)  = -4.260  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

.0480 

.0180  .2310 

.8560 

.834  0 

.8540 

.8690 

.050 

* i960 

.2 49 Li 

.2890 

.3400 

.081 

.0740 

.086 

.0370 

.094 

.0390 

.150 

.0310 

,0820 

.1070 

.1310 

.177 

-.0100 

.229 

. 0200 

.246 

- 

.0120 

.250 

-.0470 

-.0020 

.0250 

.0370 

.362 

-.0090 

. 400 

-.0970 

-.1*660 

-.OHO 

, 402 

-.0770 

.497 

-.0420 

.550 

- . 1200 

- .0960 

.565 

-.0970 

. 600 

- , 0730 

.650 

-.0760 

. 700 

-.0700 

-.11 30 

.725 

-.1280 

. 750 

-.0970 

-.0950 

.760 

-.1000 

♦ 775 

-.1280 

“.1160 

DATE  IP  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1529 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  UPFER  WING  (RBNU19) 

SECTION  < DUPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 2>  = 2.999  BETAT  ( 2)  = -4.260  Y/BW  .299  .364  .427  .534  .673  .780  .887 

X/CW 


.808 

.834 

.850 

.857 

.865 

.900 

.905 

.950 

.953 

.965 

MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  ( 3)  = .060  Y/BW 

X/CW 
. BOO 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
• 751; 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 


-.0860 

-.0420 

-.1250  -.1130  -.1000 

-.0820 

-.0360 

-.0280  -.1180  -.0820 
-.0720 

-.1000  -.1050  -.0870 

-.0660 

.0050 


.299 

.564 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0110 

-•0060 

.1330 

.6850 

.6740 

. 7070 

. 7000 

.1040 

.1570 

.2170 

.2690 

.0210 

.0040 

,0100 

-.0390 

-.0160 

.0240 

.0660 

.0920 

0070 

— .0350 

-.0740 

-.0430 

-.0100 

.0130 

0290 

-.1120 

-.0880 

-.0320 

-.0860 

-.0580 

-.1300  -.1110 

-.1010 

-.0870 

-.0910 

-.0770  -.1220 

-.1340 

—.1100  -.1080 

-.0940 

-.1320  -.1240 

-.0860 

-.0580 

- . 1 220  - . 1 200  -.1130 

-.0960 

— . 0500 

-.0420  -.1060  -.0990 

-.0900 

-.0900  -.1120  -.1070 

-.0840 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


IA9C 


FA&E  153U 


AMES  87-707  IA9  C2A  * S3  + T9  UPPER  WINS 


iRBKUls; 


SECTION  ( 1) UPPER  WINC 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 2)  = 

2,999 

BETAT 

( 3)  = 

.06 0 

MACH 

< 2)  = 

2.999 

BETAT 

( 4)  = 

4.38'J 

MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  ( 5)  = 6.71U 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.965 

-.0140 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

. 000 

-.0380 

-.0420 

.0570 

. 050 

.081 

-.11220 

.086 

-.0250 

. 094 

-.0170 

.150 

.177 

-.0600 

.229 

- . 0300 

.246 

- . 0490 

.250 

.362 

-.0440 

.400 

.402 

-.0890 

.497 

-.0600 

. 550 

.565 

-.1020 

.600 

.650 

. 700 

-.0790 

.725 

.750 

.760 

-.0880 

.775 

.808 

-.0800 

.834 

-.0590 

.850 

.857 

-.0920 

.865 

-.0570 

.900 

-.0520 

.905 

-.0880 

.950 

.953 

- .0790 

.965 

-.0310 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

-.0680 

-.0680 

.0340 

.050 

.081  -.0460 

. 086 

.094  -.0620 


.534 

.673 

. 760 

.887 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.4570 

. 4830 

,4970 

.5570 

.0180 

.0790 

. 0990 

.1740 

— • 0620 

“ .0200 

.0020 

.0220 

-.0990 

-.0740 

” .0480 

-.0410 

-.1280 

-.1130 

-.0700 

-.1380 

-.1280 

-.1080 

-.1080 

-.1370 

-.1380 

-.1250 

-.1220 

-.1290 

-.1360 

-.11 50 

- , 1 340 

-.1250 

- . 1 020 

-.1150 

-.0940 

-.1290 

-.11 70 

.534 

.673 

. 780 

.687 

.2730 

. 2960 

. 3540 

.3710 

-.0460 

. 0080 

,0600 

. 10  CO 

0550 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1531 


SECTION  ( 
MACH  ( 2) 


MACH  ( 3) 


1) UPPER  WING 

= 2.999  BETAT  < 5)  = 8.710 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CF 


(RBNU19) 


= 3.5U2  BETAT  ( 1)  = -8.740 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.150 

-.0880 

-.0580 

-.0240 

-.0020 

.177 

-.0640 

.229 

-.0480 

.246 

-.0490 

.250 

-.1120 

-.0980 

-.0710 

-.0530 

.362 

-.0530 

.400 

-.1190 

-.1260 

—.0820 

.402 

-.0790 

.497 

-.0570 

.550 

-.1260 

-.1320 

.565 

-.0890 

.600 

-.1180 

.650 

-.1170 

. 700 

-.0720 

-.1320 

.725 

-.1230 

.750 

-.1320 

-.1360 

.760 

-.0900 

.775 

-.1180 

-.1300 

.808 

-.0790 

.834 

-.0620 

.850 

-.1060 

-.1270 

-.1310 

.857 

-.0880 

.865 

-.0540 

.900 

-.0470 

-.0930 

-.1290 

.905 

-.0880 

.950 

- . 0800 

-.1170 

-.1270 

.953 

-.0730 

.965 

-.0230 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.000 

.1140 

.0820 

.3500 

1.0880 

1.1120 

1.1770 

1 .0870 

. 050 

.2810 

.3350 

. 4080 

.4540 

.081 

.1360 

.086 

.0950 

.094 

.0950 

. 1 50 

.0800 

.1290 

.1830 

.2020 

.177 

.0330 

.229 

.0710 

.246 

.0300 

.250 

-.0150 

.0310 

.0840 

.0940 

.362 

.0330 

.400 

-.0750 

-.0380 

.0340 

.402 

-.0420 

.497  -.0050 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1532 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU19! 


SECTION  < lMJPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


maCH  ( 3)  = 3.502  BETAT  < 1)  = -9.740  Y/BW 

X/CW 
.550 
.565 
. 600 
. 650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 

*775 
. 808 

,857 

.865 

.■900 

.905 

.950 

.953 

.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 2)  - -6.540  Y/BW 

X/CW 
.OOO 
.050 
.061 
. 086 
. 094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
. 402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.760 

.887 

-.1020 

-.0560 

-.0640 

-.0340 

-.0340 

-.0350 

-.0700 

-.1120 

-.0730 

-.0610 

- 4 0580 

-.11311 

-.0760 

-.0620 

-.0210 

-.0850 

-.1110 

-.0750 

-.0620 

— . 0070 

.0010 

-.0850 

-.1090 

-.0490 

-.0990 

•■.0680 

-.0530 

-.0640 

.0390 

.299 

.364 

.427 

.534 

.C'i‘3 

. 780 

.887 

,0900 

.0570 

.2840 

,9480 

.9770 

S .0460 

I . 04 I 0 

.2410 

.2970 

.3500 

.4240 

. 1070 

.0710 

.0760 

.0240 

.0690 

. 1 1 70 

.1500 

.1810 

.0530 

.0160 

- . 0140 

.0270 

. 061 0 

.0770 

.0160 

-.0440 

-.0670 

- . 0330 

. 0240 

-.0150 

-.0660 

-.0910 

-.0590 

-.0370 

-.0370 

— . 0430  -.0770 

-.0980 

-.0610  -.0590 

-.0740 

-.0980  -.0790 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-70?  I A9  02A  + S3  + T9  UPPER  WIND 
SECT lew  ( 1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 51  = 3.502  BETAT  C 2>  = -6.540 


MACH  ( 5)  = 3.502  BETAT  < 3)  = -4.340 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.808 

-.0670 

.834 

-.0240 

.850 

.857 

-.0710 

.865 

-.0150 

.900 

-.0090 

.905 

-.0620 

.950 

.953 

-.0540 

.965 

.0210 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

,0700 

.0340 

.2180 

.050 

.081 

.0770 

.086 

.0500 

.094 

.0530 

.150 

.177  .0050 

.229  .0340 

.246  .0060 
.250 

.362  ,0060 

, 400 

.402  -.0530 

.497  -.0220 

.550 

.565  -.0720 

. 600 

.650 

.700  -.0500 

.725 
. 750 

.760  -.0740 

.775 

.808  -.0700 

.834  -.0370 

.850 

.857  -.0740 

.865  -.0280 
.900  -.0210 

.905  -.0740 

.950 
.953 


0680 


PAGE  1533 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1554 


AMES  87—707  IA9  C2A  * S3  + T9  UPPER  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRBNU19) 


SECTICN  < 1) UPPER  WING 
MACH  l 3)  s 3.502  BETAT  ( 3>  = -4. 340  V/BW 

x/cw 

.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 4)  = .060  V/BW 

X/CW 

.000 

.050 

.081 

.086 

.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.650 
, 700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  < 5)  = 4.460  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
.086 
.094 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.88  7 

. 0060 

.299 

,364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0220 

.0030 

.1180 

.6080 

.6210 

.6580 

. 6640 

.099  0 

.1620 

.2050 

.2540 

.0270 

.0160 

» 0200 

-.1(200 

-.0050 

,0430 

*0740 

.0920 

,0080 

-.0140 

-.0580 

-.0230 

• 0090 

.0220 

.0130 

-.0620 

— • 0870 

-.0670 

-.0160 

.0360 

-.0750 

-.1030 

- . 0850 

“•0600 

-.0620 

.0580 

-.0790 

-.1050 

- . 0930 

-.0800 

-.0810 

-.1010 

-.0960 

-.0750 

.0520 

-.0780 

- . 1O10 

-.0950 

- . 0840 

.0460 

.0380 

-.0800 

-.0950 

-.0730 

-.0870 

-.0920 

-.0770 

- .0740 

.0200 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

,887 

.0200 

-.0290 

.0210 

.3610 

.4760 

.4720 

.5130 

.0160 

.0620 

.1170 

.1720 

-.0150 

-.0100 

- . 0020 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1535 


SECTION  l 1) 
MACH  ( 3)  = 


MACH  < 3)  = 


AMES  87-7117  IA9  02A  * S3  + IS  UPPER  WING 


(RBNU19) 


uFPEP  WING 


nrpCMfMTMT  VARIABLE  CP 


3.502  BETAT  < 5)  = A. 460 


3.502  BETAT  ( 6)  = 6.660 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.150 

.177 

-.0430 

.229 

-.0110 

.246 

-.0290 

.250 

.362 

-.0260 

.400 

.402 

-.0670 

.497 

-.0430 

. 550 

.565 

-.0750 

.600 

.650 

. 700 

-.0620 

.725 

.750 

. 760 

-.0740 

.775 

.80S 

-.0700 

.834 

-.0570 

.850 

.857 

-.0690 

.865 

-.0490 

.900 

-.0450 

.905 

-.0790 

.950 

.953 

-.0770 

.965 

-.0260 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

-.0390 

-.0410 

.0050 

.050 

.081 

-.0230 

.086 

-.0280 

.094 

-.0160 

. 1 50 

.177 

-.0430 

.229 

- . 0200, 

.246 

-.0360 

.250 

.362 

-.0340 

.400 

.402 

-.0640 

.497 

-.0480 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.0450 

-.0120 

.0210 

.0440 

-.0770 

-.0580 

-.0300 

-.0160 

- . 1000 

-.0900 

-.0450 

— . 1 100 

— . 0950 

-.0750 

-.0790 

-.1010 

-.1040 

-.0950 

-.0910 

-.1040 

-.1000 

-.1010 

-.0980 

-.0970 

—.0960 

-.0890 

-.0920 

-.0970 

-.0940 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.2990 

.3640 

.3840 

.3720 

-.0150 

.0330 

. 0790 

. 1 140 

- . 0600 

-.0290 

, 0030 

.0160 

-.0870 

-.0720 

-.0440 

-.0290 

-.1020 

-.0970 

-.0560 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


IA9C 


PAGE  1536 


SECTION  ( 
MACH  < 3) 


MACH  ( 3) 


AMES  87-707  IA9 

C2A  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

(RBNU19  )• 

1) UPPER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 3.5U2  BET AT 

( 6)  = 6.660  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

v 673 

. 780  .887 

X/CW 

.550 

-.1070 

-.1040 

.565 

-.0760 

.600 

-.0870 

.650 

-.0830 

. 700 

-.0610 

-•1010 

.725 

-.1050 

.750 

-.0940  -.0980 

.760 

-.0750 

.775 

-.1040 

- . 0990 

.608 

-.0710 

.834 

-.0580 

.850 

-.1050 

- „ 0990 

-.0960 

.857 

-.081(0 

.865 

-.0520 

.900 

-.0450 

-.1050 

-.0980 

.905 

-.0820 

. 950 

-.0980 

- 1 0970 

- . 0980 

.953 

-.0820 

.965 

-.0250 

= 3.502  BETAT  ( 

; 7)  = 8.860  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

. 673 

*780  .887 

X/CW 

.000 

-.0500  - 

.0510  .0320 

.2260 

» 2680 

♦ 3030  *3170 

• 050 

-.0370 

■-.OO30 

.04/0  . 0930 

.081 

-.0340 

.086 

- 

.0360 

.094 

-.0350 

,150 

-.0730 

— • 0470 

-.0170  ,0060 

.177 

- .0490 

.229 

-.0270 

.246 

- 

.0430 

.250 

-.0930 

- *0810 

-.0550  -.0400 

.362 

- .0400 

.400 

-.11140 

1030 

-.0650 

.402 

-.0650 

.497 

-.0500 

.550 

-.1090 

-.1050 

.565 

-.0740 

. 600 

- . 0900 

.650 

-.0870 

. 700 

-.0630 

-.1020 

,725 

-.1070 

.750 

- ,09 70  -,0980 

. 760 

-.0760 

.775 

1050 

-.1020 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1537 


(RBNU19) 

.534  .673  .780  .887 

-.1060  -.0990  -.0970 

-.1030  -.1000 
-.0940  -.0980  -.0970 


CATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  1558 


AMES  87-711?  IA9  02A  + S3  + T?  UPPER  WING  ' T'-'LE'.i)  ' l'-1  MAY  73  ) 


REFERENCE  DATA 

‘iiANL  TFIC 

EAT/. 

SR  Lr  - 

2.4210  SQ.FT, 

XMRF  = 

28 . 5Z.UU 

INCHES 

ALPHA!  * 

< .000 

ORBINC 

"F  - 

39.8490  INCHES 

YMFP  4 

. oooo 

INCHES 

fcu&LJER  = 

• ;.000 

EL  E VC  A! 

'EF  “ 

39.8490  INCHES 

ZMRF  = 

.0000 

INCHES 

RCCFLR  - 

, OOO 

SCALE  = .li3U0  SCALE 

SECTION  ( 1KPPEP.  WING  DEFENCENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 1)  s 2.499  BETAT  ( 1)  = -8.410 

Y/BW 

.295 

.364 

.427  .534 

. 673 

. 780 

,887 

X/CW 

» UOO 

, 0-*00 

„ Ci  670 

.4940  1.51/0 

, S94L': 

1 0220 

, 9960 

f .Cf. 

\ e./.’.  , 

CM  ': 

if  > 

‘•Sf  iftf  , 

" "■  r 

.U8i 

.0620 

1 186 

, 0680 

.094 

.0310 

. 1 50 

-.0130 

► 0430 

.0640 

.0860 

.177 

’-,0620 

.229 

.0160 

.246 

- . 0200 

.250 

-.1030 

- ,0520 

-.U251i 

-.0160 

.362 

-.0080 

. 400 

-.1551: 

..  1 21:0 

-.0660 

.402 

-.1390 

,497 

.550 

-.0430 

-.1860 

- . 5.  5 70 

.565 

-.1570 

. 600 

- . 1300 

. 650 

-.1340 

. 700 

-.0850 

-.1670 

. 725 

-.1760 

„ 750 

kh,  r, 

-.1510 

, 760 

-.1480 

► 775 

-►1750 

-.1580 

.808 

-.1320 

,634 

- , 0750 

.850 

-.1710 

-.1540 

1470 

.857 

-.1361 

.865 

-.0560 

.900 

-.0360 

- . 1 520 

-.1380 

.905 

-.i2-*n 

.950 

-.1120 

- , 1 500 

-.1410 

,953 

-.1170 

.965 

.0440 

MACH  < 

I 1)  = 2.499  BETAT  ( 2)  = -6.290 

Y/BW 

.299 

.364 

,427  .534 

.673 

. 780 

.687 

X/CW 

. 000 

* 0 1 60 

.0330 

.4280  1 ► 0260 

« 9190 

► 956^  > 

. 9V9'. 1 

.050 

. 1260 

.1850 

.2190 

. 2825 

, 081 

► 0*20 

.086 

.0390 

. 094 

. 1)040 

wiviniarreiiB 


DATE  IS  SEP  ?'i  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1539 


AKES  87-70?  XA9  C2A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU20) 


SECTION  ( 1 ) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( i>  --  2,499  BETAT  2)  = -5.290  Y/BW 

X/CW 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
,550 
.565 
. 600 
. 650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  < 3)  = -4.170  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 7SU 

. 887 

-.0290 

.0260 

.If  5 ID 

.0700 

-.0720 

- . 0060 

- . 0380 

-.1090 

-.0640 

-.0340 

-.0220 

-.0320 

-.1410 

-.1620 

-.1250 

-.0720 

- . 0600 

-.1590 

-.1890 

-.1610 

-.1360 

-.1320 

-.0940 

-.1580 

-.1790 

-.1720 

-.1570 

-.1540 

-.1760 

-.1630 

-.1460 

-.0810 

-.1550 

- . 1 730 

-.1570 

-.0630 

-.0460 

-.1390 

-.1570 

-.1420 

-.1180 

-.1530 

-.1420 

— .1260 

.0200 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.760 

.887 

.0010 

.DQCJ0 

.3600 

.9410 

.8580 

. 8870 

.8540 

. 0880 

. 1 510 

.1950 

.2510 

.0120 

•Dili) 

-.0190 

-.0910 

- • 0500 

. 0070 

.0340 

• 0540 

-.0290 

-.0570 

-.1250 

-.0760 

-.0460 

-.0390 

-.0560 

- . 1 720 

-.1370 

-.0830 

-.1480 

-.0770 


DATE  £; 

SECTION 
„H  ( 1) 


MACH  C 1 j 


■:  / DUuA 


t i) upper.;  wing 

= 2.499-  BE  TAT  C 2-: 


- -4,:  ;‘l 


CA‘7.  - IA9C 

'?-?r,7  TA9  Of:A  ■'■  S3  <-  T9  UPPER  Vli-JG 
D£f*  END  ENT  VAR  I AD  IE  CF 


y/bw 

.299 

.364 

.427 

. 534 

.673 

x/cw 

. 550 

-.1980 

--,166'j 

.565 

- . 1 640 

. 600 

■ 65'J 

. 700 

-.1070 

- . :80L 

* 725 

- . 1900 

. 750 

- ^ ■ 

. >75 

"<•^040 

-4L. 

,806 

''■*1460 

- . 1,89V 

.850 

-.l.-  O 

.857 

-.1550 

.665 

- , 0?10 

.91:0 

-.0580 

- < 1 Cv. ' 

.905 

-.1450 

. 950 

-.13:;'..- 

■ , : ":,.0 

.953 

— c 1340 

.565 

. noon 

RE:: 


.88*: 


* . 1 5 8 Li 


= £\4S&  BET  AT  k A) 


Y/BVv  ,299 

X/  cw 

.lino  -.0480 

,050 

.081 

.086 

. 094  - . 0490 

. 1 50 

.177 

. 229  - , 0630 

.246 

,362  -.0820 

*400 
* 402 

.497  -<0990 

.550 

.565 

, 600 

.650 

,700  -.1180 


<725 
. 750 


364 

<427 

, 534 

0590 

. 2260 

, 78LH.1 

c L/260 

- ,0370 

,0290 

-.1130 

-.1.9a. 

-*1540 


.166-. 


3040 


.1930 


. 0930 


,.  74  8 U 
* 1330 


. ?i  60 
e 1840 


. ‘0300  - lUU?0 


1060  ■ -0.1650 


-cl  870 


, 1580 


775 


i 860 


1330 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 
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I 


DATE  18  SEP  VS 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING  (RBNU20) 

SECTION  ( 1> UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  < 1)  = 2.499  BETAT  ( 4)  = .060  Y/BW  .299  . 364  . 427  . 534  . 673  . 780  . 887 

X/CW 


.808 

.834 

.850 

.857 

.865 

.900 

.905 

.950 

.953 

.965 

MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  < 5)  = 4.310  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
' .250 
.362 
.400 
. 402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 


-.1420 


-.0820 


-.1850 

-.1790 

-.1720 

-.1500 

-.0730 

-.0610 

-.1420 

-.1780 

-.1630 

-.1710 

— . 1 700 

-.1640 

-.1310 

-.0270 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.1020 

-.1020 

.0860 

.5760 

.5810 

.6050 

.5870 

-.0410 

.0350 

.0830 

. 1230 

-.0830 

-.0540 

-.0730 

-.1310 

-.1220 

-.0670 

-.0360 

-.0220 

-.0860 

-.0990 

-.1670 

-.1330 

-.1000 

-.0890 

-.0890 

-.1540 

-.1980 

-.1730 

-.1250 

-.0900 

-.1560 

-.2040 

-.1950 

-.1670 

-.1670 

-.1100 

-.1180 

-.1900 

-.1880 

-.1790 

-.1840 

-.1850 

-.1870 

-.1110 

-.0820 

-.1250 

-.1800 

-.1820 

-.1750 

-.0750 

-.0660 

-.1140 

-.1740 

-.1770 

-.1620 

-.1710 

-.1720 

-.1030 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  1542 

T9  UPPER  WING  !RBNU20J 


.364 

.427 

.534 

.673 

.887 

.364 

.427 

.534 

.673 

, 780 

.887 

.1120 

.0640 

,0300 

-.0990 

.4800 

-.0620 

.4980 

.0050 

*i*7H 

. 3330 
. .-99U 

-.1310 

-.1340 

— 1 ! 

— a tjV  ^ 1 f 

. ltitiU 

—.1700 

— 1 A 1LC  i 

— .11 30 

— - 1 »QQI  i 

-.1890 

- i i ( 

-.1340 

-.1510 


-•1911*  -.1930 

-.1370 

-.1760 

-.1670 

-.1830 

-•1870 

-.1870 

-.1120 

-.1740  -.1890 

-.1040 


-.1560 

-.1890 

-.1790 

-.1210 

-.1440 

- . 1 790 

-.1140 

-.1310 

- . 1 790 

-.1  *30 

-.1040 

.364 

.427 

.534 

.673 

.790 

, 887 

-.1230 

-.0230 

.3810 

.4110 

.**30 

.4650 

-.0900 

-.0230 

.0710 

-.1110 

-.0780 


DATE  18  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1543 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(R8NU20  > 


.*ECT1on  ( 1)  UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2,499  BETAT  ( 7)  = 8.560  Y/BW 

X/CW 

.150 

.177 

.229 

.246 

.250 

.362 

.400 

.402 

,497 

. Kgri 

.565 
. 600 
.650 
.700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 1>  = -8.570  Y/BW 

X/CW 

.000 

.050 

.081 

.086 

.094 

.150 

.177 

.229 

.246 

.250 

.362 

.400 

.402 

.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.1490 

-.1020 

-.0690 

-.0510 

-.1210 

-.0940 

-.0940 

-.1720 

-.1550 

-.1250 

-.1090 

-.0800 

-.1260 

-.1770 

-.1850 

-.1440 

-.0900 

-.1360 

-.1840 

- , 1930 

-.1740 

-.1800 

-.1160 

-.1240 

-.1810 

-.1880 

-.1830 

-.1930 

-.1700 

-.1880 

-.1140 

-.0910 

-.1260 

-.1400 

-.1860 

-.1830 

-.0830 

-.0750 

-.1170 

-.1220 

-.1850 

-.1100 

-.1730 

-.1800 

-.1040 

-.0460 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0720 

.0620 

.4660 

1.1730 

1 . 1050 

1.1410 

1.0750 

.2160 

• 241*. i 

.2940 

1 C < 1 1 

.0990 

.0670 

.0510 

-.0150 

.0370 

.0780 

.1900 

.1360 

.0240 

-.0070 

-.0450 

-.0100 

.0180 

.0340 

. 0000 

-.1000 

-.0700 

-.0180 

-.0880 


0320 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1544 


SECTION  ( 
MACH  < 2) 


MACH  ( 2) 


AMES  87-7U7  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU2D) 


1)  UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2.999  BET AT  ( 1)  = -8. 570 


= 2.999  BET AT  ( 2)  = “4 .250 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

. 550 

.565 

- . 1070 

.600 

.650 

.700 

-.0620 

.725 

. 750 

.760 

- . 1070 

.775 

. 808 

-.0930 

.834 

-.0960 

.850 

-.'.i940 

.865 

-.0440 

,900 

-.0340 

.906 

-.1)640 

.950 

.953 

-.0780 

.965 

.0180 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

.0150 

.0040 

.2800 

.050 

,081 

.0420 

.086 

.0080 

.094 

.0040 

.150 

.177 

-.0410 

.229 

-.0150 

.246 

-.0410 

.250 

.362 

-.04211 

.400 

.402 

- , 1000 

.534 

.673 

'?0 

.887 

-.1210 

-.1010 

-.1310 

-.1170 

- . 0830 
-.1031) 

- .ti79ti 
-.1  Lilli 

1300 

-.1180 

-.1260 

-.1140 

-.1020 

-.1221' 

-.D9rJD 

-.1090 

- . 1030 

-.0930 

.534 

,673 

,780 

.887 

.9291) 
. 1420 

.8620 

.1750 

.9110 

.2160 

.9U6U 
« 2720 

-.0020 

.0380 

.0580 

.'J79U 

-.0690 

-.0380 

-.1)1 60 

- .ULi4'J 

-.1150 

-.0890 

- , l>46L'i 

.497  -.'.>6611 

.550 

.565 

.61  ill 

*650 

.700  -.0870 

.725 

. 750 

.760 

.775 


-.1350  -.1150 

-.1170 

-.0950 

-.0970 

-.1240 

-.1410 

-.1150  -.1130 

-.1190 


1390 


1290 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


SECTION  ( 
MACH  ( 2> 


MACH  t 2) 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WINS 


(RBNU20) 


1) UPPER  WING  DEPtNDtisT  VARIABLE  CF 


= a. 999  BETAT  < 2)  = -4.250 


= 2.999  BETAT  ( 3)  = . 060 


Y/BW 

.299 

.364 

,427 

X/CW 

. 80S 

-.1120 

.034 

-.0760 

.850 

.857 

-.1170 

.865 

-.0640 

.900 

-.0570 

.905 

-.1090 

.950 

.953 

-.1060 

.965 

-.0240 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.000 

-.0310 

-.0410 

.1640 

.050 

.081 

-.0120 

.086 

-.0280 

.094 

-.0260 

.150 

.177 

-.0740 

.229 

-.0410 

.246 

-.0650 

.250 

.362 

-.0620 

.400 

.402 

-.1140 

.497 

-.0830 

. 550 

.565 

-.1230 

.600 

.650 

.700 

-.1030 

.725 

.750 

.760 

-.1150 

.775 

,808 

-.1120 

.834 

-.0840 

.850 

.857 

-.1260 

.865 

-.0770 

. 900 

-.0680 

.905 

-.1250 

.950 

.953 

-.1220 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.1370 

-.1240 

-.1120 

.1350 

-.1040 

.1290 

-.1130 

-.1060 

.534 

.673 

.780 

.887 

.7250 

.0470 

.7450 

.1040 

.7680 

.1440 

.7280 

.1960 

-.0480 

-.0030 

.0190 

.0390 

-.0950 

-.0710 

-.0430 

-.0320 

-.1300 

-.1080 

-.0670 

-.1470 

-.1290 

-.1090 

-.1080 

-.1380 

-.1440 

-.1270 

-.1230 

-.1400 

-.1410 

-.1380 

-.1370 

-.1260 

-.1310 

-.1140 

-.1250 

-.1320 

-.1180 

DATE  10  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1546 


SECTION  ( 
MACH  ( 2) 

MACH  C 2) 


MACH  ( H) 


AMES  87-707  IA9  CCA  + S3  * T9  UPPER  WING 


;r<BNU2ii) 


1 ) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2.999  BETAT  ( 3)  = .060 


= 2.999  BETAT  ( 4)  - 4.390 


= 2.999  BETAT  < 5)  = 8.720 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 10 

.887 

X/CW 

.965 

-.0430 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.000 

- . 0690 

-.0750 

.0670 

. 52811 

.5520 

, 5820 

579':* 

. 050 

-.0130 

.0370 

.0930 

. l34Li 

.081 

-.0540 

.086 

-.0560 

.094 

-.0540 

.150 

-.0870 

- . 0430 

-.0150 

.0040 

.177 

-.0920 

.229 

-.0580 

.246 

-.0710 

.250 

-.13.911 

-.0920 

- .06711 

-.0540 

.362 

-.0750 

. 400 

-.1430 

-.1250 

-.1)850 

,402 

-.1150 

.497 

-.0850 

. 551i 

-.1530 

-.3390 

.565 

-.1240 

.600 

-.1200 

.650 

-.1180 

. TOO 

-.0950 

- = 1 430 

.725 

-.1480 

.750 

-.1350 

—.1320 

.760 

-.1110 

.775 

-.1440 

-.1400 

.808 

-.1030 

.834 

-.0790 

.850 

-.1410 

-.1390 

-.1350 

.857 

-.1140 

,865 

-.11730 

. 900 

-.0670 

-.1350 

“.1290 

.905 

-.1090 

.950 

-.1310 

-.1310 

-.1310 

.953 

-.1010 

.965 

-.0500 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.000 

-.0910 

-.0950 

-.0230 

.2830 

.3490 

.4020 

.4230 

.050 

-.0770 

-.0140 

.0250 

.0700 

.081 

-.09111 

.086 

-.0770 

.094 

-.0900 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  02 A + S3  ■ 
— nppFNnFNT  VARIABLE  CP 

*£H_  1 J.*-*'*  ^ a ) t^rr  c.<\  *»*tw  - 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 5)  = 8.720  Y/BW  .299 

X/CW 

.150 

.177 

.229  -.0760 

.246 

.250 

.362  -.0810 

.400 

.402 

.497  -.0800 

• 550 
.565 
.600 
.650 

,700  -.0950 

.725 
.750 
.760 
.775 
.808 

.834  -.0890 

.850 

.857 

.865  -.0820 

.900  -.0760 

.905 

*950 

.953 

.965  -.0530 

MACH  C 3>  = 3.502  BETAT  < 1)  = -8.720  Y/BW  .299 

X/CW 

.000  .0750 

.050 

.081 

.086 

.094  .0620 

.150 

.177 

.229  .0370 

.246 

.250 

.362  .0060 

.400 
.402 
.497 


0210 


PACE  1547 


T9  UPPER  WINC 

.364  .427 

-.1020 

-.0780 

-.1050 

-.1110 

-.1070 

-.1010 

-.1090 

-.1060 

-.0980 

.364  .427 

.0710  .3880 

.1070 

.0720 


.0070 


.0080 


(RBNU20) 


.534 

.673 

.780 

.887 

-.1170 

-.0760 

-.0480 

-.0320 

-.1380 

-.1150 

-.0880 

-.0790 

-.1440 

-.1400 

-.1050 

-.1500 

-.1470 

-.1280 

-.1300 

-.1430 

-.1490 

-.1380 

-.1410 

-.1490 

-.1430 

-.1400 

-.1410 

-.1370 

-.1250 

-.1370 

-.1080 

-.1340 

-.1350 

.534 

.673 

.780 

.887 

1.0970 

1.1170 

1.1850 

.9580 

.2410 

• £_  ( f — > 

•3280 

.2850 

.0630 

.1070 

.1320 

.1220 

-.0190 

.0170 

.0420 

.0470 

-.0720 

-.0410 

.0020 

-.0620 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


r-A&E  154  8 


SECTION  ( 
MACH  ( 3) 


MACH  ( 3) 


AMES  87-707  IA9 

02A  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

CRBNU20) 

1) UPPER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 3.502  BETA? 

( 1)  = -8.720  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

780 

,887 

x/cw 

.550 

-.0950 

-.0710 

.565 

- • 0800 

. 600 

-.0500 

. 650 

-.0520 

. 700 

-.0460 

_ 1,  Q , ( 

.725 

-.1040 

. 750 

-.0750 

-.0710 

. 760 

-.0810 

.775 

-.1010 

-.0890 

.8118 

- .0/50 

.834 

-.Ci430 

.850 

—.1030 

-.0850 

-.0730 

.857 

-.0620 

.865 

-.0340 

. 900 

-.0270 

-.0980 

-.0600 

.905 

-.0780 

.950 

-.0930 

-.0800 

-.0710 

.953 

-.0700 

.965 

.0060 

: 3.502  BET AT  ( 

: 2)  = -6.530  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

.0510 

.0400  .3170 

.9690 

.9930 

1.0750 

.8640 

«• 

OI  -rv1 

•'ll*  ->n 

noo/'. 

■»  r - c r 

.yyj 

« d/Ji-LI 

» C-w*  l 

■ t-L'W.i 

.081 

.0800 

.086 

.0450 

.094 

.0400 

,150 

• 039U 

.0820 

.1090 

.1170 

.177 

-.0070 

.229 

.0200 

.246 

.0070 

.250 

-.03  Hi 

-.0010 

.0310 

.0340 

.362 

-.0110 

.400 

- . LJ77LJ 

- .0500 

-.0100 

.402 

-.0660 

.497 

-.0340 

. 550 

-,0990 

-.0770 

.565 

-.0800 

.600 

-.0590 

.650 

-.0530 

. 700 

-.0540 

-.0870 

.725 

“•1050 

. 750 

-.0760 

-.0780 

. 760 

-.0850 

.775 

- . 1 040 

-.0910 

CATE  18  SEP  ?5 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  02 A + S3 

. ... ne-cc-MnrMT  \/Ar?T  API  P*  CP 

SECTION  \ DUl'I'LK  WlfNl*  '** 

MACH  ( 3)  - 3.5118  BETAT  ( 2)  ■=  -6.530  Y/BW  .299 

X/CW 

.808 

.834  -.0480 

.850 

.857 

.865  -.0400 

,900  -.0340 

.905 

.950 

.953 

.965  -.0080 


MACH  < 3)  = 3.302  BETAT  < 3>  = -4.330 


Y/BW 
X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
. 650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 


.299 

.0240 

.0210 

.0000 

-.0240 

-.0470 

-.0670 

-.0590 

-.0510 

-.0470 


T9  UPPER  WING 


.364 

.427 

.534 

.673 

-.0790 

-.1000 

-.0870 

-.0860 

-.0990 

-.0850 

-.0940 

-.0820 

-.0600 

.364 

.427 

.534 

.673 

.0130 

.2420 

.8430 

.8620 

.1540 

. 1900 

.0440 

.0180 

.0170 

.0540 

-.0220 


.0240 

-.0470  -.0190 

-.0880  -.0620 

-.0740 

-.1060  -.0850 

-.0870 

-.0950 

—.1090 

-.0880 

-.1080  -.0970 

-.0860 

-.1070  -.0940 

- . 0590 

-.1040 

-.0960 

-.1010  -.0900 

-.0970 


PACE  1549 

(RBNU20) 

.780  .887 

-.0740 

-.0720 

-.0700 

.780  .887 

.9370  .9290 

.2350  .2890 

.0800  .0980 

.0080  .0190 

-.0240 

-.0670 

-.0640 

-.0850  -.0820 

-.0830 

-.0750 

-.0790 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-7'J7  IA9  C2A  + S3  + T9  UPPER  WING 
SECT ICW  { 1 I UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 3)  * 3.5'-i2  BETAT  { 3>  = -4.33!j 


MACH  < 31  = 3.5'-i2  BETAT  ( 4)  = .L60 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  < 5)  = 4.460 


Y/BW  .299 

X/CW 

.965  -.0230 

Y/BW  .299 

X/CW 

,000  -.0090 

.050 
,081 
.086 

.034  “"»LrJ?B 

. 1 50 

.177 

.229  -.0190 

.246 
. 250 

.362  -.03911 

.400 

.402 

.497  -.0560 

.550 

.565 

. 600 

.650 

.71  ill  -.0740 

.725 
. 750 
. 760 
.775 
.608 

.834  -.0660 

.850 

.857 

.865  -.0620 

.900  -.0550 

.905 

.950 

.953 

.965  -.0380 

Y/BW  . 299 

X/CW 

.000  -.0500 
.050 
.081 
.086 

.094  —.0380 


.364  .427 

.364  .427 

-.0140  ,1130 

- . 0020 

-.0100 

-.0440 

-.0380 

-.0790 

-.0890 

-.0880 

-.0860 

—.0960 

-.0960 

-.1000 

.364  .427 

-.0580  -.0030 

-.0430 

-.0410 


PAGE  1550 


7BNU20) 


.534 

.673 

7 *’’• ' i 

.887 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.611Li 
• U67L) 

.6800 

.1110 

, 7040 
. 1 570 

.7250 

.2010 

-.U26U 

.0130 

. 0380 

.0520 

-.U68!i 

-.0450 

- t 0210 

-.U1UU 

-.U98U 

-.0770 

- . 0440 

-.11 21  i 

- „ 0360 

-.umi 

- . 1020 

-.0710 
-.08 90 

-.0780 

-.0910 

-.1060 

-.1010 

-.1040 

-.0970 

-.0890 

-.1000 

-.0840 

-.0980 

-.1*960 

- . i*860 

.534 

.673 

.780 

.887 

.4460 

-.0110 

.4900 

.0350 

.5610 

.i860 

.5600 

.1220 

DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1551 


Se.C  i 
MACH 


MACH 


AMES  87-707  IA9  CCA  + S3  + T3  UPPER  WING 


(RBNU20) 


PCDrwr'P^IT  UAPTARI  r CP 


( 3)  = 3.502  BETAT  C 5)  = 4.460  Y/BW 

X/CW 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

( 3)  = 3.502  BETAT  ( 6)  = 6.670  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
• 22S 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0650 

-.0290 

-.0020 

.0120 

-.0660 

-.0390 

-.0540 

-.0960 

- .0730 

-.0490 

-.0380 

-.0550 

-.0860 

-.1120 

- . 1000 

-.0630 

-.06811 

-.0930 

_ JOJIj 

—.1060 

-.0840 

-.0910 

-.0790 

-.0910 

-.1150 

- .1050 

- . 1000 

-.1000 

-.1120 

-.1050 

-.0850 

-.0720 

-.0950 

-.1150 

-.1020 

-.10(20 

-.0690 

-.0640 

-.0970 

-.1130 

-.1000 

-.1100 

-.1020 

— * 000 

-.0950 

-.0470 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

• 730 

.887 

-.0610 

-.0640 

-.0080 

.3210 

.3860 

.4590 

.4710 

- . 0440 

•0080 

I107H 
• WWW 

-.0550 

-.0510 

-.0570 

-.0680 

-.0810 

-.0480 

-.0180 

-.0020 

-.0480 

- . 0600 

-.1050 

-.0860 

-.0600 

-.0470 

-.0570 

-.1130 

-.1060 

-.0710 

-.0850 

-.0680 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1552 


SECTION  ( 
MACH  ( 3) 


MACH  ( 3) 


1) UPPER  WING 
= 3.502  BETAT  ( 6) 


= 3.502  BETAT  ( 7) 


AMES  87-707  IA9 

Q2A  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

1 

RBNU20) 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

6.670  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

a 760 

.887 

X/CW 

.550 

-.1160 

-.1110 

.565 

-.0900 

.600 

-.0960 

. 650 

-.0690 

. 700 

-.0760 

— . 1060 

.725 

-.1120 

. 750 

-.1020 

- . 1020 

.760 

-.0860 

.775 

-.1120 

-.1060 

. 808 

- . 0800 

.834 

-.0710 

.850 

-.1150 

-.5061'! 

-.1040 

.857 

-.0840 

.865 

-.0650 

.900 

-.0630 

-.1150 

-.1020 

.905 

-.0900 

. 950 

— .1140 

- c i 

_ _ 9 f 

.953 

-.0910 

.965 

-.0480 

8.870  Y/BW 

.299 

.364  . 427 

.534 

.£73 

. 7$0 

.887 

X/CW 

.000 

-.0700  - 

.0710  -.0160 

,1870 

• 2960 

.3*3 0 

.3940 

.050 

-.0700 

.0320 

.0740 

.081 

-.0650 

.086 

- 

.0540 

.094 

-.0650 

. 1 50 

-.'.(930 

-.0650 

- . 02S*  j 

-.0100 

.177 

-.0750 

.229 

-.0520 

.246 

- 

.0580 

.250 

-.1080 

-.03*0 

-.0540 

-.0530 

.362 

-.0570 

. 400 

-.1160 

1120 

- .0730 

.402 

- .0830 

.497 

-.0670 

. 550 

-.1180 

-.1050 

.565 

-.0840 

. 600 

-.0950 

.650 

-.1-900 

. 700 

-.0750 

- . 1 060 

.725 

-.1150 

. 750 

- . 1000 

- . 1 020 

. 760 

-.0860 

.775 

-.1150 

-.1070 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  1553 


SECTION  < 
MACH  < 3) 


1) UPPER  WING 
= 3.502  BETAT  ( 7)  = 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU20) 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

X/CW 

.808 

-.0830 

.834 

-.0730 

.850 

-.1120 

- . 1070 

-.1030 

.857 

-.0960 

.865 

-.0690 

.900 

-.0630 

-.1120 

.905 

-.0940 

.950 

-.1070 

-.1050 

-.1030 

.953 

-.0960 

.965 

-.0450 

DATE  IS  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1354 


STEP  = 
LREF  = 
LREF  = 
SCALE  = 

SECTION  ( 

MACH  < 1) 


MACH  ( 1) 


AMES  97-7117  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WINS 


(RSNU21 ) ( 10  MAY 


REFERENCE  DATA 

2.42111  SQ.FT,  XMRP 

39.84911  INCHES  YMRF 

39.84911  INCHES  2 MRP 

,1131ili  SCALE 


1) UPPER  WINS 
= 2,499  BETAT  ( 1)  = 


= 2.499  BETAT  ( 2)  = 


28 . 531111  INCHES 
,11111111  INCHES 
.11111111  INCHES 


PARAMETRIC  DATA 

ALPHAT  = 6.000  CRB  INC  = 

RUDDER  " -11). lil, 11  ELEVON  = 

RUCFLR  = . liLiIi 


-8.390 


-6.2811 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. ? m 

.887 

X/CW 

.min 

.11340 

.1,010 

.4830 

1.1110 

1 . 1,0811 

1 < 0310 

.9840 

.11511 

.1260 

.1750 

.2030 

.2640 

.081 

.0390 

.1186 

.0540 

.1,94 

.02711 

.150 

-.0290 

.0200 

.0360 

.0600 

.17? 

-.0790 

.229 

. 01140 

.246 

-.0350 

.250 

" • 1 i 30 

- .11720 

'.0450 

-.0350 

.362 

-.0090 

.41111 

-.1680 

-.1330 

-.1,860 

.4112 

-.1470 

.497 

-.0430 

. 550 

-.1920 

-.1630 

.565 

-.1620 

.61111 

-.1430 

.650 

-.1450 

. 71111 

-.0940 

-.1650 

.725 

-.18111 

. 7511 

- . 1 630 

-.1630 

.7611 

-.1570 

.775 

-.1780 

-.1630 

.8118 

-.15311 

.834 

-.0960 

. 850 

-.1780 

—.1609 

-.1560 

.857 

-.1720 

.865 

-.0760 

. 91,11 

-.0540 

-.1670 

-.1500 

.9115 

-.1630 

.950 

-.1330 

-.1550 

-.1500 

.953 

-.1520 

.965 

.0370 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 760 

.887 

X/CW 

.0011 

.0010 

.0520 

.41211 

1.0330 

.9421, 

. 9640 

.9400 

.050 

, 1 000 

.1470 

.1850 

.2480 

.081 

.0150 

.1186 

.0260 

.1194 

-.0060 

73  ) 


. 5!i!i 

,f  >L  j 


DATE  IS  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1555 


SFCTtrfg  ( 
MACH  t 1) 


MACH  ( 1) 


1 ) UPPFR  WINS 


AMES  67-7117  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNU21) 


= 2.499  BETAT  ( 2)  = -6.260 


2.499  BETAT  < 3)  = -4.170 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 7 8U 

.887 

X/CW 

.150 

-.0450 

. 0050 

. D 2613 

.0440 

.177 

-.1(900 

.229 

-.0160 

.246 

-.0520 

.250 

-.1240 

- . 0840 

-.053 0 

-.0450 

.362 

-.0340 

.400 

-.1740 

-.1400 

- . 0920 

. 402 

-.1520 

.497 

-.0620 

. 550 

-.1970 

-.1690 

.565 

-.1650 

.600 

-.1490 

.650 

—•1490 

.700 

-.1050 

-.1720 

.725 

-.1860 

.750 

-.1670 

-.1680 

.760 

-.1590 

.775 

-.1850 

-.1690 

.808 

- . 1 560 

.834 

-.1040 

.850 

-.1820 

-.1660 

-.1600 

.857 

-.1760 

.865 

-.0880 

.900 

-.0680 

-.1720 

-.1550 

.905 

-.1700 

.950 

-.1400 

-.1620 

-.1560 

.953 

C& 

l 

.965 

,0100 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

• 780 

.887 

X/CW 

.000 

-.0150 

.0080 

.3550 

.9480 

.8610 

.9020 

.8670 

. 050 

.0680 

.1210 

.1600 

.2100 

.081 

-.0110 

.086 

,D0 10 

.094 

-.0330 

. 1 50 

-.0660 

-.0130 

.0080 

.0240 

.177 

-.1050 

.229 

-.0390 

.246 

-.0720 

.250 

-.1350 

-.0920 

— . 0660 

- . 0600 

.362 

-.0610 

.400 

-.1810 

-.1460 

-.105*1 

. 402 

.497  -.0820 


-.1600 


1 700 


FACE  1556 


'"BNU21) 


.534 

.673 

.ret » 

.887 

-.2000 

-.1770 

-.1 550 

— . 1 540 

- . 1 790 

- . 1900 

-.173U 

- . 1 740 

-.1880 

-.1780 

-.1870 

- . i 750 

-*167L» 

- . 1 780 

-.1600 

14711 

- . 1690 

— » 1 64Li 

.534 

.67  3 

. 78'J 

.887 

.7880 

.7310 

. 761*1: 

.7220 

.01D0 

.0690 

.Hi  5'J 

.1490 

■.1000 

- . 0470 

-.U22ti 

-.0100 

-.1540 

-.1150 

- . 09'j0 

-.0860 

■ . 1 940 

-.1630 

-.1220 

-.2050 

-.1870 

-.1650 

- . 1 670 

- . 1 890 

■.1990 

-.1820 

-.1890 

.1940 

—•I860 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1557 


SECTION 
MACH  ( 1) 


MACH  I 1) 


( 1) UPPER  WING 
= £.499  BETAT  ( 4) 


AMES  87-707  IA9  02 A + S3  + T9  UPPER  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNU21 > 


.060 


= 8. 499  BETAT  ( 5)  = 4.310 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

. 808 

-.1730 

.834 

-.1010 

.850 

-.1890 

-.1840 

-.1790 

.857 

-.1900 

.865 

-.0910 

. 900 

-.0770 

-.1760 

-.1820 

.905 

-.1830 

.950 

- . 1660 

-.1750 

-.1730 

.953 

-.1700 

.965 

-.0340 

Y/BW 

.399 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

. 000 

-.1110 

-.1100 

.0840 

.5960 

. 6060 

.6380 

.6130 

.050 

-.0500 

.0200 

.0570 

.0930 

.081 

-.0950 

.086 

-.0660 

.094 

-.0920 

.150 

-.1350 

- . 0800 

-.0540 

-.0420 

.177 

-.1450 

.£39 

-.0960 

.246 

-.1120 

.250 

-.1780 

-.1430 

-.1150 

-.1060 

.362 

-.1030 

.400 

-.2020 

-.1830 

-.1380 

.402 

-.1660 

.497 

-.1040 

. 550 

-.2050 

-.1990 

.565 

-.1750 

.600 

-.1770 

.650 

-.1660 

. 700 

-.1210 

-.1890 

.735 

-.1970 

.750 

-.1750 

-.1870 

. 760 

-.1470 

.775 

-.1940 

-.1870 

.808 

-.1320 

.834 

-.0930 

.850 

-.1920 

-.1890 

-.1760 

.857 

-.1340 

.865 

-.0860 

.900 

-.0780 

-.1910 

-.1810 

.905 

-.1310 

.950 

-.1840 

-.1850 

-.1720 

DATE  18  SEP  73 

SECTION  ( 1) UPPER  WING 
MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT 


MACH  < 1>  = 2.499  BETAT 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C  PAGE:  1558 

AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING  (RBNU21) 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 

5)  = 4.310 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. •'SO 

.867 

X/CW 

.965 

-.0530 

6)  = 6.440 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.867 

X/CW 

.000 

-.1240 

-.1240 

.0340 

.4700 

. 5480 

, 5730 

. 5530 

.050 

-.0720 

- . 0070 

.0330 

.0680 

.081 

-.  1100 

.086 

- . 0800 

.094 

-.1090 

.150 

-.1440 

-.0950 

- , 0700 

-.0570 

.177 

-.1460 

.229 

-.1000 

.246 

-.1170 

.250 

-.1810 

-.1510 

-.1230 

-■115*1 

.362 

-.1020 

.400 

-.2010 

-.1880 

.402 

-.1640 

.497 

-.1010 

.550 

-.2060 

-.2030 

.565 

-.1680 

.600 

-.ieoo 

.650 

-.1670 

.700 

-.1210 

-.1940 

.725 

-.1980 

.750 

-.1780 

-.1851) 

. 760 

-.1310 

.775 

-.1910 

-.1920 

.808 

-.1190 

.834 

-.0940 

.850 

-.1850 

-.1920 

-.1790 

.857 

-.1320 

.865 

-.0880 

, 900 

-.0790 

-.1810 

-.1830 

.905 

-.1240 

.950 

-.1710 

-.1860 

-.1780 

.953 

-.1140 

.965 

-.0560 

7)  = 8.570 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

. 000 

-.1310 

-.1290 

-.0220 

.3300 

.4670 

.5210 

. 5040 

.050 

-.1010 

- .0400 

.0160 

.0490 

.081 

-.1270 

• 086 

-.0930 

.094 

-.1250 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  1559 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  UFPER  WING 


(RBNU21 ) 


SECTION  { 1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.499  BETA!  < 7)  = 8,579  Y/BW 

X/CW 
,159 
.177 
.229 
.246 
,259 
.362 
. 400 

.402 
.497 
, 559 
.565 
. 699 
. 659 
. 799 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.898 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.959 
.953 
.965 

MACH  < 2)  = £.999  BETAT  C 1)  = -8.550  Y/BW 

X/CW 
.909 
.959 
.081 
. 086 
. 994 
.150 
.177 
.229 
.246 
.259 
.362 
. 490 
.402 
.497 


.299 

,364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.1559 

-.1160 

- . 0800 

-.'J659 

-.1390 

-.1959 

-.1130 

-.1880 

-.1640 

-.1339 

-.1220 

—.0940 

-.1480 

-.1970 

-.1940 

-.1590 

-.1000 

-.1460 

-.2010 

-.2010 

-.1729 

-.1839 

-.1259 

-.1310 

— .1910 

-.1960 

-.1820 

-.1810 

-.1760 

-.1930 

-.1220 

-.1020 

-.1350 

-.1590 

-.1930 

-.1840 

-.0930 

-.0830 

-.1290 

-.1440 

-.1810 

_ 4 7 

• X Wv>.< 

—.1810 

- . 1 820 

-.1160 

-.0590 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

.0540 

.0680 

.4560 

1.1480 

1 . 9920 

1.1400 

.9230 

• 1 999 

*->  * rll 
• C.  i.  UWI 

OCOI  , 

• <.vv.i 

■ 3*020 

.0730 

.0610 

.0420 

-.0319 

.0210 

.0630 

. U80U 

.1050 

.0160 

-.0190 

-.0580 

-.0230 

, UD30 

,9140 

- . 91 09 

-.1080 

-.0790 

-.0350 

-.9979 

-.9369 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  156U 


AMES  87-71.7  IA9  OKA  + S3  + T9  UPPER  WING  (RBNU21 ) 

SECTION  ( 1)  UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  ( 1)  = -8.550  Y/BW  .299  .364  .427  .534  .$73  .780  .887 

X/CW 


.550 
.565 
. 600 
. 650 
.700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
. 850 
.857 
• *?S5 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  C 2)  s -4.240  Y/BW 

X/CW 
. 000 
. 050 
.081 
.086 
.094 
.150 
. 177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 


-.1320  -.1090 

-.1130 

-.0860 

-.0920 


- , 1)671) 

-.1110 

-.1350 

-.1230 

-.1130 

- , 1040 

-.1300 

-.1240 

-.1030 

-•06711 

-.1160 

- . 1 280 

-.1160 

-.1070 

_ ( r.ccn 

-.0470 

- . 1090 

-.1240 

-.0940 

-.1090 

-.1120 

- .0960 

-.1030 

.0070 

,299 

.364 

.427 

.534 

c073 

. 760 

.887 

.0010 

-.0020 

.2820 

.9590 

.3140 

.9600 

.9020 

.1170 

.1390 

.1860 

.2450 

.0260 

.0050 

-.0090 

-.0580 

-.0190 

.0190 

.0370 

.0620 

-.0280 

-.0480 

— .0800 

- .0500 

-.0320 

-.0170 

-.0490 

-.1220 

- . U980 

-.0580 

-.1090 

-.0700 

-.1400  -.1210 

-.1241/ 

-.1020 

-.1030 

-.0920  -.1320 

-.1420 

-.1190  -.12!'0 

-.1230 


1390 


1300 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1561 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  UFFER  WINS 


(RBNU21) 


SECTICM  ( 1) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 2)  = -4.240  Y/BW 

X/CW 
. 808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 3)  = .060  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 


.299 

,364 

.427 

.534 

.673 

. 760 

.887 

-.1170 

-.0880 

-.1260 

-.1380 

-.1250 

“.11 70 

N ri 
£ 

i i 

-.1250 

-.1360 

-.1120 

-.1280 

-.1210 

-.1250 

-.0360 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 760 

.887 

-.0420 

-,05'Xi 

.1690 

. 7390 

. 7440 

. 7660 

. 7650 

.0340 

.0740 

.1330 

.1790 

-.0240 

- . 0340 

-.0360 

-.0790 

-.0710 

-.0350 

.0260 

-.0510 

-.0690 

-.1190 

-.0950 

“.0530 

-.0430 

-.0690 

-.1170 

-.1520 

-.1310 

-.0750 

-.0880 

-.1250 

-.1680 

-.1300 

-.1110 

-.1120 

-.1060 

-.1210 

-.1610 

-.1380 

-.129: 

-.1270 

-.1600 

-.1360 

-.1200 

-.0900 

-.1530 

-.1560 

-.1330 

-.1250 

-.0810 

-.0730 

-.1530 

-.1520 

-.1200 

-.1450 

-.1280 

-.1200 

-.1510 

CATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1562 


AMES  87-707  IA9  02A  ♦ S3  + T9  UPPER  WINS 


(RBNU21  > 


SECTION  ( 1XJPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 2)  - 2.999  DETAT  < 3)  = .060  Y/BW 

X/CW 

.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 4)  = 4. 400  Y/BW 

X/CW 

.HOD 

.050 

■ LSI 
.086 
.'.t94 
. 3 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.806 
.834 
.850 

■ 857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  < 2)  * 2.999  BETAT  ( 5)  = 8.730  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
. 094 


.299 

.364 

.427 

. 534 

.673 

*^0 

.887 

-.0470 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. -so 

.887 

-.0770 

-.0810 

.0730 

. 5070 

. 5620 

. 5050 

. 5940 

-.0210 

.0340 

.0790 

.1040 

-.0630 

— • 0640 

-.06611 

-.1010 

- . 0890 

— h 051 0 

- . 0220 

-.0120 

-.0660 

-.0780 

-.1230 

- . 0980 

-.0750 

- . 0640 

-.0820 

—.1210 

-.1460 

- . 1280 

-.0920 

-.0940 

-.1280 

-.1550 

- 1 * 

-.1200 

-.1220 

-. 1000 

-.1270 

-.1480 

- . 1410 

-.1350 

-.1330 

-.1430 

-.1390 

-.1230 

-.0880 

-.1330 

-.1430 

-.1370 

-.1340 

-.0800 

-.0720 

1260 

- . 1400 

-.1290 

-.1370 

-.1320 

- * _?2'" 

-.1150 

-.0510 

.299 

.364 

.427 

.534 

.67? 

.730 

.887 

-.0980 

-.1020 

-.0190 

.2910 

.3940 

-4550 

. 4620 

-.0730 

-.0200 

.0290 

.0630 

-.0940 

-.0820 

-.0930 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1563 


AMES  87-707  IA9  CCA  + S3  ♦ T9  UPPER  WING 


(RBNU21 ) 


SECTION  ( 1)  UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < Z)  - 2.999  BETAT  < 5)  = 8.730  Y/BW 

X/CW 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 1)  = -8.710  Y/BW 

X/CW 
.000 
.059 
.081 
.086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
,400 
.402 
.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.1140 

-.0780 

-.0520 

-.0360 

-.1040 

-.0820 

-.0860 

-.1370 

-.1150 

-.0950 

-.0820 

-.0860 

-.1190 

-.1450 

- . 1380 

-.1060 

-.0850 

-.1140 

-.1480 

-.1460 

-.1270 

-.1310 

-.0970 

-.1090 

-.1470 

-.1430 

-.1330 

-.1360 

-.1450 

-.1400 

-.1020 

-.0910 

-.1070 

-.1410 

-.1410 

-.1350 

-.0860 

—.0800 

-.1080 

-.1390 

-.1370 

-.1330 

-.1340 

-.1340 

-.1900 

-.0580 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

.0620 

.0630 

.4010 

1.0880 

1.1390 

.9700 

.9500 

.2190 

. 2440 

.2570 

.2130 

.0980 

.0640 

.0520 

-.0020 

.0500 

.0880 

.0930 

.0630 

.0250 

.0020 

-.0270 

.0070 

.0200 

.0010 

- . 0020 

-.0720 

-.0480 

-.0260 

-.0640 

-.0250 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1564 


SECTION  ( 
MACH  ( 3) 


MACH  ( 3) 


AMES  87-707  1A9 

C£A  ♦ S3  ♦ 

T9  UPPER  WING 

RBNU21 ) 

1) UPPER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 3. SOB  BETAT 

( 1)  = -8.710  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

. 673 

. 780 

.887 

X/CW 

. 550 

-.0950 

-.0780 

.565 

-.0810 

. 600 

-.063U 

. 650 

-.0550 

. 700 

-.0500 

-.0850 

.725 

-.1020 

. 750 

-.0760 

-.d  721 1 

. 760 

- .0800 

.775 

- . 1000 

—.0900 

.808 

- .0750 

.834 

-.0480 

.850 

-.0990 

-.0840 

-.0720 

.857 

-.0840 

.865 

-.0410 

. 900 

-.0360 

-.0940 

-.U63Li 

.905 

- .0830 

.950 

-.0920 

-.08!  0 

-.0700 

.953 

-.0790 

.965 

-.0040 

= 3. 502  BETAT  I 

: 2)  = -6.510  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

.0340 

.0350  .3290 

.9540 

1.0150 

1 .0970 

.8840 

. 050 

• 1 800 

« 2010 

■r  k n'. 
iLJVW 

.2x2’ ,! 

.081 

.0650 

.086 

.0380 

.094 

.0270 

. 1 50 

• 0310 

•0640 

. 0870 

.0760 

.177 

-.0150 

.229 

.0060 

.246 

- 

.0140 

.250 

-.0380 

- . 0100 

.0100 

.0160 

.362 

-.0190 

.400 

— .0810 

-.0580 

- . 0200 

.402 

-.072' 

.497 

-.0390 

. 550 

-•1010 

-.0820 

.565 

-.0850 

. 600 

- .0630 

.650 

-.0610 

. 700 

-.0580 

- . 0900 

.725 

-.1050 

. 750 

-.0830 

-.0790 

. 760 

- . 0860 

.775 

-.1030 

-.0910 

DATE  18  SEP  75 

SECTION  ( 1) UPPER  WING 
MACH  < 3)  = 3.502  BETAT 


MACH  C 3)  = 3.502  BET AT 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-707  1A9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING  (RBNU21) 


DEPENDENT  VARIABLE  CF 


( 2)  = -6,510 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.808 

-.0830 

.834 

-.0570 

.850 

-.1010 

-.0840 

-.0800 

.857 

-.0880 

.865 

-.0480 

.900 

-.0440 

-.0980 

-.0690 

.905 

-.0920 

.950 

-.0970 

-.0810 

-.0760 

.953 

-.0860 

.965 

-.0190 

( 3>  = -4.320 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

.0130 

.0100 

.2690 

.8380 

.8920 

.9780 

. 7940 

.050 

. 1400 

.1650 

.2150 

.2350 

.081 

.0430 

.086 

.0150 

.094 

.0130 

.150 

.0090 

.0460 

.0670 

.0740 

.177 

-.0230 

.229 

-.0070 

.246 

-.0260 

.250 

-.0500 

-.0230 

- . 0020 

.0040 

.362 

-.0320 

.400 

-.0880 

-.0640 

-.0330 

. 402 

-.0730 

.497 

-.0500 

. 550 

-.1050 

-.0870 

.565 

-.0860 

.600 

-.0710 

.650 

-.0650 

.700 

-.0680 

-.0940 

. 725 

— , 1 080 

. 750 

-.0840 

-.0850 

. 760 

-.0880 

.775 

-.1040 

-.0920 

.808 

-.0860 

.834 

-.0630 

,850 

-.1050 

-.0880 

-.0810 

. 857 

- . 1 000 

.865 

-.0550 

. 900 

-.0490 

-.1070 

-.0780 

.905 

-.0980 

.950 

-.1040 

-.0870 

-.0760 

. 953  -.0920 


PAGE  1565 


DATE  1 8 SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


FACE  1566 


SECTION  ( 
MACH.  ( 3) 

MACH  ( 3) 


MACH  ( 3) 


AMES  87-7Li 7 IA9  OEA  + S3  + T9  UFFER  WING 
1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNU21  > 


= 3.592  BETAT  ( 3)  = -4.320 


= 3.502  BETAT  ( 4)  = .060 


3.502  BETAT  ( 5)  = 4.470 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

- "'■■..’•O 

.887 

X/CW 

.965 

-.0290 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

. 000 

-.0230 

-.0310 

.1510 

. 6580 

.6750 

. 7380 

.7310 

.050 

.0490 

.0780 

.1321* 

.1730 

.081 

-.0110 

. 086 

-.0220 

.094 

- . 0190 

. 1 50 

-.0410 

-„UVi40 

.0220 

*0350 

.177 

-.0550 

.229 

-.0320 

.246 

-.0490 

. 250 

- .0820 

-.0570 

-.0330 

- . 02  aO 

.362 

-.0500 

. 400 

-.1060 

-.0880 

-.0560 

.402 

-.0880 

.497 

-.0670 

.550 

-.1200 

-.1000 

.565 

-.0960 

. 600 

- . 0860 

.650 

- , 0800 

. 700 

-.0830 

“,1080 

.725 

-.1140 

.750 

-.0970 

-.0950 

. 760 

-.0930 

.775 

-.1110 

-.1060 

.808 

-.0920 

.834 

-.0770 

.850 

-.1130 

-.1040 

-.0960 

.857 

-.1040 

.865 

-.0700 

.900 

-.0650 

-.1090 

-.0930 

.905 

-.1140 

.950 

-.1070 

-.1010 

-.0940 

.953 

-.1120 

.965 

-.0460 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

-.0580 

-.0630 

. 0080 

.4090 

.5110 

. 5680 

.5510 

.050 

-.0150 

.0320 

« 0740 

.1000 

.081 

- . 0490 

*086 

-.0480 

.094 

- . 0440 

DATE  IB  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1567 


SECTION  ( 
MACH  < 3) 


MACH  ( 3) 


AMES  S7-707  1A9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU21 ) 


1) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 3.502  BETAT  < 55  = 4.470 


= 3.502  BETAT  l 6)  = 6.670 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

x/cw 

.150 

.177 

-.0710 

.229 

-.0480 

.246 

-.0590 

.250 

.362 

-.0610 

. 400 

.402 

-.0900 

,497 

-.0730 

.550 

.565 

-.0950 

.600 

.650 

. 700 

-.0830 

.725 

.750 

.760 

—.0950 

.775 

.808 

—.0940 

.834 

-.0760 

.850 

.857 

-.1040 

.865 

-.0710 

.900 

-.0670 

.905 

-.1070 

.950 

.953 

-.1040 

.965 

-.0500 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

,000 

-.0740 

-.0780 

-.0360 

.050 

.081 

-.0600 

.086 

-.0550 

.094 

-.0600 

.150 

.177 

-.0730 

.229 

-.0590 

.246 

-.0640 

.250 

.362 

-.0630 

.400 

.402 

-.0880 

.497 

-.0750 

.534 

.673 

. 780 

,887 

-.0680 

-.0360 

— • 0090 

.0000 

- . 0990 

- .0800 

-.0550 

-.0460 

-.1140 

-.1040 

-.0680 

-.1190 

-.1060 

-.0860 

- . 0940 

-.1070 

-.1130 

-.1000 

-.0980 

-.1120 

-.1050 

-.1140 

-.1050 

-.1010 

-.1140 

-.1000 

-.1130 

-.1030 

-.1020 

.534 

.673 

.780 

.887 

.3480 

.4430 

.4880 

.4880 

-.0440 

.0000 

.0500 

.0800 

-.0830 

-.0520 

-.0220 

-.0100 

- . 1060 

-.0880 

-.0640 

-.0520 

-.1180 

-.1060 

-.0760 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1568 


AMES  87—707  IAS  02A  + S3  + T9  UPFER  WING 


(P.3NU21 ) 


SECTION  ( 1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 3)  = 3.502  BET AT  ( 6)  = 6.670  Y/BW 

X/CW 
.550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
. 850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 7)  = 8.890  Y/BW 

X/CW 

,ooo 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
. 250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
.760 
.775 


.299 

.364 

*42? 

.534 

♦ 673 

. ’ 80 

.887 

-.1210 

-.1090 

-.0930 

-.0910 

-.0980 

.0800 

- *08711 

-.1140 

-.1080 

-.1020 

-.0990 

-.1130 

- . 1070 

- . 0820 

.0750 

—.0930 

—.1140 

- t 5 070 

-.1050 

,0690 

.'.1670 

-.0940 

-.1150 

- . 1030 

-.1140 

- . 1070 

-.1040 

-.0960 

.0500 

,299 

.364 

.427 

.534 

.*>73 

.780 

.887 

.0730 

-.0780 

- .0050 

.1980 

.2330 

.4230 

,4330 

, „r„. 

i .>*4  . 

« -ccr. 

— .•Jr.ij 

— . *_i 4.C/-J 

t 

-.0680 

-.0610 

,0660 

-.0750 

-.0940 

-.0630 

-.0320 

-.0160 

,0660 

-.0650 

-.1090 

-.0930 

- . I166O 

-.0560 

0620 

-.0820 

-.1160 

-.1130 

-.0780 

0700 

-.1180 

-.1050 

-.0850 

-.0980 

-.0910 

-.0770  -.1070 

-.1130 

-.1900  -.1010 

-.0850 


1110 


1060 


CATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


SECTION  I 
MACH  < 3) 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  * T9  UPPER  WING 


(RBNU21) 


DUFFER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


- 3.502  BET AT  ( 75  = 8.890 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

X/CW 

.808 

-.0820 

.834 

-.0730 

.850 

-.1140 

- , 11160 

-.1030 

.857 

—.0950 

.885 

-.0680 

.900 

-.0640 

-.1150 

.905 

-.0940 

.950 

-.1140 

i 

« 

>-» 

Gj 

-.1020 

.953 

-.0910 

.965 

-.0490 

DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1570 


AMES  67-707  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING  CRBNU22)  ( 10  MAY  73  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2.4210 

SQ.FT. 

XMRP  - 

28 . 5300 

INCHES 

ALPHAT  - 

8.000 

ORBINC  = 

.5' 

LREF  = 

39 . 8490 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

INCHES 

RUDDER  - 

*10.000 

ELEVCN  = 

. O' 

3REF  = 

39.6490 

INCHES 

2 MRP  = 

.0000 

INCHES 

RUDFLR  = 

. 000 

SCALE  = 

*C»3LiLj 

SCALE 

SECTION  t 1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  < 5>  = -8.370 

Y/BW 

.299 

.364 

,427 

,534 

.673 

. 780 

.887 

X/CV 

.000 

.0280 

.11780 

.4720 

1.1070 

1.0110 

1 .0310 

.9910 

.050 

• 1100 

.1420 

. 1 690 

. 2280 

.081 

.0170 

.086 

.0520 

.094 

.0330 

.150 

-.0460 

.0020 

,0110 

.0320 

.177 

-.0940 

.229 

-.0020 

.246 

- • 0540 

.250 

-.1250 

-.0850 

-.0660 

-.0560 

.362 

-.0150 

.400 

-.1770 

- . 1 440 

-.1000 

.402 

-.1510 

.497 

-.0460 

. 550 

-.1.930 

-.1760 

.565 

— . 1 640 

. 600 

-. 1530 

.650 

- . 1 540 

. 700 

- . 1000 

-.1690 

.725 

-.1840 

.750 

-.1680 

-.1700 

.760 

-.1630 

.775 

-.1830 

-.1690 

.808 

-.1590 

.834 

1050 

.850 

-.1850 

- . 1 670 

- . 1 620 

.857 

-.1810 

.865 

- . 0880 

. 900 

-.0690 

-.1780 

-.1570 

.905 

-.1790 

.950 

-.1540 

-.1650 

- . 1 590 

.953 

-.1700 

.965 

.0190 

MACH  ( 1>  = 2.499  BETAT  ( 2)  = -6.260 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

-.0090 

,0390 

.4050 

1 . 0490 

.9560 

.9730 

.9220 

.050 

,0800 

.1160 

. 1 490 

« 2000 

.081 

-.0120 

.086 

.0110 

.094 

-.0030 

v 

CATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - TA9C 


PACE  157} 


AMES  87-70?  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING  (RBNU22) 

SECTION  ( 1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 1>  = 2.499  BETAT  ( 2)  = -6.260  Y/SW  .299  .364  .427  .534  .673  . 78'j  .887 

X/CW 

, j 5}‘i  -.06411  -.0180  -.0030  .0140 

.177  -.1100 


.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
.402 
.497 
.550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  C 1)  = 2.499  BETAT  C 3)  = -4.150  Y/BW 

X/CW 
. 000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
. 400 
. 402 
.497 


- . 0290 

-.0730 


-.1380 

- .0990 

-.07711 

-.0690 

-.0410 

-.1610 

-.1840 

-.1550 

-.1120 

-.0670 

-.i7iu 

-.2000 

-.1800 

-.1600 

-.1590 

-.1140 

-.1700 

-.1900 

-.1760 

-.1750 

-.1740 

-.1890 

-.1760 

-.1670 

-.1170 

-.1890 

-.1900 

-.1740 

- . 1 700 

-.1000 

-.0810 

-.1860 

-.1820 

-.1660 

-.1630 

-.1710 

-.1660 

-.1780 

-.0030 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0270 

.01120 

.3500 

.9650 

.8980 

.9240 

,8680 

.0480 

■0940 

.1290 

.1700 

-.0330 

-.0180 

-.0310 

-.1220 

-.0790 

-.0310 

-.0150 

-.0010 

-.0520 

- • 0860 

-.1440 

-.1090 

-.0860 

-.0800 

-.0680 

-.1880 

-.1600 

-.1210 

-.1670 

-.0860 


CATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I ABC 


PAGE  1572 


SECTION 
w/,CH  ( 1) 


MACH  ( 1) 


AMES  87-70?  !A9  02A  * S3  + T9  UPPER  WING 


!RBNU22> 


( 1) UPPER  WING 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2.499  BETAT  ( 3)  = -4.150 


= 2.499  BETAT  ( 4)  = .060 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

.550 

.565 

-.1750 

.600 

.650 

.700 

-.1230 

.725 

.750 

. 760 

-.1720 

. 775 

. 81 18 

-.1700 

.834 

-. 1270 

.850 

.857 

-.1910 

.865 

-.1080 

.900 

-.0930 

.905 

-.1930 

.950 

.953 

-.1860 

.965 

-.0180 

Y/BW 

.293 

.364 

.427 

X/CW 

-.0830 

— . 0650 

. 2250 

.050 

.081 

-.0720 

.086 

-.0550 

.094 

-.0740 

.150 

.177- 

-.1410 

.229 

-.0820 

.246 

-.1100 

.250 

.362 

-.0990 

.400 

.402 

- . 1 780 

.534 

.673 

. ? *0 

.887 

•.2050 

-.1840 

- . 1 620 

-.1660 

-.1800 

.1940 

- . 1760 

-.1820 

•.  1930 

— • 1 790 

.1930 

- , 1 79»j 

-4 1 740 

. 1840 

-.1720 

.1670 

"4 1760 

-,S72*J 

.534 

„ A 73 

, ’80 

.887 

.7/P'i 

- 7960 

. 7400 

. 007U 

. 0820 

. 1 1 50 

.1150 

-.1*650 

- .0-4  60 

-.0340 

,1660 

- . 1 339 

-.1020 

. 2020 

■>.1770 

-.1360 

.497  -.1120 

.550 

.565 

.600 

. 650 

.700  -.1400 

.725 

. 750 

. 760 

.775 


-.2110  -.1940 

-.1840 

-.1750 

-.1710 

-.1910 

-.2040 

-.1850  -.1930 

- . 1 790 

-.2040  -.1880 


CATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1573 


SECTION 
Mach  ( l ) 


MACH  < 1) 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING 
1) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


CRBNU22) 


= 2.499  BETAT  ( 4)  = .L16U 


= 2.499  BETAT  < 5)  = 4.3311 


Y/BW  .299 

X/CW 
.BOB 

.834  -.1240 

.850 

.857 

.865  -.1100 

.900  -.0970 

.905 

.950 

.953 

.965  -.0430 

Y/BW  .299 

X/CW 

.000  -.1170 

.050 
.081 
.086 

.094  -.1040 

.150 

.177 

.229  -.0990 

.246 

.250 

.362  -.1090 

.400 
. 402 

.497  -.1110 

.550 
.565 
. 600 
. 650 

.700  -.1320 

.725 
. 750 
. 760 
.775 
.808 

.834  -.1050 

.850 

.657 

.865  -.0950 

.900  -.0830 

.905 

.950 

.953 


.364  .427 

-.1810 

-.2060 

-.2060 

-.1960 

.364  .427 

-.1080  .0910 

-.1060. 

-.0730 

-.1540 

-.1250 

-.1750 

-.1810 

-.1730 

-.16311 

-.1730 

-.1610 

-.1470 


.534 

.673 

-.2010 

-.1850 

-.1890 

-.1700 

-.1800 

.534 

.673 

.6290 

-.0560 

.6320 
. 0030 

-.1360 

-.0910 

-.1810 

-.1480 

-.2110 

-.1860 

-.2080 

-.1990 

-.1910 

-.2010 

-.i960  -.1900 

-.1940  -.1890 

-.1910 

-.1880  -.I860 


.780  .887 

-.1850 

-.1860 

-.181“* 

,?8l  .887 

»S5St*  .6290 
.1*420-  .0740 

-.0695'  -.0570 

-.IXt'Ii-  -.1160 
-.1460 

-.1820 

-.TS3U 

-.7760  -.1840 

— t * *or, 

-.1830 

-.I’TSL- 


DATE  18  SEF  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


RACE  1 374 


SECTION  ( 
MACH  ( 1) 

MACH  < 1 ) 


MACH  ( I) 


AMES 

87-707  IA9 

C2A  + S3 

+ T9  UPPER  WING 

(RBNU22) 

1) UPPER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 2.499 

BETAT 

( 51  = 4.330 

Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

, 780 

.887 

X/CW 

.965 

-.0570 

= 2 . 499 

BETAT 

t 6)  = 6.460 

Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

. 000 

-.1250 

-.1230  .0390 

.4820 

.5770 

. 592li 

. 5740 

.050 

-.0810 

-.0200 

.1/1 8 Li 

.0510 

.081 

-.1180 

.086 

- . 0880 

.094 

-.1150 

.150 

-.1500 

-.1050 

_ i ;->nr. 

— c i .got  i 

.177 

-.1570 

.229 

-.1050 

.246 

-.1280 

.250 

-.1890 

-.1560 

-.1320 

-.1270 

.362 

-.1070 

. 400 

— .2090 

-.1920 

-.1560 

.402 

-.1710 

.497 

-.1040 

.550 

-.2100 

-.2020 

.565 

-.1770 

.600 

-.1850 

.650 

- ♦ 1 690 

. 700 

-.1290 

1970 

.725 

» onoi'. 

.750 

-.1790 

-.1850 

. 760 

-.1520 

.775 

- . 1950 

-.1950 

.808 

-.1390 

.834 

-.1040 

.850 

-.1950 

-.1940 

-.1830 

.857 

-.1490 

.865 

-.0980 

. 900 

- . 0870 

-.1950 

-.1850 

.905 

-.1380 

.950 

- . 1920 

-.1870 

- . 3 790 

.953 

-.1240 

.965 

-.0630 

s 2.499 

BETAT  ( 

7)  = 8.600 

Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

X/CW 

.000 

-.1410 

-.1350  -.0210 

. 3330 

. 5240 

. 5490 

.5150 

.050 

-.1110 

- .0500 

. 00 70 

.0340 

.081 

.086 

.094  -.1350 


- . 0980 


1360 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  1373 


AMES  87-707  IAS 

Q2A  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

(RBNU22) 

11  til/1 

rwrcFMnrMT  VAPTARI  F CP 

ScCTICvJ  \ 15  UPPER  V 

1 4 1 1W 

MACH  ( 1)  = 2.499 

BETAT 

( 7)  = 8. 600  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

. 1 5U 

-.1610 

-.1270 

-.0860  -.0780 

.177 

-.1520 

.229 

-.1140 

.246 

- 

■.1270 

.250 

-.1920 

-.1720 

-.1380  -.1310 

.362 

-.1070 

.400 

-.2070 

-.2010 

-.1600 

.402 

-.1660 

.497 

-.1090 

p p|^ 

— .21110 

-.2030 

.565 

-.1650 

. 600 

-.1840 

.650 

-.1700 

. 700 

-.1340 

-.1980 

.725 

-.2060 

.750 

-.1820  -.1820 

. 760 

-.1450 

.775 

-.1950 

-.1970 

.808 

-.1330 

.834 

-.1080 

.850 

-.1850 

-.1970 

-.1850 

.857 

-.1460 

.865 

-.1010 

.900 

-.0900 

-.1780 

-.1830 

.905 

-.1380 

.950 

— .1670 

-.1880 

-.1830 

.953 

-.1240 

.965 

-.0650 

MACH  ( 21  = 2.999 

BETAT 

( 1>  = -8.530  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.000 

.0330 

.0840  .4620 

1.1510 

1.0820 

1.1230  .9300 

.050 

.i6i0 

. i 840 

< 1S4'j 

.081 

.0630 

.086 

.0520 

.094 

.0330 

.150 

.0070 

.0440 

.0560  -0470 

.177 

-.0430 

.229 

.0110 

.246 

- 

.0310 

.250 

-.0670 

-.0350 

—.0190  -.0170 

.362 

-.0170 

.400 

-.1150 

- . 0880 

-.0510 

.402 

-.1040 

.497  -.0430 


CATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1 57G 


SECTION  ( 
MaCH  ( 2> 


MACH  C 2) 


1) UPPER  WING 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNU22) 


= 2.999  BETAT  ( 1)  = “9.530 


= 2.999  BETAT  ( 2)  = -4.230 


Y/BW 
X/CW 
.550 
,565 
.600 
.650 

.700  -.0740 

.725 

.750 

.760 

i 775 

. 80S 

.834  -.0760 

. 850 

.857 

. 865  ” » 0700 

.900  -.0630 

.905 

.950 

.953 

.965  -.0090 


.299  .364  .427  .534  .673  . '*SU  .887 

-.1380  -.1150 

-.0960 


-.1170 


-.1370 


- , , 980 


-.‘170  -.1090 


.1130 


-.1090 


-.1230 


-.1250 


.1180 


— . i i - i *?">■ 


-.1320  -.1180 


-.1290 


-.1120 


-.0990 


Of  , w - * ' i»  "| 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534  ,f73 

_ -SCi 

.887 

X/CW 

.000 

-.0120 

.0100 

.2990 

.9550  .9380 

* 9741; 

. 8960 

.050 

.1020  .1240 

_ tS7TJ> 

.2170 

.081 

.0100 

.086 

.0010 

.094 

-.0180 

.150 

- . 0330  -.uo:o 

.0450 

.177 

.229  -.0360 

.246 

.250 

.362  -.0540 

.400 

.402 

.497  -.0730 

.550 
.565 
.600 
. 650 

.700  -.0950 

.725 

. 750 

. 760 

.775 


-.0670 


0580 


-.0920  ~,osp: 
-.1300  -.1101/ 


-.1160 


-.1270 


-.1480  -.1250 


-.1341 


-.1490 


.0300 
. 0680 


-.1090 


.1240 


-.1230 


-.1450  — . 130-0 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1577 


AMES  87-70?  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING  (RBNU22) 

SECTION  ( 1) UPPER  WINS  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 2)  = 2.999  BET  AT  ( 2)  = -4.230  Y/BW  .299  .364  .427  .534  .673  .780  .887 

X/CW 


.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 3)  = .060  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
.094 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
. 550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
. 760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 


-.1200 

-.0950 

-.1460  -.1260  -.1210 

-.1290 


-.0890 

-.0810 

-.1350 

-.1440 

-.1200 

-.1340 

-.1260 

-.1310 

-.0470 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0520 

-.0530 

.1960 

. 7230 

.7410 

. 7920 

.7720 

.0350 

.0660 

♦ 1080 

.1470 

-.0380 

-.0420 

-.0460 

-.0930 

-.0650 

-.0300 

-.0110 

.0040 

-.0610 

-.0770 

-.1100 

-.0850 

1 

I 

-.0560 

-.0790 

-.1260 

-.1400 

-.1210 

-.0900 

-.0940 

-.1320 

-.1550 

-.1360 

-.1170 

-.1200 

-.1110 

-.1290 

-.1450 

-.1410 

-.1330 

-.1320 

-.1450 

-.1390 

-.1290 

-.1010 

-.1370 

-.1430 

-.1360 

-.1300 

-.0910 

-.0840 

-.1440 

-.1410 

-.1270 

-.1320 

-.1340 

-.1280 

-.1430 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1578 


AMES  67-707  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING  (RBNU22) 

SECTION  ( DUFFER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  < 3)  = .060  Y/BW  ,299  .364  .427  .534  .673  .761)  .887 


X/CW 

.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 4)  '=  4.400  Y/BW 

X/CW 
.UOQ 
.050 
.061 
. 086 
.094 
. 1 50 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
. 600 
.650 
. 700 
.725 
.750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
. 900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 5)  = 8.750  Y/BW 

X/CW 
.000 
.050 
.081 
.086 
. 094 


-.0560 


.299 

.364  . 427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.0860 

-.0920  . 0800 

. 5870 

.5870 

.6310 

. 61 20 

- . 0370 

. 0090 

.0590 

, 0890 

-.0690 

-.0690 

-.0750 

-.  1060 

-.1100 

-.0700 

- . 03 50 

- .0250 

— • 0770 

-.0860 

-.1430 

-.1180 

-.0840 

-.0760 

- . 0900 

-.1280 

-.1630 

-.1460 

- . 1010 

- . 1000 

-.1350 

-.1690 

- . 1 440 

-.1220 

-.1270 

-.1060 

-.1350 

-.1640 

-.1410 

-.1360 

-.1370 

-.1620 

-.1380 

-.1340 

— *13920 

-.1570 

-.1610 

-.1370 

-.1360 

— . 0870 

-.0790 

—.1580 

-.1570 

-.1350 

-.1520 

-.1340 

- . 1 3 !M: 

-.1520 

-.0590 

.299 

,364  .427 

.534 

.673 

. 780 

.887 

-.1040 

-.1070  -.0130 

.3010 

.3930 

.4960 

.4876 

-.0790 

-.0330 

.0200 

. 0460 

-.0960 

-.0870 

-.1010 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1579 


SECTION  ( 
MACH  ( 2) 


MACH  ( 3) 


AMES  87-707  IA9 

02A  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

(RBNU22) 

1) UPPER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 2.999  BETAT 

{ 5)  = 8.750  Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.150 

-.1230 

-.0890 

-.0610  -.0470 

.177 

-.1130 

.229 

-.0930 

.246 

-.0920 

.250 

-.1470 

-.1270 

-.1020  -.0910 

.362 

-.0950 

.400 

-.1570 

-.1500 

-.1120 

.402 

-.1260 

.497 

-.0950 

. 550 

-.1610 

-.1500 

.565 

-.1290 

.600 

-.1360 

.650 

-.1300 

. 700 

—.1040 

-.1470 

.725 

-.1580 

.750 

— .1400  -.1410 

.760 

-.1180 

.775 

-.1550 

-.1460 

.808 

-.1090 

.834 

-.0980 

.850 

-.1550 

-.1460 

-.1410 

.857 

-.1250 

.865 

-.0930 

.900 

-.0870 

-.1550 

-.1400 

.905 

-.1220 

.950 

-.1500 

—.1400 

-.1400 

.953 

-.1180 

.965 

-.0620 

= 3.502  BETAT  ( 1)  = -8.680  Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

. 000 

.0450 

.0650 

.3790 

1.0880 

1.1550 

.9660  .9220 

. 050 

.1860 

.2160 

.1710  .1610 

.081 

.0750 

.086 

.0560 

.094 

.0380 

.150 

.0290 

.0630 

.0650  .0220 

.177 

-.0150 

.229 

.0170 

.246 

- 

.0100 

.250 

-.0390 

-.0160 

.0070  -.0320 

.362 

-.0100 

,400 

-.0830 

-.0640 

-.0560 

.402 

-.0710 

.497 

-.0310 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  ♦ T9  UPPER  WINS 
SECTION  ( 1 ) UPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  t 3)  = 3.502  BETAT  ( 1>  = -8.680  Y/BW  .299 

x/cw 

. 550 
.565 
. 600 
.650 

.700  -.0550 

.725 
.750 
. 760 
.775 
,808 

.834  -.0560 

.850 
.857 

.865  -.0520 

. 900  - . 0460 

.905 
.950 
.955 

.965  -.0150 


MACH 

( 3)  = 3.502  BETAT 

( 2)  = -6.490 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

X/CW 

. 000 

.0150 

.0310 

.329  0 

.050 

.081 

.0480 

.086 

.0270 

.094 

.0140 

.150 

.177  -.0320 

.229  -.0060 

.246  -.0230 

.250 

.562  -.0270 

.400 

.402  -.0800 

.497  -.0460 

. 550 

.565  -.0900 

. 600 
.650 

.700  -.0660 

.725 
. 750 
. 760 
.775 


.364  .427 

-.0840 

-.0800 

-.0790 

-.0940 

-.0920 

-.0900 


0900 


PAGE  1580 


CATE  18  SEP  n 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1501 


SECTION  ( 
MACH  ( 3) 


MACH  ( 3> 


1) UPPER  WING 

= 5.502  BETAT  ( 2)  = -6.490 


AMES  67-707  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNU22) 


= 3.502  BETAT  < 3)  = -4,310 


Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

.808 

-.0860 

.834 

-.0670 

.850 

-.1120 

-.0920 

-.0860 

.857 

-.1040 

.865 

-.0620 

.900 

-.0590 

—.1140 

-.0770 

.905 

-.1040 

.950 

-.1120 

-.0910 

-.0850 

.953 

-.1040 

.965 

-.0310 

Y/BW 

.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

X/CW 

,000 

-.0040 

.0000 

.2680 

.8400 

.9250 

.9850 

.7780 

.050 

. 1020 

.1320 

.1890 

.1390 

.081 

.0270 

.086 

.0080 

.094 

-.0050 

.150 

-.0170 

.0140 

.0450 

.0280 

.177 

-.0420 

.229 

-.0200 

.246 

-.0350 

.250 

-.0720 

-.0490 

-.0210 

-.0210 

.362 

-.0400 

.400 

-.1040 

-.0880 

-.0470 

.402 

-.0840 

.497 

-.0580 

.550 

-.1220 

-.0940 

.565 

-.0940 

.600 

-.0790 

.650 

-.9750 

.700 

-.0730 

-.1010 

.725 

.750 

.760 

.775 

.608 

.834  -.0740 

.850 

.857 

.865  -.0710 

. 900  - . 0660 

.905 

.950 

.953 


-.9910 
- . 0900 

-.1130 

-.1180 


-.1220 


-.1220  -.'->950 


-.0930  -.0890 


-.1220  - . 09 50  - . 9900 


.1220 

.1210 


-.0850 


-.0940  -.0880 


1150 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  158? 


SECTION  ( 
MACH  ( 5) 

MACH  ( 3) 


MACH  < 3) 


AMES 

87-7117  IA9 

CEA  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

(RBNU22) 

1) UPPER  WING 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

= 3.511? 

BETA! 

( 3)  - -4,310 

Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.887 

X/CW 

.965 

-.0440 

= 3.511? 

BETAT 

( 4)  = .060 

Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

. 7 80 

.887 

X/CW 

.000 

“.'.13211 

-.1)3111  .16711 

. 711711 

.7470 

. 7530 

.7010 

. 0511 

.0460 

.0670 

. : : 40 

. 1 390 

.081 

-.111711 

.1)86 

-.0260 

.094 

-.1)2511 

, 1 50 

- „ 0440 

-.0170 

.0110 

. 0!  tO 

.177 

-.06111 

,229 

-.11391' 

.246 

-.115511 

. 250 

- . 0880 

- . 0660 

- - 1 '.120 

- . 93 70 

.362 

-.0550 

.400 

-.114j  j 

- . 0970 

-.0651' 

.402 

-.08911 

.497 

-.0720 

. 550 

-.1270 

” . 102 0 

.565 

-.0950 

. 600 

-.0910 

.650 

-.0830 

. 700 

-.118411 

- . 1070 

.725 

-.1180 

. 750 

-.0980 

-.11950 

. 7611 

-.0930 

.775 

-.11 50 

-.1040 

.808 

-.0940 

.834 

-.0820 

.8511 

-.11811 

-.1030 

-.097.9 

.857 

-.10211 

.865 

-.0700 

.900 

-.116511 

-.1180 

-.0340 

.9115 

-.1140 

.9511 

-.1140 

— 1 < ViO 

-.06^, 

.953 

-.11411 

.965 

-.11490 

3 . 502 

BETAT  ( 

5)  = 4.480 

Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

.887 

X/CW 

. ooo 

-.0620  - 

.11720  .03111 

.4900 

.5280 

.5360 

.5560 

.050 

-.01211 

.0220 

.-539 

.0750 

.1)81 

-.05311 

.086 

.0510 

.1194 

-.0520 

DATE  10  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1383 


AMES  87-7U7  IA9  02A  + S3  + T9  UPPER  WING 


(RBNU22) 


SECTION  ( UUPPER  WING  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < 3)  = 3 . 5 Li  2 BET  AT  ( 5)  = 4.480  Y/BW 

X/CW 
.150 
.177 
.229 
.246 
.250 
.362 
.400 
.402 
.497 
.550 
.565 
.600 
.650 
. 700 
.725 
. 750 
.760 
.775 
.808 
.834 
.850 
.857 
.865 
.900 
.905 
.950 
.953 
.965 

MACH  < 3)  = 3.502  BET AT  ( 6>  = 6.700  Y/BW 

X/CW 
.<000 
,050 
.081 
. 086 
.094 
.150 
.177 
.229 
c2  46 
.250 
,362 
.400 
.402 
.497 


.299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.0730 

-.0410 

-.0190 

-.0130 

-.0740 

-.0530 

-.0630 

-.1010 

-.0800 

-.0610 

—.0540 

-.0630 

-.0910 

-.1170 

-.1040 

-.0760 

-.0760 

-.0940 

-.1210 

-.1070 

-.0890 

-.0960 

-.0830 

-.0940 

-.1130 

-.1050 

-.1020 

— . 0980 

-.1130 

-.1060 

-.0930 

-.0800 

-.1110 

-.1140 

-.1050 

-.1030 

-.0720 

-.0670 

-.1160 

-.1160 

-.1010 

-.1160 

-.1020 

-.1010 

-.1140 

-.0510 

,299 

.364 

.427 

.534 

.673 

.780 

.887 

-.0700 

-.0770 

.0040 

.3180 

.4440 

.4850 

.4890 

-.0350 

- .0080 

.0310 

.0590 

-.0620 

-.0610 

-.0630 

-.0780 

-.0780 

-.0570 

-.0340 

- .0240 

-.0630 

-.0690 

-.1040 

-.0900 

-.0710 

-.0620 

-.0690 

-.1170 

-.1110 

-.0830 

-.0790 


0910 


DATE  18  SEP  73 

SECTION  ( 1)  UPPER  WINC 
Mach  ( 3)  = 3.502  BETAT 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

PACE  1584 

AMES  87—707  I A9 

C2A  + S3  + 

T9  UPPER  WING 

'RBNU22J 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

( 6>  = 6.700  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

.673 

• .867 

X/CW 

. 550 

-.1230 

-.mu 

*565 

-.0960 

. 600 

-.1020 

- 650 

- , 0950 

• 700 

-.0830 

-.mu 

.725 

-.1170 

. 750 

-.1050  -.1020 

. 760 

-.0970 

.775 

-.1140 

-.lieu 

. 608 

-.0980 

.834 

-.0800 

.850 

-.1170 

-.mu 

— 1 I .Ol'j 

.857 

-.1100 

.665 

-.0740 

.900 

-.□690 

-.1180 

-.1040 

.905 

-.1080 

.950 

-.1170 

- - 1070 

-.1050 

.953 

-.1040 

.965 

- .05311 

: 7)  = 8.910  Y/BW 

.299 

.364  .427 

.534 

. 6:3 

76'.'  .667 

X/CW 

• ODD 

-.0730  - 

.0820  -.0090 

.2380 

. 2540 

.4360  .4410 

.050 

- . 0620 

— .01913 

. 01 30  . 0450 

.081 

-.0720 

.086 

.0680 

.094 

-.0700 

.150 

-.0940 

- . 0600 

— .1*430  -.0310 

.177 

-.0810 

.229 

-.0770 

.246 

0740 

.250 

-.1110 

— , 0920 

-.0760  -.0660 

.362 

-.0740 

.400 

-.1210 

-.1120 

- . 0670 

.402 

-.0910 

.497 

-.0790 

. 550 

-.1220 

-.1110 

.565 

- . 0930 

. 600 

- . 1 040 

. 650 

- . 0950 

. 700 

-.0810 

-.1110 

.725 

-.1170 

. 750 

-.1030  -.1030 

. 760 

-.0890 

.775 

-.1160 

-.1100 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1585 


SECTION  { 
MACH  ! 3) 


1) UPPER  WING 
= 3.502  BET AT  ( 7) 


AMES  87-707  IA9  CCA  + S3  + T9  UPFER  WING 

(RBNU82) 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

8.910  Y/BW  .299  .364 

.427 

.534 

.673 

.780  .887 

X/CW 

.808 

-.0870 

.834  -.0780 

.850 

-.1170 

-.1100 

-.1080 

.857 

-.1000 

.865  -.0760 

.900  -.0720 

-.1200 

-.1070 

.905 

-.1030 

.950 

-.1180 

-. 1080 

-.1090 

.953 

-.1010 

.965  -.0560 


1010 


DATE  58  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1 586 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3 

REFERENCE  DATA 

SPEF  = 2.4210  SO. FT.  XMRP  = 28.5300  INCHES 

L .EF  - 39.6490  INCHES  YMRP  - .0000  INCHES 

2 REF  = 39.8490  INCHES  ZMRP  = .0000  INCHES 

SCALE  = .0300  SCALE 

SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  < 1)  = 2.498  ALPHATI  1>  = -8.100  Z/BV  .158 

X/CV 

.000  1.0150 

.050  .2110 

.150  ,3970 

.300  .3100 

.520  .2360 

.650  -.0040 

,778  -.0040 

.900 

HACH  ( 1 j = 2.496  ALrnAT ( £5  - —6.070  Z/BV  .158 

X/CV 

.000  .9510 

.050  .1720 

.150  .3390 

.300  .2640 

.520  .1930 

.650  -.0250 

.775  -.0300 

.900 

MACH  t 1)  = 2.498  ALPHATt  3)  = -4.030  Z/BV  .158 

X/CV 

. 000  . 8820 

.050  .12411 

,150  .2850 

.300  .2200 

.520  .1570 

.650  -.0470 

.775  -.0530 

.900 


T9  LEFT  VERTICAL  (RBNVOl)  < 10  MAY  73  ) 

PARAMETRIC  DATA 


BETAT  = 

. 000 

CRB INC  = 

RUDDER  “ 

.000 

ELEVON  = 

RUCFLR  = 

* 000 

.316 

.600 

.840 

.925 

.9690 

.7610 

.8710 

.7750 

.2810 

.1880 

.1370 

.1630 

,4100 

.2510 

. 2300 

.2150 

.3050 

.3470 

.2710 

• 2390 

.2340 

.2610 

.2940 

.2660 

.0120 

.0230 

.0470 

.0380 

.0480 

-.0080 

*0160 

.0120 

.0760 

-.0160 

.0070 

. 001  u 

316 

• ©00 

• 840; 

O'jc 

.8810 

.7770 

.7920 

.7110 

.2430 

.1510 

. 1050 

« 1 290 

3400 

.2100 

.1850 

, 1 750 

.2680 

.3120 

. 2200 

. 1920 

.1980 

.2320 

.2520 

.2170 

0330 

• 0040 

.0420 

.0130 

0660 

-.0270 

. 0030 

-♦0070 

0580 

-.0370 

-.0070 

-.0140 

316 

.600 

. 840 

.925 

8020 

. 7240 

. 7700 

.6700 

1910 

.1080 

, 0810 

.1030 

2530 

.1840 

. 1440 

.1390 

2310 

.2530 

.1770 

. 1490 

1640 

.1910 

. 2060 

.1710 

0520 

-.0210 

.0190 

- . 0140 

0820 

-.0520 

-.0220 

- .0290 

0440 

-.0630 

-.0320 

-.0330 

MACH  ( 1)  = 2.498  ALPHAT  ( 4)  = -2.000  Z/BV  .158  .316  .600  .840  .925 

X/CV 


000 

.8210 

. 7340 

.6660 

. 7060 

.6130 

050 

.0940 

. 1460 

.0740 

.0610 

♦ 0780 

150 

.2370 

.2040 

.1510 

.1180 

• mo 

300 

.1810 

.1980 

.2010 

.1420 

• 1180 

520 

.1200 

.1380 

.1640 

.1700 

,1380 

650 

-.0660 

-.0640 

-.0360 

-.0010 

-.0340 

775 

-.0750 

-.0970 

-.0670 

-.0370 

-.0440 

900 

.0360 

-.0750 

-.0460 

-♦0480 

DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1587 


AMES  87-707  1A9  02A  + S5  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.498  ALFHAT  ( 5)  = .ODD 


MACH  ( 1)  = 2.498  ALPHATC  6)  = 1.930 


MACH  C 1)  a 2.498  ALPHATC  7)  = 3.900 


MACH  ( 1)  = 2.498  ALPHATC  8)  = 5.950 


MACH  C 1)  = 2.498  ALPHATC  9)  = 8.010 


Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.7640 

.6660 

.050 

.0670 

.1120 

.150 

.2020 

.1730 

.300 

. 1460 

.1670 

. 520 

.0920 

.1120 

.650 

-.0790 

-.0750 

.775 

-.0880 

-.1070 

.900 

,0400 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

,000 

. 7230 

.6080 

.050 

.0430 

.0870 

.150 

.1790 

.1530 

. 300 

.1210 

.1410 

.520 

.0720 

.0890 

.650 

- . 0890 

-.0830 

.775 

-.0990 

-.1130 

.900 

.0410 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.6820 

.5630 

.050 

.0240 

.0610 

.150 

.1530 

.1370 

.300 

.0960 

.1150 

.520 

.0490 

.0660 

.650 

-. 1000 

-.0910 

.775 

-.1090 

-.1250 

. 900 

.0450 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

♦ L'lOO 

.6480 

. 5260 

.050 

. 0220 

.0560 

.150 

.1370 

.1230 

. 300 

.0760 

.0890 

. 520 

.0300 

. 0540 

. 650 

-.1090 

- . 0980 

.775 

-.1190 

-.1260 

.900 

.0480 

Z/BV 

* 156 

.316 

X/CV 

.000 

. 6400 

.4770 

.050 

. 0030 

.0350 

.150 

.1120 

.0910 

. 300 

.0560 

.0720 

.600 

. 840 

.925 

.6120 

.6540 

.5630 

.0510 

.0410 

.0600 

. 1270 

.0940 

.0900 

.1650 

.1160 

.0950 

.1350 

. 1440 

.1140 

-.0490 

-.0180 

-.0430 

-.0760 

-.0470 

-.0570 

-.0860 

-.0600 

-.0630 

.600 

.840 

.925 

.5540 

.5970 

.5110 

.0380 

.0290 

.0460 

.1050 

.0800 

.0740 

.1460 

.1030 

. 0800 

.1150 

.1270 

. 1000 

-.0520 

-.0310 

-.0490 

-.0810 

-.0560 

-.0700 

-.0890 

-.0640 

-.0740 

.600 

.840 

.925 

.5010 

.5400 

.4580 

.0290 

.0060 

.0200 

.0860 

.0560 

.0490 

.1160 

.0800 

.0580 

.0850 

. 1000 

.0750 

-.0720 

-.0500 

-.0650 

-.0970 

-.0740 

-.0790 

-.1050 

-.0770 

-.0830 

.600 

.840 

.925 

.4430 

.4870 

.4070 

.0210 

.0030 

.0140 

.0720 

.0550 

.0480 

. 1040 

.0750 

.0590 

.0790 

.0950 

.0760 

-.0710 

- . 0470 

-.0630 

-.0950 

-.0790 

-.0880 

-.1030 

-.0790 

-.0960 

.600 

.840 

.925 

.3920 

.4260 

.3560 

.0110 

-.0080 

.0060 

.0610 

.0510 

.0460 

. 0900 

.0700 

.0560 

(RBNV01 > 


DATE  18  SEF  73 


TABULATES  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1386 


AMES  87-707  IA9  C>2A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 
SECTION  C 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.498  ALFHAT ( 9)  = 8.010 


MACH  ( 2)  = 2.999  ALPHAT ( 1)  = -8.070 


MACH  f J>)  = 2,999  ALPHAT ( 2)  = -6.100 


MACH  ( 2)  = 2.999  ALPHAT  ( 3)  = -4.070 


MACH  ( 2)  = 2.999  ALPHAT ( 4)  = -2.000 


2/BV 

.158 

.316 

. 6'JU 

.840 

.925 

X/CV 

. 520 

. 0090 

.0380 

.1)560 

.0879 

.0731: 

.650 

-.1170 

-.1070 

-.0780 

-.0600 

-.0670 

.775 

-.1290 

-.1340 

-.1010 

-.0840 

-.0910 

. 900 

.0470 

-.1090 

-.0860 

- . 0990 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

, 000 

1.0450 

.9190 

. 7890 

.9200 

.7890 

,050 

. 1480 

. 1 540 

,1020 

. 1 1 70 

,1431 

.150 

.3470 

. 2080 

.1840 

.1300 

. 127L» 

. 300 

.2850 

.2940 

.2020 

.1420 

. 1 1 90 

. 520 

.2160 

.2260 

.2520 

. 1 520 

,1230 

.650 

.0120 

. 01 20 

.0500 

.0290 

-.0170 

.775 

.0140 

-.0210 

.0180 

.0230 

-.0280 

.900 

.‘.i620 

.0120 

.0130 

-,'.il  50 

Z/BV 

,158 

,316 

7 600 

, 840 

x/cv 

.000 

.9890 

.9140 

. 6890 

.8310 

. 7070 

.050 

.1180 

.0850 

.0980 

» £Ot‘i 

.150 

.2960 

.1970 

.1490 

.1130 

. : 1*6 Li 

.300 

.2490 

.2830 

,1850 

. 1230 

. 1 LtOLr 

.520 

♦ 1 900 

.2110 

.2250 

, 1300 

. : ft#'* 

• 650 

-.0020 

. 0030 

• 0500 

.91611 

-.0220 

.775 

.0010 

- • 0300 

.0180 

.0100 

— . 0360 

.900 

.0430 

, 0020 

.0110 

-.0230 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

. 840 

.925 

x/cv 

. 000 

.9390 

.8470 

. 7380 

. 7470 

.6380 

.050 

.0900 

. 0560 

.0830 

.0810 

. 11*30 

.150 

.2430 

.1690 

.1260 

.1040 

.0950 

. 300 

.2080 

.2490 

.1590 

.1080 

.'-*950 

.520 

.1580 

.1850 

.1940 

. 1260 

. L*990 

. 650 

-.0180 

-.0080 

.0350 

-.0040 

-.0240 

.775 

-.0250 

-.0380 

.0040 

-.0090 

-.1*450 

. 900 

.0240 

- . 0090 

-.0100 

-.0310 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.8590 

.7620 

.7120 

.6410 

.5570 

.050 

.0630 

.0420 

.0690 

.0740 

.0890 

.150 

.1940 

.1460 

.1090 

.1130 

.0670 

. 300 

.1630 

. 2020 

.1430 

.1080 

.0070 

.520 

.1210 

. 1 520 

.1470 

.1180 

.0990 

(E0NV.il ) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1589 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  < 1.1  LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 2)  = 

2.999 

ALPHAT ( 

A) 

s 

-2.000 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.650 

-.0380 

-.0220 

.0250 

-.0170 

-.0250 

.775 

-.0460 

-.0520 

-.0050 

-.0270 

-.0510 

.900 

.0040 

-.0180 

- .0250 

-.0470 

MACH 

( 2)  = 

2.999 

ALPHAT  < 

5) 

= 

-.010 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.7880 

.6780 

.6370 

.7010 

. 5470 

.050 

.0410 

.0250 

.0480 

.0810 

. 1010 

.150 

.1570 

.1200 

. 0800 

. 1030 

.1020 

, 300 

,1940 

.1630 

.1160 

.0900 

.0950 

.520 

.0850 

. 1200 

.1180 

.1010 

.0920 

.650 

-.0540 

-.0380 

.0050 

-.0270 

-.0330 

.775 

-.0640 

-.0660 

-.0210 

-.0400 

-.0640 

.900 

-.0120 

-.0320 

-,0400 

-.0610 

MACH 

< 2)  = 

2.999 

ALPHAT ( 

6) 

- 

1 .930 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.7360 

.6110 

.5710 

.6380 

.5170 

.050 

.0180 

.0090 

.0300 

.0530 

.0790 

.150 

.1150 

.0960 

.0620 

.0740 

.0780 

.300 

.1000 

.1350 

.0860 

.0650 

.0700 

.520 

.0630 

.0960 

,0900 

.0740 

,'i640 

.650 

-.0650 

-.0480 

-.0150 

-.0450 

-.0490 

.775 

-.0770 

-.0750 

-.0420 

-.0560 

-.0720 

.900 

- .0090 

-.0540 

-.0540 

-.0710 

MACH 

( 2)  = 

2.999 

ALPHAT ( 

7) 

- 

3,960 

Z/BV 

. .158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.6940 

.5470 

. 5050 

.5770 

.4660 

.050 

. -.0050 

-.0050 

.0150 

.0420 

.0630 

.150 

.0680 

.0750 

.0430 

.0570 

.0610 

.300 

.0750 

.1030 

.0680 

.0490 

.0540 

fj^lj 

•0580 

.0480 

. 520 

. '-IOOLI 

■ own 

.650 

-.0730 

-.0570 

-.02111 

-.0470 

-.0540 

.775 

-.0850 

-.0830 

- . 04911 

-.0600 

— .081/.' 

.900 

.0010 

-.0580 

-.0590 

-.0750 

MACH 

( 2)  = 

2.999 

ALPHAT ( 

8) 

- 

3.990 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

• 58iu 

. 4880 

•4370 

. 5080 

.4050 

.050 

-.0150 

-.0160 

-.0010 

.0210 

.0390 

.150  - 

.0550 

.0630 

.0260 

.0350 

.0350 

.300 

.0550 

.0780 

.0470 

.0260 

.0290 

.520 

.0160 

• 0440 

• 0520 

.0340 

.0240 

.650 

-.0820 

-.0700 

-.0420 

-.0560 

-.0590 

(RBNV01 ) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  159'.i 


AMES  87-707  IA9 

02A  + S3 

+ T9  LEFT  VERTICAL 

5ECTICM  ( 1 ) LEFT  VERTICAL 

DEPENDENT  VARIA8LE  CP 

MACH 

( 2)  = 2,999 

ALPHAT<  8)  = 

5*990 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.040 

.925 

X/CV 

.775 

-.0910 

-.0930 

-.0630 

-.0600 

-.1*09  Li 

.900 

.0010 

-.0730 

-.0710 

-.6850 

MACH 

< 2)  = 2.999 

ALPHAT ( 9)  = 

8 *000 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.040 

.925 

X/CV 

.000 

.4650 

.4430 

.3760 

.4490 

.3550 

.050 

-.0140 

-.0120 

-.0130 

.0040 

.0190 

.150 

.0520 

.0550 

.0130 

.0150 

.0170 

. 300 

.0320 

. 0480 

.0350 

.0110 

.01  Hr 

. 520 

-.0010 

.0230 

.0380 

.0210 

.0100 

.650 

-.0880 

-.1/790 

-.0530 

-.0620 

-.0750 

.775 

-.1000 

-.1010 

- .0751/ 

—.0740 

-.09*0 

.900 

.0040 

-.0820 

-.0760 

-.0890 

MACH 

C 3)  a 3.502 

ALPHAT ( 1)  = 

“8. 080 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.040 

.923 

X/CV 

.000 

. 9400 

, 8060 

, 8290 

. 9660 

c 6300 

.050 

.1250 

.0890 

. 1090 

.1290 

• 1350 

.150 

.2480 

.1600 

. 1280 

.1260 

.1270 

.300 

.2510 

.2710 

.1550 

.11 00 

1 4 tfj 

. 520 

.1860 

.2100 

.1410 

.1160 

.1060 

.650 

.0220 

.0310 

.0650 

.0000 

-.0060 

.775 

.0170 

.0030 

.0360 

-.0190 

—.0410 

.SOD 

.0700 

.0210 

-.0170 

-.0240 

mach 

{ 3)  = 3.502 

ALPHAT  < 2)  = 

~6 . 080 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.9690 

.7970 

.7190 

.8570 

. 7370 

.050 

.1030 

.0880 

.0760 

.1070 

. 1090 

. 150 

.2190 

.1590 

.0840 

.1040 

. 1050 

.300 

.2050 

.2500 

.1240 

,0870 

.0930 

. 520 

. 1 550 

.1850 

.1230 

.0940 

.0840 

. 650 

. LA.il  0 

.0140 

* 0400 

-.0120 

- . 0201) 

.775 

-.0060  - 

-.0210 

.0240 

- . 0260 

- , 0520 

. 900 

.0370 

.0150 

-.0250 

-.0340 

MACH 

( 3)  = 3.502 

ALPHAT ( 3)  = -4.070 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.9410 

.8120 

.6010 

. 7590 

.6510 

.050 

.0760 

.0840 

.0500 

.0830 

.0890 

. 150 

,1850 

.1390 

.0760 

.0850 

.0840 

.300 

.1720 

.1850 

.0980 

.0690 

.0730 

. 520 

. 1370 

.1700 

.1270 

.0750 

.0640 

.650 

- .0080 

.0120 

. 0420 

-.0210 

-.0270 

.775 

-.0220  - 

. 0230 

.0180 

—.0340 

- . 0600 

' aBNV'.iI) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


FAGE  1591 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 3) 

- 

3 . 502 

ALPHAT ( 

3) 

-4  . fj7'J 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.900 

.0160 

.0060 

-.0320 

-.0430 

MACH 

< 3) 

- 

3 . 502 

ALPHAT ( 

4) 

- 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

,925 

X/CV 

,000 

.8580 

.7630 

.6250 

.6650 

.5690 

.050 

.0570 

.0660 

.0540 

.0620 

.0650 

.150 

.1510 

. 1210 

.0690 

.0620 

.0630 

.300 

.1360 

.1540 

.0950 

.0510 

.0520 

. 520 

.1050 

. 1450 

.0960 

.0600 

.0460 

.650 

-.0220 

-.0010 

.0180 

-.0280 

-.0390 

.775 

-.0360 

-.0320 

-.0020 

-.0430 

-.0530 

.900 

-.0050 

-.0100 

-.0410 

-.0420 

MACH 

( 3) 

= 

3.502 

ALPHAT ( 

5) 

- 

-•030 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.7580 

. 6840 

.5970 

.5860 

.4890 

.050 

.0390 

.0500 

.0620 

.0510 

.0540 

.150 

. 1230 

.1010 

.0760 

.0560 

.0550 

.300 

. 1060 

.1300 

.0940 

.0520 

.0490 

. 520 

.0770 

.1200 

.0970 

.0630 

.0470 

.650 

-.0330 

— , 0090 

.0150 

-.0200 

- . 1(320 

.775 

-.0480 

-.1(400 

-.0050 

-.0350 

— .0580 

.900 

-.0140 

-.0130 

-.0370 

- . 0500 

MACH 

( 3) 

_ 

3 . 502 

ALPHAT ( 

6) 

= 

1.950 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.6650 

.5990 

.5820 

.5960 

.4860 

.050 

.0320 

.0340 

.0500 

.0490 

.0450 

.150 

.0950 

.0790 

.0610 

.0570 

.0460 

.300 

.0820 

. 1090 

.0750 

.0550 

.0400 

. 520 

.0520 

.0940 

.0740 

.0640 

.0450 

.650 

-.0440 

-.0200 

-.0050 

-.0270 

— .0360 

. 775 

-.0600 

-.0510 

—.0230 

-.0430 

-.0580 

.900 

-.0220 

-.0320 

-.0460 

-.0510 

MACH 

( 3> 

_ 

3.502 

ALPHAT ( 

7) 

r 

3.960 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

x/cv 


000 

.5750 

.5240 

. 5030 

. 5860 

. 4290 

050 

.0070 

.0160 

.0250 

.0520 

• 0400 

1 50 

.0490 

s 0490 

.0350 

.0590 

.0550 

300 

.0570 

,0780 

.0450 

.0470 

.0450 

520 

.0270 

,0640 

.0450 

.0490 

.0430 

650 

-.0560 

-.0410 

-.0180 

-.0400 

-.0410 

775 

-.0700 

-.0670 

-.0390 

- . 0600 

-.0660 

900 

-.0280 

-.0490 

-.0630 

-.0650 

(RBNV.il ) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1592 


SECTION  ( 

MACH  < 5) 


MACH  : 3) 


AMES  87-707  IA9  C2A  ♦ S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


DLERT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIA8LE  CP 


= 3.502 

ALPHAT { 8)  = 5.970 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.(.it ill 

.4650 

.4550 

.4310 

. 5140 

.4120 

,050 

-.0130 

-.0030 

.0080 

. 0400 

.0450 

.150 

.0240 

.0290 

.0150 

.0450 

.0480 

. 3LVJ 

.0290 

.0530 

.0310 

.0340 

.0390 

• 520 

.0030 

.0340 

.0360 

.0370 

.0310 

* 650 

-.0700 

-.0570 

-.0280 

-.0430 

-.0440 

.775 

-.0810 

-.0810 

- . 0450 

-.0590 

-.0690 

.900 

-.0330 

-.0520 

-.0610 

-.0710 

= 3 . 502 

ALPHAT ( 9}  = 8.010 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

. 340 

.925 

X/CV 

. ODD 

.3650 

.4100 

.3650 

.4450 

.3570 

.050 

-.0090 

-.0100 

-.0060 

.0180 

.0230 

- 1 5«'i 

.0260 

. 0260 

.0000 

.0200 

.0270 

.300 

.0100 

.0310 

.0170 

.0200 

.0170 

.520 

-.0110 

.0130 

.0210 

.0180 

. Id  LiO 

. 65*0 

-.0700 

- .0640 

- .0390 

- .0490 

.0560 

.775 

-.0830 

-.0860 

-.0580 

-.0661' 

—.0730 

. 9LiO 

-.0310 

-.0640 

-.0680 

- . 0740 

IE ENVOI) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1593 


AMES  87-707  1A9  OHA  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL  (RBNV02)  ( 10  MAY  73  > 


REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2.4210 

SQ.FT. 

XMRF  = 

28 . 5300 

INCHES 

ALFHAT  = 

-8,000 

ORBINC  = 

. 500 

LREF  = 

39 . 8490 

INCHES 

YMRF  = 

.0000 

INCHES 

RUDDER  = 

.000 

ELEVON  = 

,000 

BREF  = 

39.8490 

INCHES 

ZMRF  = 

.0000 

INCHES 

RUDFLR  = 

. 000 

SCALE  = 

.0300 

SCALE 

SECTION  ( DLEFT  VERTICAL 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 1)  = -8.400 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 2)  = -6.280 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 3)  = -4.170 


MACH  ( 1>  = 2.498  BETAT  ( 4)  = -2.060 


Z/BV 

X/CV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

.000 

.5480 

.6100 

.5750 

. 7300 

.7420 

.050 

.6450 

. 7440 

.6390 

.6550 

.6630 

.150 

.5150 

.5850 

.5680 

. 5970 

.5900 

.300 

.3710 

.4380 

.4990 

.5200 

.4870 

. 520 

.3060 

.3490 

.4010 

.4450 

.4280 

.650 

.0040 

.0370 

.0830 

. 1200 

. 1240 

.775 

.0340 

.0150 

.0800 

.0980 

.0720 

.900 

. 1400 

.0770 

.0880 

.0590 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

. 6700 

.7630 

.6370 

. 7810 

. 7680 

. 050 

.5570 

.6630 

. 5600 

.5610 

.5770 

.150 

.4700 

. 5340 

.5190 

.5380 

.5290 

.300 

.3490 

.3990 

.4560 

. 4760 

.4470 

. 520 

.2850 

.3280 

.3630 

.4030 

.3860 

.650 

— . 0060 

.0240 

.0720 

.1080 

.1090 

.775 

.0160 

-.0030 

.0480 

.0740 

.0490 

.900 

.1200 

.0480 

.0610 

.0360 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.7560 

.8980 

.6890 

.8190 

.7740 

.050 

.4630 

.5610 

.4590 

.4240 

.4250 

.150 

.4200 

.4830 

.4620 

.4650 

.4510 

.300 

.3300 

.3630 

.4040 

.4150 

.3930 

.520 

♦ 2640 

.3020 

.3130 

.3500 

.3390 

.650 

. 0000 

.0070 

.0450 

.0760 

.0830 

.775 

.0070 

-.0230 

.0190 

.0450 

.0290 

.900 

. 0900 

.0130 

. 0290 

.0180 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

1 • 0220 

.9270 

.753D 

.8680 

. 7660 

.050 

.3360 

.4150 

.3090 

.2570 

.2600 

,150 

.4240 

.4540 

.4080 

.3560 

.3380 

. 300 

. 3300 

. 3340 

.3780 

.3830 

.3500 

. 520 

.2570 

.2670 

.2910 

.3350 

. 3420 

. 650 

- . 0090 

.0000 

.0430 

.0560 

.0690 

.775 

-.0050 

-.0310 

.0060 

.0300 

.0190 

. 900 

.0840 

- . 0030 

.0180 

.0060 

DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1594 


AMES  87-71)7  IA9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 
SECTION  < 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  t 5)  = 2.18'.) 


MACH  < 1>  = 2.498  BETAT  < 6)  = 4.320 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  < 7)  = 6.460 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 8}  = 8.590 


MACH  ( 2>  = 2.999  BETAT  ( 1)  = -8.560 


Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

• LIDO 

.9760 

.9640 

.7860 

.8700 

. 7400 

.1440 

.2110 

.0720 

.0770 

.0960 

. 1 511 

.3490 

.2230 

.1630 

.1370 

.1360 

.300 

. 2750 

.2790 

.2010 

.1580 

.1490 

. 520 

.2020 

.2010 

.2200 

. 1960 

.1860 

.650 

-.0110 

-.0270 

-.0010 

.0130 

-.0290 

.775 

-.0080 

-.0600 

-.0330 

- , 0040 

-.0350 

.9011 

.0790 

-.0410 

-.0160 

-.0180 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

x/cv 

.000 

. 7490 

.9540 

. 7630 

.8360 

.7130 

.050 

.1170 

.0350 

-.0140 

.0190 

.0350 

* ic. 

233*1 

• 117611 

f .cor. 

r\fc*»r. 

r 

•-'*' ' *' 

.300 

. 1960 

.24111) 

•0920 

• 063U 

.0820 

. 520 

. 14211 

.16911 

• 1660 

.11111!* 

.1120 

.650 

-.0190 

-.11550 

-•0090 

~.U5?Li 

-.0740 

.775 

-.03711 

-.0870 

-•0430 

-.116511 

-.0970 

.900 

. 0680 

- « 0520 

-.068!! 

-.0810 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

. 5090 

.8660 

• 7570 

.811711 

, 3790 

.050 

.0020 

-.0390 

-.0560 

-.0270 

-.0160 

.150 

. 1330 

-.0160 

-.0330 

.0060 

.0180 

.300 

.1070 

- .0050 

-.0070 

,00911 

.0400 

.520 

.0630 

.0590 

.0060 

,0350 

.0740 

.650 

-.0470 

-.0620 

-.1100 

-.0990 

-.1020 

.775 

-.0810 

-.0930 

-.1050 

- . 1070 

-.1350 

.900 

.1130 

1000 

-.1150 

-.1190 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 8411 

.925 

x/cv 

.000 

.4680 

. 7580 

. 74 1L; 

.7650 

. 6360 

.050 

-.0130 

-.0550 

-.0890 

-.0710 

-.0640 

.150 

-.0590 

-.0530 

-.1)730 

-.0370 

-.0280 

. 300 

. 0070 

-.0610 

-.0460 

-.0310 

.0020 

.520 

-.0180 

-.0480 

-.0360 

.0020 

.0350 

. 650 

-.0940 

-.1220 

-.1400 

-.1170 

-.1140 

.775 

-.1290 

-.1330 

-.1370 

-.1200 

-.1490 

.900 

.1160 

-.1300 

-.1270 

-.1320 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

. 5740 

. 6430 

.6540 

.8680 

.8240 

.050 

.6020 

.6350 

.6160 

.5960 

.6190 

. 1 50 

.5010 

. 5940 

.5570 

.5850 

.5650  * 

.300 

.3650 

.4460 

.4910 

.5180 

.4960 

(RBNV02) 


DATE  16  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1595 


AMES  07“ 707  IA9  02A  + $3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  C 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 2) 

- 

2.999 

BETAT 

( 

1) 

= -8.560 

Z/BV 

.159 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 520 

.2820 

.3440 

.4040 

.4460 

.4430 

. 650 

.0220 

.0550 

.1220 

.1590 

.1730 

.775 

.0320 

.0290 

.1030 

. 1430 

.1170 

.900 

.1470 

.1030 

.1250 

,1060 

MACH 

t 2) 

= 

2.999 

BETAT 

( 

2) 

= -6.400 

Z/BV 

.156 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.7610 

.7700 

.7100 

.9140 

.8430 

.050 

. 5300 

. 5720 

. 5140 

.4170 

.4070 

.150 

.4770 

.5510 

.4990 

.4980 

.4530 

. 300 

.3560 

.4060 

.4470 

.4590 

.4370 

. 520 

.2730 

.3100 

.3600 

.3990 

.4160 

.650 

.0160 

.0430 

.0980 

.1330 

. 1490 

.775 

.0260 

.0170 

.0810 

.1140 

.0920 

.900 

.1200 

.0720 

.1010 

.0800 

MACH 

( 2) 

= 

2.999 

BETAT 

( 

3) 

= -4.250 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.7920 

.8140 

.7640 

.9360 

, 7960 

.050 

.4210 

.4700 

.3560 

.2510 

.2790 

.150 

.3940 

.5120 

.4410 

.3460 

.2960 

.300 

.3210 

.3730 

.4050 

.3710 

.3050 

. 520 

.2510 

.2810 

.3200 

.3590 

.3620 

.650 

.0210 

.0310 

.0750 

.1110 

.1130 

.775 

.0310 

-.0020 

.0560 

,0850 

.0670 

, 900 

.0880 

.0450 

.0720 

.0600 

MACH 

( 2> 

ss 

2.999 

BETAT 

( 

4) 

= -2.100 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

1.0230 

.8670 

. 8000 

.9110 

. 7990 

.050 

.3210 

.3030 

.2400 

. 1 600 

.1910 

.150 

.3700 

.4660 

.2580 

.2070 

.1770 

_ jnn 

= 3060 

. 3300 

.3620 

.2320 

.1910 

.520 

.2330 

.2530 

.2920 

.2660 

.1790 

.650 

. 0020 

.0230 

.0660 

.0840 

.0650 

.775 

.0090 

- . 0090 

.0380 

. 0660 

. 0440 

. 900 

.0730 

. 1)280 

.0530 

.0350 

MACH 

( 2) 

2.999 

BETAT 

( 

5) 

= 2.230 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

. r ji.yj 

.9600 

.8980 

.8330 

.9170 

. 7780 

.050 

.0860 

.0370 

.0560 

.0900 

.1090 

.150 

.2240 

.1250 

,0910 

.1020 

.0980 

. 300 

.2370 

.2640 

.1320 

.0900 

.0920 

.520 

.1690 

.2050 

.1460 

.1140 

.1180 

(RBNV02) 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1S96 


AMES  A 7- 70?  IA9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL  .1BNV02) 

SECTICAI  ( 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 21  = 2.999  BETAT  ( 5)  = 2.230  Z/BV  .158  .316  .600  .840  .925 

X/CV 

.650  .0030  .0020  .0460  -.0250  -.0390 

.775  .0070  -.0340  ,0140  -.0350  -.0670 

.900  .0710  .0010  -.0360  -.0500 

MACH  ( 2)  - 2.999  BETAT  < 6>  = 4.400  Z/BV  .158  .316  .600  .840  .925 

X/CV 


t ooo 

. 6990 

. 8590 

.8240 

.9490 

, 7620 

. 050 

.0640 

-.0030 

.0230 

.0680 

.0890 

. i 50 

. 1680 

I'iRQI'i 

. 0360 

r.o  4 i'i 

. 08cr  1 

* 300 

.1320 

.0740 

.0430 

. 0670 

.0790 

,5211 

.0920 

.1200 

. 0640 

,0870 

. 1060 

.650 

-.0130 

-.0160 

-.0330 

-,0450 

-.0480 

.775 

-.0180 

- . 0470 

-.0290 

-.0610 

-.0800 

900 

. 0820 

-vOSLlU 

-.06211 

-.0700 

MACH  ( 25  = 2.999  BETAT  ( 7)  = 6.580  Z/BV  .158  .316  .600  .640  .925 

X/CV 


000 

.6110 

.855'j 

.8170 

. 9300 

. 7740 

050 

-.0100 

-.115111 

-.0040 

.0420 

* '-<590 

150 

.0230 

. Ulil  11 

. 0040 

♦ 0540 

. 0580 

300 

.0800 

.1111711 

.0100 

.0430 

< o80 

520 

.0470 

.111311 

.0170 

.0620 

. 0790 

650 

-.0370 

-.11590 

-.0780 

-.0560 

-.0570 

775 

-.0620 

-.06211 

- . 0880 

-.0750 

- . 0890 

900 

.11960 

-.0800 

-.0840 

-.0810 

MACH  ( 25  = 2.999  BETAT  ( 8)  = 8.750  Z/BV  .158  . 316  . 600  . 340  . 925 

X/CV 


.000 

.49611 

.771111 

. 7990 

. 893b 

. 7340 

,050 

-.11210 

-.114411 

-.03211 

. 0080 

. 0240 

. 1 50 

-.04411 

-.11250 

- . 0290 

. 027b 

.0310 

. 300 

,00711 

-.0280 

-,0200 

.0170 

* 0370 

. 520 

-.0120 

-.02111 

-.01411 

.0390 

. 0590 

.650 

-.116811 

-.0850 

- .0920 

-.0660 

- . 0640 

.775 

-.0910 

-.0890 

-.0890 

-.0860 

-.1000 

.900 

.1160 

-.118711 

- , 0960 

-.0940 

MACH  ( 35  s 3.502  BETAT  C 1)  = -8.710  Z/BV  .158  .316  .600  .840  .925 

X/CV 

,000  .5400  .6990  .7300  .9690  .9090 

.050  .5340  .6240  .5610  .4390  .4150 

.150  .4730  .5580  .5410  .5200  .4620 

.300  .3470  .4030  .4880  .5040  .4540 

.520  .2440  .3430  .4010  .4510  .4610 

.650  .0280  .0750  .1330  .1830  .1950 


DATE  1$  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  159? 


AMES  $7-707  IA9  C2A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


;CTICT!  t DLE^T  VERTTri!.  DEFENCENT  VARIABLE  CF 


MACH 

( 

3) 

- 

3 . 502 

BETAT 

( 

1) 

-$.710 

Z/8V 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

x/cv 

.775 

.0140 

.0330 

.1140 

.1560 

.1330 

.900 

.1250 

. 1060 

.1460 

.1270 

MACH 

< 

3> 

3.502 

BETAT 

( 

2) 

= 

-6.520 

Z/BV 

.15$ 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.6670 

. 7910 

.7780 

.9420 

.8600 

.050 

.4570 

.4580 

.3920 

.2680 

.2720 

.150 

.4190 

.5130 

.4690 

. 3430 

.2870 

.300 

.3320 

.3700 

.4350 

.3650 

.2990 

* 520 

,2380 

. 3040 

. 3490 

.3880 

.3530 

.650 

.0300 

.0590 

.1060 

.1460 

.1410 

.775 

.0210 

.0210 

.0820 

.1140 

. 109'0 

.900 

.0960 

.0720 

.1050 

. 1020 

MACH 

( 

35 

3 . 502 

BETAT 

C 

3) 

= 

-4.330 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.7130 

.8020 

.8150 

.9610 

.8510 

.050 

.3510 

.2880 

.2410 

, 2080 

■ 2240 

.150 

.3110 

.4170 

. 3090 

.2230 

.2120 

.300 

.2780 

.3380 

.3870 

.2470 

.2050 

. 520 

.2140 

.2720 

.3210 

.2580 

.1920 

.650 

.0330 

.0450 

.1020 

.1220 

.0580 

.775 

.0290 

.0100 

.0660 

.0980 

.'.1440 

,900 

.0790 

.0540 

.0870 

.0490 

MACH 

( 

3) 

3.502 

BETAT 

C 

4) 

-2 . 140 

Z/BV 

1 c$. 

.316 

.600 

, 840 

.925 

X/CV 

.000 

.9850 

.8230 

.8090 

.9680 

,8520 

.050 

.2800 

.2080 

.1430 

.1710 

.1850 

. 1 50 

.2970 

.2730 

.2100 

.1710 

.1710 

. 300 

.2590 

. 3000 

.2210 

.1620 

. 1 600 

. 520 

.1980 

.2440 

.2830 

.1690 

.1480 

f » ir 

i .aoh 

m i .acn 

. 0380 

,0250 

.63O 

• LiAkJ'J 

.775 

.0030 

.0110 

.0630 

,0340 

-.0140 

.900 

.0740 

.0480 

. 0290 

-.0140 

MACH 

< 

3) 

3.502 

BETAT 

( 

5> 

- 

2.260 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

X/CV 

. 000 

.8750 

.8460 

.8380 

.9700 

. 8200 

.050 

, 0320 

.0320 

.0790 

• 1 ■ iS!,! 

.1120 

.150 

.0810 

.0810 

.0810 

.0980 

.1009 

. 300 

.2010 

.0830 

.0950 

.0810 

.0880 

. 520 

.1360 

.1590 

.1090 

.0910 

. 0880 

.650 

.0010 

.0150 

.0160 

-.0180 

- . 0220 

.775 

. 0030 

-.0160 

. 0060 

-.0340 

-.0500 

(R6NV92 ) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1S98 


AMES  87-71.7  IA9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL  "5BNVU2) 


SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


M*  CH 

( 3)  = 

3 . 502 

BET  AT 

( 5)  - 

2.26U 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

x/cv 

.900 

.0710 

-.0010 

-.0250 

-.0350 

MACH 

( 3)  = 

3,502 

BETAT 

< 6)  = 

A . 48I> 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

. 840 

.925 

X/CV 

.000 

.681U 

.8360 

.8740 

.9690 

.7990 

.050 

.1141111 

- . 0020 

.0510 

.1)670 

,0680 

.150 

.11.411 

.0290 

.0510 

.0650 

.0630 

,300 

. Il81.li 

.0380 

.0520 

. 0500 

.0510 

. 520 

.11630 

.0910 

.0450 

.0600 

.0660 

.630 

“.111411 

- .0020 

-.04 60 

-.0350 

—.0450 

.775 

- . 1.2411 

- . 0340 

- . 0490 

-.0450 

-.0610 

. 900 

. 0650 

-.0480 

- . 0430 

—.0480 

MACH 

C 3)  - 

3-502 

BETAT 

t 7)  = 

6.690 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

» 840 

.925 

X/CV 

.000 

. 54711 

.8590 

.8730 

.9570 

. 7860 

.050 

-.1.11211 

-.0290 

♦0300 

.052.. 

.0520 

. 1 50 

- . 0020 

-.0100 

.0240 

.0560 

, 0a  60 

, 300 

.11520 

. OLH.rO 

,0270 

.0430 

.0400 

. 520 

, 0260 

.0100 

• 0230 

.060  L.* 

.1:580 

. 650 

-.1.340 

-.0480 

-.0530 

-.0330 

-.04 10 

.775 

-.0520 

-.0580 

-.0550 

-.0500 

--••570 

,900 

.0730 

-.0510 

-.0500 

- . . >600 

MACH 

C 3)  - 

3.502 

BETAT  < 

8)  - 

8.910 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

,000 

.46611 

. 7970 

.8570 

.9910 

.8060 

.050 

— .0080 

-.0310 

. 0070 

• 0330 

.0340 

.150 

-.0240 

-.0210 

- . 0040 

.0350 

.0360 

.300 

-.0130 

-.0220 

-.0040 

. 0240 

.0360 

. 520 

-.0280 

—.0210 

-.0050 

.0410 

.0520 

. 650 

-.0650 

-.0690 

-.0670 

- , 0470 

-.0470 

.775 

-.0770 

-.0760 

-.0680 

-.0670 

- . 0740 

. 900 

.0920 

—.0650 

- . 0720 

—.0710 

date  ib  sef  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 3 ABC 


PAGE  1599 


AMES  67-7117  IA9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


(R8NV03)  ( lU  MAY  73  ) 


REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 
LREr  " 
BREF  - 
SCALE  = 

2,42111  SQ.FT. 
39.84911  INCHES 
39.84911  INCHES 
* 1131111  SCALE 

XMRP  = 
ZMRP  = 

28.5300  INCHES 
„ 0000  I NCHES 
• 0000  I NCHES 

alphat  = 
RUDDER  = 
RUDFLR  - 

-6.000 

.000 

.000 

CRBINC  = 
ELEVON  = 

SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < 1)  = 2.498  BET  AT  ( 1)  = -8.4211 


MACH  < 1>  = 2.498  BETAT  ( 2)  = -6.2S11 


MACH  < 1) 


2.498  BETAT  (3)  = —4.180 


Z/B  V 

.158 

.316 

X/CV 

. duo 

.42211 

.5500 

.1150 

. 54111 

.6820 

.150 

.4410 

.5350 

.300 

.31411 

.3880 

. 520 

.2540 

.3070 

.650 

- . 0140 

.0170 

.775 

.0100 

-.0010 

. 900 

. 1320 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.6060 

. 7090 

.050 

.4900 

.6030 

.150 

.4180 

.4880 

.300 

.3040 

.3570 

.520 

.2460 

.2900 

.650 

-.0200 

. 0080 

.775 

-.0090 

-.0210 

.9011 

.1040 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.5770 

.8490 

.050 

. 3870 

. 5030 

.150 

.3620 

.4370 

M f.n 

ooon 

. 3200 

. 520 

.2230 

.2600 

.650 

-.0160 

-.0120 

.775 

-.0160 

-.0410 

.900 

.0740 

Z/BV 

.158. 

.316 

X/CV 

. 000 

.9290 

. 8620 

.050 

.2870 

.3610 

.150 

,3600 

.4170 

. 300 

.2830 

.2960 

.520 

.2160 

.2310 

.650 

- . 0200 

-.0190 

.775 

- . 0240 

-.05110 

.900 

.0690 

.600 

.840 

.925 

,5640 

.6530 

.6740 

.6120 

.6040 

.6140 

.5410 

.5540 

.5410 

.4740 

.4800 

.4450 

.3750 

.4060 

. 3900 

.0710 

.1110 

.1110 

.0660 

.0890 

.0640 

.0590 

.0740 

.0520 

.600 

.840 

.925 

.6320 

.7080 

. 7030 

. 5350 

.5120 

.5240 

.4910 

.4920 

.4830 

. 4300 

.4360 

.4050 

.3350 

.36711 

.3500 

.0580 

,0910 

.0910 

.0340 

.06511 

.0390 

.0320 

.0520 

. 0290 

.600 

.840 

.925 

.7160 

.7440 

. 7090 

.4090 

.38311 

. 3800 

.4290 

.4260 

.4100 

. 3800 

. 3820 

. 3580 

.2900 

.3250 

.3110 

.0420 

.0610 

.0710 

.0070 

.0340 

.0150 

-.0010 

.0270 

.0060 

. 600 

.840 

.925 

. 76211 

. 7900 

.7190 

.2710 

.20311 

.2070 

.3640 

.2970 

.2810 

.3440 

.3340 

.2900 

.26211 

.2990 

. 3080 

.02811 

. 0420 

. 0520 

- . 0070 

.0210 

. 0070 

-.0170 

.0100 

- . 0030 

. 50U 


. 000 


MACH  < 1) 


2.498  BEjAT  ( 4)  = -2.070 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1600 


SECTION  ( 
MACH  ( 1) 


MACH  ( 1 > 


MACH  ( 1> 


MACH  ( 1 ) 


MACH  ( 2)  = 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


1ILEFT  VERTICAL 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2,498  BETAT  ( 5)  = 2.180 


= 2.498  BETAT  ( S)  = 4.310 


= 2.498  BETAT  C 7)  = 6.440 


2.498  BETAT  ( 8)  = 8,570 


2.999  BETAT  ( 1)  = -8.570 


Z/BV 

.158 

.316 

X/C  V 

.000 

.9020 

. 8940 

.050 

.1190 

.1690 

.150 

.2960 

.1700 

.300 

.2330 

.2420 

. 520 

.1670 

.1710 

. 650 

-.0270 

- . 0470 

.775 

-.0320 

-.0800 

.900 

. 0640 

2/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

. 5400 

.9230 

. 050 

.2230 

.0430 

.150 

.2150 

.0580 

, „ 

A I3/-I  . 

* T 

f 4 *+**\.l 

. AW'\7.r 

.520 

.0980 

.1370 

.650 

-.0390 

-.0650 

.775 

- • 0520 

-.0870 

.900 

. 0840 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

, 000 

1 4640 

.8020 

,050 

-.0030 

-.0490 

.150 

.1130 

-.0280 

.300 

♦ 0820 

-.0110 

. 520 

.0390 

.0330 

. 650 

-.0630 

-.0770 

.775 

-.0930 

-.0990 

. 900 

.0980 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.3260 

.6930 

.050 

-.0480 

-.0820 

.150 

.0160 

-.0810 

.300 

.0050 

-.0800 

. 520 

-.0330 

-.0640 

.650 

-.1060 

-.1320 

.775 

-.1350 

-.1440 

.900 

.1050 

2/BV 

.158 

.316 

X/CV 

, 000 

.4540 

. 6080 

.050 

. 4880 

.5810 

.150 

.4230 

. 5500 

. 300 

.3110 

.4140 

.600  .840  .925 


.7860 

.7980 

. 6960 

.0470 

.0630 

. 0770 

.1370 

.1150 

.1140 

.1690 

.1310 

,1240 

.1980 

.1660 

. 1 560 

-.0120 

-.0100 

-.0410 

-.0450 

-.0190 

- r 0540 

-.0530 

-.0280 

-,0410 

. 600 

. 840 

.925 

.7660 

.7610 

,655'J 

-.0080 

.0060 

.0190 

• 0600 

.0460 

. 0440 

• 0830 

• Jj.-.i 

.0590* 

.1320 

.0900 

• 0920 

-.0250 

-.0590 

...  # 

-.0540 

- • 0700 

- .1*940 

-.0640 

-.0750 

-.0810 

« 600 

.840 

,925 

. 7440 

. 7220 

. C • 50 

-.0610 

-.0430 

— .0350 

— .0470 

-.0110 

- . 0080 

-.0230 

-.0110 

.0120 

-.0090 

.0150 

„ 0400 

-.1200 

-.1110 

-.1090 

-.1160 

-.11 70 

-.5,410 

-.1110 

-.1200 

-.1230 

.600 

. 840 

.925 

.7140 

. 6760 

.5730 

-.0960 

-.0850 

-.0830 

-.0920 

-.0510 

- . 0500 

-.0710 

- . 0460 

-.0230 

— . 0600 

-.0180 

.0130 

— . 1440 

-.1270 

-.1240 

-.1430 

-.1330 

- . 1600 

- . 1420 

-.1370 

-.1440 

.600 

. 840 

.925 

. 5600 

.7740 

. 7260 

.5440 

.5330 

.5570 

.4990 

.5230 

. 5040 

. 4460 

.4620 

.4440 

CRSNV03} 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE.  1601 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECT !CN  ( 1)1  FFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

< 2> 

- 

2.999 

BETAT 

( 

1) 

= -8.570 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 520 

.2340 

.3290 

.3630 

.3990 

,4000 

.650 

. 0040 

.0440 

. 1020 

.1370 

.1500 

.775 

. 0070 

.0150 

.0800 

.1150 

.0970 

.900 

.1250 

.0800 

.1010 

.0830 

MACH 

< 2) 

= 

2*999 

BETAT 

< 

2) 

= -6.420 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.7110 

.7470 

.6160 

.8190 

.7520 

*050 

.4620 

, 5280 

.4420 

.3660 

.3610 

-JL50 

,4150 

. 5090 

.4410 

.4360 

.3980 

.300 

.3070 

.3730 

.4010 

.4030 

.3820 

.520 

. 2290 

.2930 

. 3200 

.3520 

.3610 

.650 

-,0020 

.0320 

.'.>830 

.1130 

.1300 

.775 

.0000 

.0000 

.0620 

.0920 

.0750 

,900 

.1010 

.0510 

,0780 

.0620 

MACH 

{ 2) 

£.999 

BETAT 

t 

3) 

= -4.260 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.6590 

. 7970 

.6690 

. 8400 

,7510 

, 050 

.3590 

.3920 

.2980 

.2140 

.2560 

. 1 50 

.3400 

.4760 

.3760 

.2950 

.2620 

.300 

.2780 

. 3440 

. 3560 

.3150 

.2700 

.520 

.2120 

.2660 

.2810 

.3170 

.2990 

.650 

. 0050 

.0210 

. 0600 

.0870 

.1*920 

.775 

.0120 

-.0110 

.0360 

.0630 

.0500 

*900 

.0730 

.0280 

. 0500 

.0410 

MACH 

( 2> 

2.999 

BETAT 

< 

45 

= -2.100 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.9650 

.8670 

.7100 

,8190 

.7170 

.050 

.2740 

.2420 

.1480 

.1470 

.1700 

. 1 5U 

• 3080 

.4050 

.2360 

.1940 

.1630 

i gnn 

pgnn 

, 3110 

.3350 

.2130 

.1690 

. 520 

.2020 

.2360 

.2620 

.2230 

.1730 

.650 

- . 0030 

.0110 

.0560 

.0770 

.0390 

,775 

-.0050 

-.0210 

.0350 

.0560 

. 0240 

.900 

.0470 

.0230 

.0420 

.0260 

MACH 

< 2) 

- 

2.999 

BETAT 

( 

S) 

= 2.220 

Z/BV 

.158 

,316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

. 9000 

.8860 

. 7430 

.8250 

.6920 

.050 

, 0680 

.0180 

.0310 

.0690 

.0870 

.150 

.2110 

.1110 

.0630 

.0830 

.0770 

. 300 

.2060 

.2370 

.0910 

.0700 

.0730 

. 520 

.1510  . 

.1820 

.1260 

.0910 

.0970 

(RBNV03) 


DATE  16  SEP  73 

SECTION  < 1 ) LEFT  VERTICAL 
Mack  ( 2)  = 2.999  BETAT 

MACH  I 2)  = 2.999  BETAT 


MACH  ! 2)  - 2.999  BETAT 


MACH  ( E)  a 2.999  BETAT 


MACH  ( 3)  a 3.502  BETAT  ( 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C  PACE  1602 

AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL  1BNV03) 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


( 5)  = 2.220 

Z/BV 

.150 

.316 

, 600 

.840 

.925 

X/CV 

. 650 

-.0060 

-.0120 

.0180 

-.0380 

-.0480 

.775 

-.0070 

-.0440 

.0920 

-.0440 

-.9770 

.900 

.0570 

-.0090 

-.0450 

-.0600 

: 6)  = 4.390 

2/BV 

.158 

.316 

.600 

. 840 

. 925 

X/CV 

.000 

. 5320 

.6410 

. 7280 

.8540 

.7100 

. 050 

.0050 

-.0180 

.0030 

.0470 

.0670 

.150 

. 1 520 

. 0470 

.0180 

.0560 

.0630 

» 399 

. 1*930 

• 0600 

• 0280 

.’0450 

.0600 

.520 

.0650 

.1010 

.0410 

.0620 

. 0770 

.650 

- . 0320 

-.0350 

- • 0540 

-.0540 

-.0520 

.775 

-.0320 

-.0530 

-.0530 

-.0670 

-.0871; 

• 900 

.0670 

-.0390 

-.0640 

-.0720 

7)  = 6.560 

Z/BV 

.150 

.316 

. 699 

.840 

.325 

X/CV 

. 000 

. 5950 

.0250 

.7100 

.832ti 

.6?  ;o 

.050 

- .0300 

-.0610 

-.9250 

.0150 

.0331* 

. 1 50 

.0420 

-.0190 

-.0170 

.9299 

. .’550 

. 300 

.0540 

-.0980 

-.0030 

.9190 

.07  39 

. 520 

.0240 

- . 0090 

.0019 

.0370 

0.  O20 

. 650 

-.0530 

-.0680 

-.0830 

-.0670 

-.0670 

. 775 

-.0690 

-.0899 

-.9919 

" .0849 

- .9999 

. 900 

.9809 

-.0840 

-.0880 

—.0920 

8)  = 8.730 

Z/BV 

.158 

.316 

.699 

.849 

.925 

X/CV 

.000 

.3790 

. 7230 

.6850 

.7950 

.6470 

,050 

-.0290 

-.0420 

-.0460 

-.0130 

.9919 

.150 

- . 0470 

-.0350 

-.0450 

,9019 

e 0979 

.300 

-.0250 

- ,0400 

-.0310 

- . 0960 

,9129 

. 520 

- . 0430 

-.0410 

-.0259 

.0150 

.0330 

. 650 

-.0880 

-.0950 

-.0930 

-.0750 

—.9729 

.775 

“.1030 

-.1910 

-.0910 

-.0920 

- .1080 

,900 

. 9990 

-.9890 

- . 9940 

-.1939 

1)  = -8.730 

Z/BV 

.158 

.316 

. 699 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

. 4440 

.5790 

.6200 

.8530 

. 8929 

.050 

.4610 

.5130 

.4920 

.4030 

.3990 

. 1 50 

.3840 

.5130 

.4820 

.4700 

.4279 

, 300 

.2950 

.4100 

.4449 

.4509 

.4190 

. 520 

.2120 

. 3330 

.3640 

■ 4049 

.4999 

.650 

.0200 

.9700 

. 1 1 70 

.1560 

,1749 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1603 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH 

t 3)  = 3.502 

BETAT 

( 1)  = -8.730 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.775 

. 0060 

.0220 

.0940 

.1310 

. 1 280 

. 900 

.1060 

.0930 

.1150 

.1140 

MACH 

( 3)  = 3.502 

BETAT 

( 2)  = -6.530 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.6250 

.6720 

.6650 

.8720 

.7650 

.050 

.4230 

.4040 

.3420 

. 2800 

.2770 

.150 

.3860 

.4870 

.4010 

.3340 

.2880 

.300 

.3130 

.3770 

.4010 

.3540 

.2970 

. 520 

.2170 

.3000 

.3300 

.3720 

.3230 

rcr*. 

.0220 

roc  ; 

• 1 _P 

• XC.-OLI 

4 5Ar. 
« 1UDU 

.1450 

.775 

.0040 

,0130 

. 0900 

.1110 

.0970 

*900 

. 0800 

.0780 

.0970 

.0860 

MACH 

< 3)  = 3.502 

BETAT  ( 

3)  = -4.340 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.6520 

.7190 

.6950 

.8450 

. 7500 

.050 

.3220 

.2610 

.1950 

.1850 

.2070 

.150 

.2930 

.3900 

.2750 

.2050 

.1880 

*300 

.2540 

.3310 

.3410 

.2260 

. 1850 

.520 

.1890 

.2590 

.2870 

.2410 

.1790 

.650 

.0230 

.0360 

.0990 

.1090 

.0590 

.775 

.0210  -.0040 

.0680 

.0860 

.0390 

.900 

.0540 

.0540 

.0760 

.0400 

MACH 

( 3)  = 3.502 

BETAT  ( 

4)  r -2.140 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.9270 

.7740 

.6960 

.8560 

.7510 

.050 

.2830 

.2040 

. 1 130 

.1440 

.1620 

.150 

.2600 

.2640 

.1680 

.1460 

.1440 

.300 

.2210 

.2910 

.2020 

. 1440 

.1330 

.520 

.1720 

.2270 

.2510 

.1470 

.1220 

. 650 

. 0040 

.0280 

.0660 

. 0280 

.0130 

.775 

— .0040  - 

• uiuu 

. 04  70 

.0220 

— .0230 

. 900 

.0440 

.0350 

.0210 

-.0230 

MACH 

< 3)  = 3.502 

BETA  T ( 

5)  = 2.260 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.8510 

. 7980 

.7280 

. 8600 

.7270 

.050 

.0250 

.0170 

.0560 

.0790 

.0870 

.150 

.0810 

. 0690 

.0580 

.0770 

.0750 

.300 

. 1 730 

.0990 

.0650 

.0600 

.0660 

.520 

. 1 1 50 

. 1360 

.0830 

.0710 

.0650 

.650 

-.0010 

.0050 

.0100  - 

.0240 

-.0310 

.775 

-.0060  -. 

.0250  - 

. 0060  - 

. 0400 

-.0530 

(RBNV03) 


CATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


FACE  1604 


AMES 

87-707  IA9 

02A  + S3 

+ T9  LEFT  VERTICAL 

SECTION  ( 

1 ) LEFT  VERTICAL 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH 

( 3) 

= 3 . 502 

BETAT 

( 5>  = 

2.260 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.900 

.0500 

-.0110 

-.0350 

-.0380 

MACH 

( 3) 

= 3.502 

BETAT 

( 6)  = 

4.470 

Z/BV 

.158 

.316 

,600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4700 

.7630 

. 7520 

.8580 

. 7070 

.050 

.0180 

-.0030 

.0310 

.0470 

.0520 

.150 

.0870 

.0200 

.0300 

.0460 

.0430 

. 300 

.0680 

.0300 

.0290 

.0330 

.0350 

• 520 

* 0460 

•0360 

• 0250 

• 0430 

» 0320 

.650 

-.0280 

-.0130 

-.0520 

-.0410 

-.0500 

.775 

-.0350 

- . 0440 

-.0580 

-.0530 

-.0700 

.900 

.0490 

- .0540 

-.0540 

-.0590 

MACH 

C 3) 

= 3.502 

BETAT  ' 

[ 7)  = 

6.680 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

. 5400 

.7470 

. 7400 

.8860 

. 6930 

. 050 

-.0210 

-.0370 

.0070 

. 0280 

.0300 

.150 

-.0060 

-.0150 

.0030 

- 0300 

.0280 

. 300 

.0350 

-.0070 

- . 0050 

.021)0 

. 0230 

. 520 

.0090 

-.0110 

-.0020 

.0360 

.0390 

.650 

-.0450 

- .0570 

-.0650 

-.0470 

-.0530 

.775 

- • 0620 

-.0690 

-.0660 

—.0640 

-.0720 

4.900 

.0570 

-.0610 

- . 0650 

- . 0670 

MACH 

( 3> 

= 3.502 

BETAT  ( 

8)  = 

8 , 890 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

. 840 

.925 

X/CV 

. 000 

.3660 

.6960 

.7270 

.8710 

.7080 

.050 

-.0270 

-.0400 

-.0130 

.0170 

.0230 

.150 

-.0360 

-.0270 

-.0250 

.0170 

.0250 

. 300 

-.0340 

-.0330 

-.0200 

. 0100 

.0270 

. 520 

-.0410 

-.0350 

-.0150 

.0270 

. 0360 

. 650 

-.0740 

-.0720 

-.0650 

- . L j480 

-.0510 

.775 

-.0860 

-.0810 

-.0660 

-.0660 

-.0830 

.900 

.0740 

—.0640 

-.0670 

- . 0760 

IRBNV03) 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I ABC 


PAGE  1605 


REFERENCE  DATA 


SR  EF  = 

e.421C» 

SQ.FT. 

XMRP 

LREF  = 

39 e 8490 

INCHES 

YMRP 

BREF  = 

39.8490 

INCHES 

ZMRP 

SCALE  = 

,0300 

SCALE 

SECTION  < 1 > LEFT  VERTICAL 
MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 1)  = -8.430 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 2>  - -6.310 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 3)  = -4.190 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 4)  = -2.070 


AMES  87-707  IA9  Q2A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


28.5300  INCHES 
.0000  INCHES 
.0000  INCHES 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Z/BV 

.158 

.316 

,60fJ 

.840 

X/CV 

.000 

.2900 

.4990 

.5140 

.6261 

.050 

.4390 

.6170 

. 5660 

. 5691 

.150 

.3610 

.4830 

.4940 

. 5151 

.300 

.2570 

.3470 

.4220 

.443'. 

. 520 

.2080 

.2680 

.3270 

.372'. 

.650 

-.0360 

-.0020 

.0550 

.0851' 

.775 

-.0170 

-.0230 

,0380 

.1(651 

.900 

.1180 

.0360 

.1(511 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

X/CV 

.000 

,4620 

.6700 

. 5820 

.6851 

.050 

.4140 

. 5400 

.4930 

.4751' 

.150 

.3510 

.4340 

.4470 

.4541' 

.300 

.2550 

.3120 

.3790 

.3941 

. 520 

.1940 

.2460 

.2870 

.3281' 

.650 

-.0430 

-.0150 

.0330 

.1(661 

.775 

-.0330 

-.0400 

.0110 

. 1(451' 

.900 

.0900 

.0060 

.1(310 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

X/CV 

.000 

.4500 

. 7920 

.6720 

. 7270 

.050 

.3330 

.4460 

.3770 

.3490 

.150 

.3170 

.4020 

.3990 

.4000 

.300 

.2470 

.2890 

.3470 

.3560 

. 520 

. 1890 

.2270 

.2570 

.2990 

.650 

-.0350 

-.0250 

.0330 

.0440 

♦ 775 

-.0360 

-.0560 

-.1(080 

.1(260 

.900 

.0670 

-.0130 

.0180 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

X/CV 

.000 

.7580 

. 7980 

.7120 

.7760 

.050 

.2630 

.3140 

.2340 

.1660 

.150 

.3030 

.3700 

.3170 

.2650 

. 300 

.2360 

.2580 

.3100 

.2970 

» 520 

. 1 760 

.1950 

.2300 

.2730 

.650 

-.0390 

-.0330 

.0140 

.1(300 

.775 

-.0460 

-.0660 

-.0230 

.0060 

.900 

,0560 

-.0350 

-.0060 

(RBNV04)  ( 10  MAY  73  ) 
PARAMETRIC  DATA 

ALPHAT  = -4.000  CRBINC  = .500 
RUDDER  = .000  ELEVON  = .000 
RUDFLR  = .000 


.925 

.6340 
. 5741i 
.5030 
.4080 
.3600 
.0860 
.0470 
.0380 

.925 

.6590 

.4870 

.44411 

.3690 

.3190 

.0720 

.0250 

.0130 

.925 

.6750 
.3500 
.3870 
.3340 
.2900 
.0630 
. 0060 
- . 0050 

.925 

.6880 
.1750 
.2470 
.2600 
.2700 
. 0380 
-.0090 
-.0190 


DATE  IS  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1606 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 
SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 5)  = 2.I8D 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 6)  = 4.31X1 


MACH  ( 1)  a 2.498  BETAT  ( 7)  = 6.430 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 8)  = 8.550 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 1>  = -8.580 


Z/BV 

.158 

.316 

. 699 

.840 

.925 

X/CV 

.999 

. 7260 

.8220 

* 7389 

. 7820 

.6620 

.959 

.1270 

.1250 

. 9280 

,0410 

.058Li 

.159 

.2430 

.1420 

♦ 1090 

.0860 

.08811 

.300 

.2040 

.2120 

. 1360 

. 1000 

.0950 

. 520 

.1320 

.1450 

.1650 

.1310 

.1220 

. 650 

-.0400 

-.0600 

-.0350 

-.0350 

-.0630 

.775 

-.0500 

-.0970 

- . 0660 

- . 0440 

-.0740 

.900 

.0500 

-.0750 

-.0510 

-.0630 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

x/cv 

.000 

.3920 

.8580 

.7350 

• 7380 

.6169 

.050 

.2110 

.0360 

—.0240 

-.0080 

.9910 

.150 

. 1 560 

.0410 

.0380 

.0340 

. 9299 

.300 

.1180 

. 1400 

.0610 

.0390 

. 9469 

. 520 

.0530 

. 1070 

.0870 

. 0681* 

.9799 

.650 

-.0670 

— 1 6:870 

-.0380 

— 0790 

.775 

-.0780 

— • 0920 

-.0720 

-.0870 

1119 

.900 

.0650 

-.0820 

— .0920 

- . 9989 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.3540 

.7520 

.6950 

.7050 

. 5899 

.050 

..0210 

-.0520 

-.0720 

-.0550 

- , 9449 

.150 

.0940 

-.0320 

-.0560 

-.0280 

-.9299 

.300 

.0550 

-.0180 

-.0270 

-.0280 

-.9979 

.520 

.0090 

.0120 

-.0150 

-.  0030 

,9299 

.650 

- . 0860 

-.0980 

-.1230 

-.1130 

-.1219 

.775 

-.1040 

-.1050 

-.1220 

-.1150 

-.1499 

.900 

.0810 

-.11 70 

-.1110 

-.1329 

Z/BV 

.158 

.316 

• 600 

.840 

.925 

x/cv 

. 000 

.2060 

.6460 

. 6660 

. 6590 

. 5379 

. 050 

.0270 

-.0670 

-.1010 

-.1010 

-.9959 

.150 

-.0030 

-.0680 

-.0860 

-.0740 

-.9679 

.300 

-.0310 

-.0760 

-.0770 

-.0690 

-.9459 

.520 

-.0570 

-.0720 

- . 0740 

-.0420 

-.9969 

.650 

-. 1240 

-.1330 

-.1500 

-.1310 

-.1499 

.775 

-.1460 

-.1430 

-.1540 

-.1360 

-.1649 

.900 

.0970 

-.4530 

-.1380 

-.1519 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.3080 

.5350 

. 5840 

.6899 

. 6400 

.050 

.3890 

. 5090 

. 5230 

.4719 

.4950 

.150 

.3340 

.4900 

♦ 4700 

.4669 

.4480 

. 300 

.2510 

.3650 

.4080 

.4139 

.3930 

(RBNV04) 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


RASE  16'.’ 7 


DATE  18  SEP  73 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECT  I CM  ( DLEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 2) 

- 

2.999 

BETAT 

< 1) 

= -8.580 

Z/BV 

.158 

.316 

,600 

,840 

.925 

X/CV 

. 520 

.1850 

.2890 

.3260 

.3590 

.3580 

.650 

-.0130 

.0260 

.0830 

.1140 

. 1280 

.775 

-.0100 

- .0020 

.0600 

. 1030 

.0710 

.900 

.1070 

.0580 

.0960 

.0640 

MACH 

( 2) 

= 

2.999 

BETAT 

( 2) 

= -6.420 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.6250 

.6680 

.6350 

.7240 

.6670 

.050 

. 3990 

.4630 

.4040 

.3100 

.3140 

. 1 50 

.3490 

,4530 

.4160 

.3760 

.3470 

.300 

.2540 

.3310 

.3630 

.3570 

.3370 

.520 

. 1880 

.2620 

.2850 

.3180 

.3160 

.650 

-.0160 

.0210 

.0630 

.0830 

.1040 

.775 

-.0220 

-.0110 

.039*0 

.0690 

.0580 

.900 

.0800 

.0250 

.0630 

.0450 

MACH 

< 2) 

= 

2.999 

BETAT 

< 3) 

= -4.260 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.4750 

.7370 

.6710 

.7440 

.6680 

.050 

.2960 

.3240 

.2510 

.1920 

.2340 

.150 

.2970 

.4260 

.3180 

.2570 

.2340 

.300 

.2390 

.3020 

.3310 

.2750 

.2380 

.520 

.1760 

.2300 

.2630 

. 2900 

.2460 

.650 

-.0140 

.0020 

.0510 

.0750 

.0840 

.775 

-.0140 

-.0300 

.0250 

.0520 

.0350 

.900 

.0520 

.0110 

. 0440 

.0260 

MACH 

( 2) 

s 

2.999 

BETAT  > 

( 4> 

= -2.110 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.8480 

.8140 

.6960 

. 7610 

.6350 

.050 

,2100 

.1800 

.1390 

. 1460 

.1560 

.150 

.2510 

.3200 

.2050 

.1780 

.1670 

.300 

.2150 

.2790 

.2470 

.1860 

.1600 

. 520 

. 1670 

.2140 

.2350 

. 1980 

.1600 

.650 

-.0060 

.0000 

. 0440 

.0570 

.0260 

.775 

-.0130 

-.0330 

.0140 

.0360 

-.0020 

.900 

.0320 

-.0010 

.0240 

.0010 

MACH 

< 2) 

s 

2.999 

BETAT  1 

: 5) 

= 2.210 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

. 7650 

.8250 

.7310 

. 7670 

.6060 

.050 

.0610 

.0060 

.0220 

.0500 

.0680 

.150 

. 1940 

.0960 

.0420 

.0600 

. 0640 

. 3ti0 

. 1 780 

. 2020 

.0770 

.0470 

.0570 

. 520 

.1250 

. 1 560 

.0820 

.0680 

.0720 

(RBNV'.m) 


DATE  IB  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1608 


AMES  87-71.7  IA9  OB  A + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 
SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CF 


V/.CH 

( 2)  = 2.999 

BETAT 

t 5) 

= 2.210 

Z/BV 

.158 

.316 

.60*} 

.840 

.925 

X/CV 

.650 

-.0140 

-.0230 

-.0480 

-.0580 

.775 

-.0210 

-.0570 

-.0100 

-.0550 

-.0880 

.900 

.0300 

-.0230 

-.0550 

- , 0680 

MACH 

( 2)  = 2.999 

BETAT 

< 6) 

= 4,380 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.3790 

.7840 

.7380 

.7570 

.6230 

.050 

.1150 

-.0240 

-.0100 

.0210 

.0390 

.150 

.1170 

.0270 

-.0040 

.0300 

• 0420 

. 300 

.0750 

.0410 

.0040 

.0190 

.0340 

. 520 

.0360 

.0760 

.0170 

.0380 

.0501) 

.650 

-.0490 

-.0530 

-.0680 

-.0660 

-.0690 

.775 

-.0460 

-.0640 

-.0670 

-.0790 

-.1020 

. 900 

_ iv»qr. 

— f.qor. 

MACH 

( 25  = 2.999 

BETAT 

( 7) 

= 6.550 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

X/CV 

.000 

.5090 

. 7360 

. 7330 

.741  Li 

. 6030 

.050 

-.0330 

-.0730 

-.0340 

-.01 50 

.0010 

.150 

.0600 

-.11290 

-.0350 

— .0040 

.OLutO 

.300 

.0360 

-.0250 

-.0350 

-.0110 

.*.1040 

. 520 

-.0010 

-.0130 

- .0300 

.0050 

. 0200 

.650 

-.0690 

-.0780 

-.1050 

- . 0880 

— • 0870 

.775 

-.0810 

-.0890 

-.1130 

-.1030 

-.1110 

. 900 

.0590 

-.1040 

-.1050 

-.1040 

MACH 

{ 2)  " 2.999 

BETAT  ( 

! 8) 

= 8.710 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. oon 

.2330 

.6390 

.7210 

.7040 

.5660 

.050 

-.0210 

- . 0480 

-.0520 

-.0340 

-.0210 

.150 

-.0320 

- . 0440 

-.0610 

-.0220 

-•01 90 

. 300 

-.0440 

-.0530 

-.0540 

-.0300 

-.0120 

.520 

- . 0620 

-.0510 

— .0480 

- . 0100 

. 0020 

.650 

-.1040 

- . 0980 

-.1020 

-.0680 

- , 0860 

.775 

-.1150 

-.1110 

-.1070 

-.1020 

—•1190 

,90r0 

.0770 

-.1020 

-.1020 

-.1090 

MACH 

{ 3?  = 3.502 

BETAT  < 

1) 

= -8.740 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.3330 

. 5570 

.5180 

.7430 

.6990 

.050 

. 3680 

.4350 

.4040 

.3550 

. 3630 

. 1 50 

.2920 

.4760 

.4170 

.4090 

. 3790 

. 300 

.2330 

.3810 

.3910 

. 3970 

.3690 

.520 

.1710 

.3140 

. 3200 

.3610 

.3620 

.650 

.00711 

.0580 

.1040 

.1350 

. 1 500 

(RBNV04 } 


DATE  18  SEP  75 


TABULATE!)  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1609 


AMES  87-707  !A9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 
SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < 3)  = 3.502  BETAT  ( 1)  = -8.740 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 2>  = -6.540 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 3)  = -4.340 


MACH  < 3)  = 3.502  BETAT  ( 4)  = -2.150 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  { 5)  = 2.260 


Z/BV 

.158 

.316 

, 600 

.840 

.925 

X/CV 

.775 

- . 0050 

.0160 

.0790 

.1070 

.1080 

.900 

.0870 

.0690 

.0980 

.0940 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

. 5090 

.6630 

.5340 

.7590 

. 701*0 

.050 

.3740 

.3620 

.2680 

.2460 

.2790 

.150 

.3340 

.4390 

.3230 

.2890 

.2700 

.300 

.2580 

.3410 

.3450 

. 3040 

.2650 

.520 

.1720 

.2730 

.2840 

.3120 

.2750 

.650 

-.0010 

.0420 

.0880 

.1110 

.1200 

.775 

-.0170 

.OL'jOO 

.0590 

.0830 

.0870 

.900 

.0580 

.0450 

.0720 

.0690 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4830 

.7320 

.5790 

.7430 

.6620 

.050 

.2780 

.2260 

.1680 

.1690 

. 1880 

.150 

.2650 

.3550 

.2210 

. 1980 

.1740 

.300 

.2310 

.3110 

.2850 

.2110 

.1730 

. 520 

.1650 

.2400 

.2590 

.2200 

.1750 

.650 

.0090 

. 0850 

.0750 

.0850 

.0610 

.775 

.0010 

-.0150 

.0470 

.0700 

.0310 

.900 

.0380 

.0350 

.0560 

.0350 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.8390 

. 7770 

. 5941) 

.7540 

.6610 

. 050 

.2030 

. 1630 

.1050 

.1270 

.1470 

.150 

.2120 

.2350 

.1540 

. 1280 

.1280 

.300 

.1870 

.2690 

.1790 

.1280 

.1140 

. 520 

.1490 

.2130 

.2140 

. 1 380 

. 1070 

.650 

.0090 

.0230 

.0670 

.0300 

.0090 

.775 

.0020 

-.0150 

• 0400 

.0230 

-.0220 

.900 

.0290 

.0270 

.0200 

-.0240 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

. 841i 

.925 

X/CV 

.000 

.7910 

.8050 

.61 80 

. 7590 

.6430 

.050 

, 0280 

.0000 

.0300 

.11590 

.0740 

. 1 50 

.0820 

.0530 

.0390 

.0580 

•0600 

.300 

.1420 

.0610 

.0530 

.0470 

.0510 

. 520 

.1030 

.1210 

.1*600 

.0580 

.0560 

.650 

, 1)000 

. 0020 

-.0180 

-.0310 

-.0370 

.775 

-.0130 

-.0310 

-.0190 

- .0430 

-.0560 

(RENV04) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1610 


AMES 

87-707  IA9 

OEA  + S3 

* T9  LEFT  VERTICAL 

SECTION  { 

1 (LEFT  VERTICAL 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH 

< 3) 

= 3 . 302 

BETAT  ( 5)  = 

2.260 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.900 

.0270 

-.0190 

-.0370 

- .1(4  50 

MACH 

( 3> 

= 3 . 502 

BETAT  ( 6)  = 

4.460 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

X/CV 

.000 

.3610 

.7910 

. 6400 

.7540 

.6210 

.050 

.0130 

- .0220 

. 0080 

.0280 

.0340 

.150 

.0760 

.0040 

.0110 

.0290 

.0260 

. 300 

.0580 

.0110 

.0030 

.0160 

.0180 

.520 

.0340 

.0160 

. 0030 

.0250 

.0310 

.550 

—.0330 

— .0410 

— liA!  ‘i 

— .0521! 

-.05?0 

.775 

-.0390 

- .0500 

-.0760 

-.0670 

-.071(0 

. 900 

.0340 

-.0690 

-.0670 

-.0640 

MACH 

( 3) 

= 3.502 

BETAT  ( 7)  = 

6.660 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4400 

. 7500 

.5930 

.7751i 

.6290 

.050 

-.0260 

-.0500 

-.0090 

.0150 

.0270 

.150 

.0240 

-.0240 

-.'-H20 

.0170 

.1(220 

. 300 

.0180 

-.0250 

-.0100 

.0061' 

.0150 

. 520 

-.0090 

-.0270 

-.0130 

.0220 

.0290 

.650 

-.0550 

-.0660 

-.0660 

-.0450 

-.0530 

.775 

-.0650 

-.0710 

-.'.1650 

-.0660 

- . 1 >790 

.900 

.0460 

-.0640 

-.0670 

-.0750 

MACH 

< 3) 

= 3.502 

BETAT  ( 8)  = 

8.870 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

. 840 

.925 

X/CV 

. 000 

.2590 

.6600 

.6100 

. 7620 

.6180 

.050 

-.0280 

- . 0470 

-.0280 

-.0060 

.0070 

.150 

-.0410 

-.0400 

-.0360 

-.0010 

. 1(030 

. 300 

-.0530 

-.0440 

-.0270 

— .01(90 

.0010 

.520 

-.0590 

-.0490 

-.0290 

.0080 

.0160 

.650 

-.0860 

-.0780 

-.0760 

-.0570 

- . 1(61 0 

.775 

-.0940 

-.0880 

-.0780 

- . 0750 

-.0870 

. 900 

. 0620 

-.0780 

-.0750 

-.0820 

(RBNVLiA) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-707  IAS  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


oeecocwrc  hat a 


SREF 

2. 42  111 

SQ.FT. 

XMRP  = 

28.5300 

INCHES 

ALPHAT  = 

LREF 

- 

39 . 6491) 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

INCHES 

RUDDER  = 

BREF 

39 , 8491) 

INCHES 

ZMRP  = 

,0000 

INCHES 

RUDFLR  = 

SCALE 

= 

.1)3011 

SCALE 

SECTION  < 1 ) LEFT  VERTICAL 
MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  < 1)  = -8.430 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 2)  = -6.310 


MACH  < 1)  = 2.498  BETAT  (3)  = -4.190 


MACH  { 1)  = 2.496  BETAT  ( 4)  = -2.070 


Z/BV 

.153 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

, 1980 

.4750 

.4550 

.5610 

. 5730 

.050 

.3470 

.5460 

.5170 

. 5230 

. 5290 

. 1 50 

. 2820 

.4280 

= 4510 

,47'-iO 

. 4620 

.300 

.2030 

.3020 

.3800 

.4040 

.3730 

.520 

.1630 

.2320 

.2960 

.3380 

.3260 

.650 

-.0460 

-.0140 

.0340 

.0720 

.0700 

.775 

-.0310 

-.0340 

.0240 

.0450 

.0350 

,900 

.1130 

.0150 

.0340 

.0290 

Z/BV 

.153 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2810 

. 6460 

.5320 

.6220 

. 5980 

.050 

.3100 

.4630 

.4430 

.4330 

.4450 

.150 

.2720 

.3850 

.4010 

.4150 

.4050 

.300 

.2010 

.2700 

. 3440 

.3590 

.3360 

• 520 

.1530 

. 2060 

.2580 

.2960 

.2910 

.650 

-.0560 

-.0280 

.0250 

.0500 

.0600 

.775 

-.0510 

-.0570 

.0030 

.0300 

.0090 

.900 

.0820 

-.0040 

.0180 

-.0010 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4150 

.7250 

.6120 

.6870 

.6300 

.050 

.2910 

.3910 

.3270 

.2870 

.2810 

.150 

.2690 

.3560 

.3480 

.3490 

.3340 

- 

Annn 

O ^ Oil 

.31 50 

.2960 

. jvr.i 

• LN'.'.i 

.520 

. 1450 

.1900 

.22311 

,2620 

.2580 

.650 

-.0620 

-.0420 

.1)090 

.0300 

.0460 

.775 

-.0660 

-.0700 

-.0230 

.0080 

-.0100 

.900 

.0550 

“.0290 

-.0020 

-.0200 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.5740 

. 7360 

.6520 

.7100 

.6290 

.050 

.2400 

.2660 

.1940 

.1320 

.1420 

.150 

.2540 

. 3270 

.2690 

.2230 

.2010 

. 300 

.1940 

.2240 

.2690 

.2510 

.2160 

• 520 

.1330 

. 1 590 

.1950 

.2340 

.2280 

.650 

-.0620 

-.0530 

-.0110 

.0110 

.0190 

.775 

-.0720 

-.0870 

- . 0430 

-.0130 

-.0220 

.900 

.0410 

-.0510 

-.0220 

-.0360 

PAGE 

(RBNVU5)  ( 10  WAV 
PARAMETRIC  DATA 


-2.000 
. IUU1 
.lUVj 


ORBINC 

ELEVON 


1611 
73  ) 

. 5 'Jli 
,111)11 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES 

67-707  IA9 

02A  + S3 

+ T9  LEFT  VERTICAL 

SECTION  { 

1 ) LEFT  VERTICAL 

DEPENDENT  VARIABLE  CF 

MACH 

( i) 

= 2.498 

BETAT  ( 5)  s 

2.18li 

Z/BV 

.156 

.316 

.600 

.840 

X/CV 

.'.Ml 

. 5260 

.7670 

,6780 

. 71 50 

.050 

. 1570 

.0630 

.0100 

.0290 

. 1 50 

. 2000 

.1070 

.1)820 

. 0680 

. 300 

.1700 

.1750 

.1130 

.0760 

. 520 

.0960 

.1130 

. 1400 

. 1070 

.650 

-.0560 

-.0750 

-.0450 

-.1)420 

.775 

-.0710 

-.1110 

-.0740 

-.1/570 

.900 

. 0440 

-.0830 

-.0600 

MACH 

< i) 

* 2.498 

BETAT  ( 6)  = 

4 . SOU 

Z/BV 

.156 

.316 

. 600 

.840 

X/CV 

.ODD 

.3630 

. 7670 

.6730 

.6960 

. 050 

.1620 

.0220 

-.0360 

-.1)190 

. l 6n 

. 1510 

. 0240 

.0160 

- 0 1 50 

.300 

.0960 

.0960 

.0340 

.0130 

. 520 

.0250 

.0770 

.0480 

.0380 

.650 

— . 0660 

-.0370 

-.0610 

-.0940 

.775 

- . 0900 

-.1010 

-.0910 

-.1060 

.900 

.0540 

-.1030 

-.1111) 

MACH 

< i) 

r 2.498 

BETAT  ( 7)  = 

6.420 

Z/BV 

.156 

.316 

.600 

. 840 

X/CV 

. 000 

.1690 

.7220 

, 6400 

. 6430 

.050 

.0630 

-.0460 

-.0800 

-.0680 

.150 

.0670 

-.0380 

-.0600 

-.0410 

.300 

.0260 

-.0300 

- .0290 

-.04211 

.520 

-.0160 

-.0060 

-.0170 

-.0110 

.650 

-.1090 

-.1170 

-.1230 

-.1140 

.775 

-.1080 

-.111X1 

-.12611 

-.1160 

.900 

.0720 

-.1250 

-.1130 

MACH 

< 1)  * 2.496 

BETAT  ( 6)  = 

8.540 

Z/BV 

.158 

.316 

, 600 

.840 

X/CV 

.01X1 

.1060 

. 5970 

.6010 

. 5881) 

.050 

.0070 

-.0700 

-.1110 

-.1110 

.150 

-.0200 

-.0750 

-.0960 

-.0850 

.300 

-.0440 

-.0870 

-.0800 

- .0800 

. 520 

-.0700 

-.0810 

-.0770 

-.0550 

.650 

-.1360 

-.1370 

-.1480 

-.1290 

.775 

-.1470 

-.1450 

-.1510 

-.1340 

.900 

.0880 

-.1500 

-.13211 

MACH 

( 2)  o 

2.999 

BETAT  f 1)  * - 

8 . 590 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

X/CV 

. 000 

. .1490 

. 4600 

. 5210 

, 5900 

, 050 

.3050 

. 4850 

.4820 

.4330 

.150 

.2570 

.4370 

.4450 

.4260 

.300 

.2010 

.3250 

.3961' 

.3870 

PAGE  1612 


(RBNVD5) 


.925 

.6061) 
.0440 
.’.i  67'-' 
.1:730 
.1010 
-.1:750 
-.0880 
-.0770 

.925 

.5770 
- . 0050 
.nonh 

. D3ix> 

.0560 
-.1060 
-.1250 
-.11 30 

.925 

. 5240 
-.0600 
-.0350 
-.0200 
.0070 
-.1250 
-.1510 
-.1340 

.925 

.4770 

-.1060 

-.0790 

-.0560 

-.0260 

-.1370 

-.1720 

-.1590 

.925 

. 5630 
.4370 
.4130 
.3600 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1613 


AMES  87-7117  1A9  02 A + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


mach 

( 2)  = 2.999 

BETAT 

( 1)  = -8.590 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/C  V 

. 520 

.1510 

.2590 

.3200 

.3310 

.3310 

.650 

-.0200 

.0150 

.0750 

.1020 

,1100 

.775 

-.0220 

-.0160 

.0500 

.0810 

.0710 

.900 

.0850 

.0450 

. 0700 

.0670 

MACH 

< 2)  = 2.999 

BETAT 

( 2)  = -6.440 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4540 

. 5840 

.5770 

.6310 

.6000 

.050 

.3020 

.4220 

.3770 

.2880 

.2860 

.150 

,2520 

.4100 

.3920 

.3460 

.3180 

.300 

.1930 

.3030 

.3590 

.3350 

.3030 

.520 

. 1400 

.2340 

. 2800 

.2940 

.2950 

.650 

-.0310 

.0070 

.0640 

.0830 

.0900 

.775 

-.0380 

-.0250 

.0390 

.0630 

.0520 

.900 

.0630 

.0260 

.0530 

.0470 

MACH 

< 2)  = 2.999 

BETAT 

( 3)  = -4.270 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.3580 

.6790 

.6280 

.6620 

.6070 

.050 

.2690 

.3010 

.2450 

.1780 

.1970 

.150 

.2720 

.3870 

.3050 

.2320 

.2150 

.300 

.2120 

.2730 

.3200 

.2540 

.2150 

. 520 

. 1430 

.2100 

.2460 

.2620 

.2190 

.650 

-.0290 

— .0030 

.0460 

.0560 

.0760 

* 

.775 

-.0390 

-.0380 

.0180 

.0400 

.0360 

.900 

.0410 

.0060 

.0330 

.0260 

MACH 

< 2!  = 2.999 

BETAT 

< 4)  — -2.110 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

. 5460 

. 7370 

.6570 

.6680 

.6070 

.050 

.1990 

.1740 

. 1290 

.1340 

.1500 

.150 

.2080 

.2880 

.1990 

.1610 

.1590 

.300 

.1730 

.2420 

.2280 

.1620 

. 1480 

.520 

.1260 

.1790 

.2150 

.1770 

.1440 

.650 

-.0230 

-.0180 

.0310 

.0380 

.0140 

.775 

-.0320 

-.0490 

. 0010 

.0210 

-.0080 

.900 

.0200 

-.0100 

.0150 

-.0060 

MACH 

( 2)  = 2.999 

BETAT 

( 5)  = 2.220 

2/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

x/cv 


.000 

. 5360 

.7610 

.6980 

.6860 

.5770 

.050 

.1040 

.0250 

.0140 

. 0240 

.0340 

. 1 50 

.1570 

.0720 

.0390 

. 0340 

.0370 

* 300 

• 1 400 

. 1 530 

. 0660 

.0270 

,0350 

. 520 

.0940 

.1230 

.0770 

. 0440 

.0500 

(RBNV95) 


DATE  ie  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-707  IA9  02A  + S3 

SECT1CN  ( 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( £)  s a. 999  BET AT  ( 5)  r 2.220  Z/BV  .158 

X/CV 

.€5!.i  -.0260 

.775  -.03511 

.900 

MACH  ( 2)  = 2.939  BETAT  { 6)  = 4.370  Z/BV  .158 

X/CV 

.000  .2750 

.050  .1270 

.150  .1170 

.500  .0610 

.520  .0140 

.650  -.0570 

.775  -.0570 

.900 

MACH  ( 2)  = £.999  BETAT  < 7}  = 6.530  2/BV  .158 

X/CV 

.000  .3610 

.050  -.0190 

.150  .0400 

. 300  .0200 

.520  -.0160 

.650  -.0780 

• 77c  — US’11; 

. 900 

MACH  { 2}  = 2.999  BETAT  ( 8)  4 0.700  Z/BV  .158 

X/CV 

.000  .0870 

.050  -.0210  ■ 

.150  -.0430  ■ 

.300  -.0560  - 

.520  -.0750  ■ 

.650  -.1100  - 

.775  -.1220  - 

. 900 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 1)  = -8.750  Z/BV  .158 

X/CV 

. 000  .1630 

.050  .2620 

.150  .2150 

.300  .1810 

.520  .1350 

,650  -.0050 


PACE  1614 


T9  LEFT  VERTICAL  (RBNV05) 


.316 

.600 

. 84V> 

.925 

-.0380 

-.0140 

-.06211 

-.'.1719 

-.0690 

-.0320 

-.0700 

-.0880 

.0260 

-.0400 

- .0690 

-.07  111 

.316 

. 600 

.840 

.925 

.7210 

.6900 

.6980 

. 5590 

-.0040 

-.0130 

— . 0090 

-.0010 

.0190 

-.0150 

-.0030 

. 0050 

.0280 

-.lil  50 

- • 0070 

.0050 

.0440 

-.0070 

. 0060 

.0190 

-.0580 

-.0790 

- . 0860 

-.0870 

-.0600 

-.0800 

- . 0930 

-.1000 

.0420 

-.0730 

-.0920 

-.0920 

.316 

.600 

.840 

.925 

.6470 

. 6730 

.6640 

. 5360 

-.0470 

-.0410 

-.0380 

-.0300 

-.0270 

—.0450 

- , 0290 

-.0210 

-.0280 

-.0480 

-.0320 

-.11190 

-.0210 

-.0400 

-.0170 

-.0020 

-.0850 

1070 

-.0960 

-.0960 

■♦CiSiO 

_ ir.cn 

« 4. 

_ 4 r.*»r. 
* A.'l  %* 

-.1110 

.0560 

-.1090 

-.1080 

-.1060 

.316 

.600 

.840 

.925 

.5620 

.6440 

.6200 

. 5050 

.0610 

-.0610 

-.0550 

-.0480 

.0590 

-.0750 

-.0470 

-.0380 

.0660 

— . 0670 

-.0480 

-.0330 

.0650 

- . 0620 

-.0300 

-.0140 

. 1060 

— . 1090 

- . 0960 

-.0960 

.1140 

-.1120 

-.1050 

-.1210 

.06911 

-.1120 

-.1080 

-.1150 

.316 

. 600 

.840 

.925 

.4710 

.5210 

.6360 

.6050 

. 3590 

.3550 

.3060 

.3250 

.4010 

.3890 

.3430 

.3240 

.3300 

.3710 

. 3400 

.3150 

.2710 

.2970 

.3210 

.3140 

.0430 

.0920 

• 1230 

.1240 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1615 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 3) 

3 . 502 

BET AT  ( 

1) 

= -8.750 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.775 

-.0130 

.0010 

.0590 

.0960 

.0830 

.900 

.0670 

.0500 

.0890 

.0770 

MACH 

( 3) 

_ 

3 . 502 

BETAT  ( 

2) 

= -6.540 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

X/CV 

.000 

.3960 

. 5730 

. 5580 

.6540 

.6090 

.050 

.3070 

.3100 

.2430 

.2290 

.2640 

.150 

.2370 

.3670 

.3010 

.2590 

.2520 

.300 

.1820 

.3000 

.3290 

.2680 

.2420 

.520 

.1270 

.2440 

. 28UU 

.2810 

.2480 

.650 

-.0140 

.0330 

.0960 

. 1080 

.1040 

.775 

-.0290 

-.0070 

.0540 

. 0840 

.0660 

.900 

.0420 

.0410 

.0740 

.0550 

MACH 

( 3) 

3.502 

BETAT  < 

3) 

= -4.350 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.3390 

.6650 

.6000 

.6810 

. 5770 

.050 

.2410 

.1910 

.1660 

.1810 

.1800 

.150 

.2320 

.3030 

.2200 

.1960 

.1790 

. 300 

.2020 

.2750 

.2360 

.1870 

.1710 

.520 

. 1360 

.2150 

.2450 

.2000 

.1710 

.650 

-.0070 

.0190 

.0730 

.0650 

.0530 

.775 

-.0240 

-.0200 

.0380 

.0520 

.0190 

.900 

.0170 

.0250 

.0470 

.0180 

MACH 

( 3) 

3 . 502 

BETAT  < 

4) 

= -2.140 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4920 

.6990 

.6360 

.6590 

. 5780 

.050 

.1580 

.1370 

.1150 

.0950 

,1130 

.150 

.1630 

. 1940 

.1420 

. 1010 

.0980 

.300 

.1490 

.2350 

.1660 

.1050 

.0900 

. 520 

. 1 140 

.1860 

.1550 

.1170 

.0860 

. 650 

.0000 

.0070 

,0500 

.0160 

-.0050 

.775 

-.0090 

-.0290 

.0170 

-.0040 

-.0260 

.900 

.0060 

.0020 

-.0030 

-.0270 

MACH 

< 3) 

3.502 

BETAT  ( 

5> 

= 2.260 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

,840 

.925 

X/CV 

.000 

.4580 

.7280 

.6720 

.6710 

. 5580 

.050 

,0600 

= 0000 

,0210 

,0390 

. 0500 

.150 

.1130 

.0450 

.0240 

.0410 

.0410 

.300 

.1050 

.0590 

.0340 

.0290 

.0320 

. 520 

.0760 

.0870 

.0370 

, 0400 

. 0400 

.650 

-.0150 

-.0180 

-.0210 

-.0390 

-.0470 

.775 

- . 0220 

- . 0470 

-.0360 

-.0540 

-.0670 

(RBNV05) 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  J616 


AMES  67-7117  IA9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 
SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

{ 5)  = 

3.  SUE 

BETAT 

( 5)  - 

2.26-1 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.900 

.0070 

-.0380 

-.0520 

-.0570 

MACH 

( 5)  a 

3.502 

BETAT 

( 6)  = 

4 . 460 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2340 

.7260 

.6570 

.6880 

.5340 

.050 

.0290 

-.0310 

-.0030 

.0140 

.0210 

.150 

.0640 

-.0060 

-.0100 

.0160 

.0200 

. 300 

.0340 

.0020 

-.0130 

.0050 

.0110 

. 520 

.0060 

.0060 

-.0120 

.0190 

.0210 

.650 

-.0500 

-.0550 

-.0690 

-.1*550 

-.0590 

.775 

-.0520 

-.0620 

-.0780 

-.0670 

- *0770 

. 900 

.0150 

-.0720 

-.0640 

-.0710 

MACH 

( 3)  = 

3 . 502 

BETAT  - 

( 7)  = 

6. 660 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

v/ru 

♦UXl 

,3370 

.6480 

.6330 

.6610 

. 5400 

• 050 

-.0430 

-.0610 

-.0240 

- . 0080 

. 0030 

. 1 5U 

.0li40 

-.0370 

-.0370 

— .0070 

.'.*020 

.300 

-.0020 

-.0410 

-.0300 

-.0150 

-.0010 

. 520 

-.0240 

-.0390 

-.0270 

.0020 

.0060 

.650 

-.0680 

-.0750 

-.0750 

-.0590 

-.0660 

.775 

-.0770 

-.0830 

-.0760 

-.0730 

-.0890 

. 900 

.0280 

-.0770 

-.0730 

— # 1*840 

MACH 

( 3)  = 

3.502 

BETAT  ( 

8>  = 

6.860 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.1040 

. 5600 

.6270 

.6440 

.5220 

.050 

-.0490 

-.0640 

-.0370 

-.0310 

-.0220 

.150 

-.0610 

-.0550 

-.0550 

-.0290 

-.0210 

♦ 300 

-.0690 

-.0610 

—.0520 

-.0370 

-.0250 

. 520 

-.0700 

—.0630 

-.0560 

-.0210 

-.0110 

.650 

-.0960 

-.0920 

-.0880 

-.0710 

-.0760 

.775 

-.1020 

-.0980 

—.0900 

-.0870 

-.0970 

.900 

.0430 

-.0880 

-.0900 

-.0940 

(RBNV05) 


DATE  IS  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1617 


AMES  67-707  IA9  02A  + S3  <•  T9  LEFT  VERTICAL 


fur* 

|\k.l  LAWllVb  w''  » IT 


SREF 

s 

2.4210 

S3. FT. 

XMRP  = 

28.5300 

INCHES 

LR£F 

r 

39.8490 

INCHES 

YMRP  = 

. 0000 

INCHES 

SP.EF 

= 

39 . 8490 

INCHES 

ZMRP  = 

.01100 

INCHES 

SCALE 

= 

.0300 

SCALE 

SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNV06)  < 10  may  73  ) 


PARAMETRIC  DATA 


ALPHAT  = 

, 000 

CRB INC  = 

. 500 

RUDDER  = 

.000 

ELEVON  = 

.000 

RUDFLR  = 

.000 

MACH  ( 1)  = 2.498  8ETAT  < 1)  = -8.430 


MACH  ( 1)  - 2.498  BETAT  < 2)  = -6.310 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 3}  = -4.190 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 4>  = -2.070 


Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.1230 

.4450 

.3930 

.4990 

.5100 

.050 

.2870 

.4880 

.4780 

.4950 

.5000 

. 4390 

-4*40 

. A v>L.» 

.300 

.1670 

.2630 

.3500 

.3730 

.3450 

. 520 

.1380 

.2010 

.2750 

.3120 

.3060 

.650 

-.0560 

-.0250 

.0330 

.0630 

.li650 

.775 

-.0450 

— . 0480 

.0170 

• 041*0 

.0230 

.900 

. 1060 

.01170 

,0280 

.0160 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2100 

.5880 

.5150 

.5800 

. 5400 

.050 

.2390 

.4080 

.3880 

.3990 

.4110 

.150 

.2060 

.3420 

.3600 

.3830 

.3720 

„ 300 

.1530 

.2420 

.3130 

.3330 

.3100 

.520 

.1180 

.1840 

.2330 

.2730 

.2670 

.650 

-.0640 

-.0400 

.0120 

.0460 

. 0500 

.775 

-.0630 

-.0690 

- . 0090 

.0200 

.01)00 

.900 

.0730 

— 0140 

.0080 

-.0080 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4600 

.6460 

.5590 

.6400 

. 5730 

.050 

.2330 

.3200 

.2810 

.2450 

.2460 

.150 

.2110 

.3080 

.3050 

.3100 

.2980 

• 300 

. 1 550 

• 2160 

.2690 

.2600 

. 520 

.1080 

.1610 

.1920 

.2320 

.2260 

.650 

-.0830 

-.0560 

- .0050 

. 0090 

.0270 

.775 

-.0900 

-.0870 

-.0390 

-.0110 

-.0240 

.900 

.0450 

- . 0460 

-.0210 

-.0350 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.3990 

.6810 

. 5960 

.6560 

.5760 

.050 

. 2040 

.2150 

.1600 

.1040 

.1160 

. 1 50 

. 2080 

.2850 

.2310 

.1900 

.1700 

. 300 

. 1 560 

. 1930 

.2350 

.2140 

.1840 

.520 

.1060 

.1360 

.1690 

.2070 

.1960 

.650 

-.0730 

-.0610 

-.0140 

- • 0020 

.0080 

.775 

- .0850 

-.0940 

-.0530 

-.0270 

-.0390 

.900 

,0450 

-.0630 

-.0370 

-.0500 

SATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1618 


AMES  87-707  IA9  02A  ♦ S3  ♦ T9  LEFT  VERTICAL 
SECTION  > ULEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  1)  = 2,496  BETAT  ( 5)  = 2.170 


"Acri  C ii  = 2.«96  Bliai  i t>>  = 4.290 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  { 7)  = 6.410 


MACH  { 1)  = 2.498  BETAT  ( 8)  = 8.540 


MACH  ( 2>  a 8.999  BETAT  < 1)  = -8.590 


Z/BV 

.156 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.3510 

.7190 

.6200 

.6640 

.5580 

.050 

.1530 

.0370 

-.0110 

.0060 

.0230 

♦ 1 50 

.1610 

.0670 

.0520 

.0430 

. 0460 

. 300 

.1340 

.1390 

.0800 

.0480 

. 0480 

. 520 

.0700 

.'.i860 

.1080 

.0760 

,0710 

.650 

-.0660 

-.0890 

-.0560 

-.0660 

-.0880 

.775 

-.0860 

-.1190 

-.0870 

-.0760 

-.1020 

.900 

• 0430 

-.0970 

-.0790 

-.0940 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

. 640 

.925 

X/CV 

. 000 

.3290 

. 7050 

,61611 

. 6500 

.5300 

.050 

.1280 

-.0120 

- .114911 

-.0230 

-.0100 

. 1 50 

.1320 

-.1X120 

-.Ul 50 

.01)30 

,0100 

. 300 

.0680 

.0520 

.0180 

.0010 

.0190 

.520 

.0070 

.0510 

. 03110 

.0210 

.0410 

.650 

- .0990 

-.1100 

-.0620 

-.1030 

-.1100 

.775 

-.1040 

-.1180 

—.0950 

-.1130 

-.1340 

.900 

.0470 

-.1040 

-.1100 

-.1240 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

X/CV 

.OOO 

. 1280 

.6560 

.5810 

• 591)11 

f 4630 

t'icn 

n 

_ r-^Ai  , 

« ,><  r- 

• »I^LI 

• vWiM 

’ • LMtL'U 

a L»  Y 

~ • UfO'.i 

.150 

.0560 

-.04211 

-.0650 

-.0520 

-.05211 

. 300 

.0150 

-.0390 

-.0410 

-.0430 

-.0320 

. 5%Q 

-.0290 

-.0240 

-.0300 

-.0160 

-•0040 

.650 

-.1150 

-.1200 

-.1240 

-.1220 

-.1260 

.775 

-.1180 

-.1170 

-.1410 

- . 1250 

- . 1 500 

.900 

. 0600 

-.1330 

— .1300 

-.1400 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.0600 

. 5450 

.5310 

.5170 

.4050 

.050 

-.0160 

-.0870 

-.1200 

-.1360 

-.1320 

♦ 1 50 

-.0190 

-.0920 

-.1110 

-.1160 

-.1090 

.300 

-.0430 

-.1020 

-.1080 

-.1100 

-.0910 

. 520 

-.0760 

-.0980 

-.1040 

-.0830 

-.0640 

.650 

-.1440 

-.1470 

-.1660 

-.1490 

-.1580 

.775 

-.1580 

-.1540 

-.1710 

-.1510 

-.1780 

.900 

.0790 

-.1600 

-.1500 

-.1640 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0770 

• 41 7lt 

.4r61U 

• 5810 

. 5620 

.050 

.2490 

• 4300 

.4320 

• 4111) 

.4130 

.150 

.2150 

♦ 3880 

, 3980 

.41)50 

.3890 

• 300 

. 1 630 

.2840 

.3520 

♦ 3610 

.3380 

(RBNV06) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  1619 


AMES  87-707  IA9  Q2A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 1)  = -8.590 


MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  < 2)  = -6.430 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  { 3)  = -4.270 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 4)  = -2.110 


MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  ( 5)  s 2.210 


Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.520 

.1170 

.2220 

.2810 

.3080 

.3110 

. 650 

-.0320 

.0000 

.0650 

.0910 

.1020 

.775 

-.0350 

-.0320 

.0370 

.0710 

.0590 

.900 

.0740 

.0350 

.0610 

.0530 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2430 

. 5410 

.5210 

.6190 

.5780 

.050 

.2110 

.3390 

• 3200 

.2490 

.2500 

.150 

.1750 

.3430 

.3420 

.3070 

.2810 

.300 

.1380 

.2570 

.3130 

.3010 

.2710 

.520 

.1060 

.2000 

.2420 

.2660 

.2640 

.650 

-.0430 

-.0080 

.0470 

.0650 

.0780 

.775 

-.0480 

— .0410 

.0190 

.0450 

.0350 

.900 

.04811 

.0100 

.0360 

.0290 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

• 000 

.2590 

.6070 

• 5660 

.6510 

.5870 

• 050 

.2120 

.2500 

. 2900 

.1620 

.1800 

.150 

.2060 

.3230 

.2590 

.2020 

.1880 

.300 

.1580 

.2330 

.2790 

.2190 

.1840 

.520 

. 1020 

.1750 

.2120 

.2240 

.1870 

.650 

-.0460 

-.0190 

• 0280 

.1450 

,0550 

.775 

-.0580 

-.0510 

.0010 

.0260 

.0200 

.900 

.0260 

-.0090 

.0170 

.0080 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.3900 

.6760 

.6330 

.6710 

.5900 

• 050 

.1570 

. 1400 

. 1030. 

.1230 

.1390 

• 150 

.1730 

.2300 

.1620 

. 1450 

.1450 

.300 

. 1400 

.2080 

.1850 

.1410 

.1330 

. 520 

.0990 

.1520 

.1840 

.1520 

.1280 

.650 

-.0340 

-.0290 

.0200 

.0190 

. 0020 

.775 

-.0400 

-.0630 

-.0120 

.0070 

-.0230 

. 900 

.0100 

-.0240 

. 0030 

-.0230 

Z/BV 

X/CV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

* cm 

.3350 

• 6980 

.6560 

.6780 

.5560 

• 050 

.1300 

• 0140 

.0200 

.0190 

.0230 

.150 

.1360 

.0570 

.0320 

.0240 

. 0260 

. 300 

.1130 

.1190 

.0540 

.0210 

.0230 

. 520 

.0720 

•0970 

.0610 

. 0440 

.0390 

(RBNVU6) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  16Z 


AMES  67-7117  IAS  <£A  + S3  * T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL 
MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  < 5J  = 2.210 


MACH  ( 2)  s 2.999  BETAT  .(  6)  = 4.5TB 


■MACH  ( 2)  = 2.999  SETAT  < 7}  = 6.530 


MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  < SI  = 8.690 


MACH  < 3)  s 3.502  BETAT  < 1)  = -8.750 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Z/BV 

,156 

.316 

,600 

.840 

.925 

x/cv 

.650 

-.0350 

-.0500 

-.0230 

-.1*570 

- .0670 

.775 

-.0460 

-.0720 

- .0410 

-.0690 

- . 0840 

.900 

,0190 

-.f»46U 

-.0690 

--.0720 

Z/BV 

,156 

.316 

,6011 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.1680 

.6480 

.6280 

.6640 

.5390 

.050 

,1290 

.0110 

-.0300 

— ,1*130 

-.1*081* 

.150 

.1040 

.0150 

-.0300 

-.0110 

-.0050 

. 300 

.0450 

.0230 

-.0110 

- .1*1  so 

- .01*911 

.520 

-.0040 

.0310 

-.0020 

—.1*030 

.1*1*41* 

.650 

-.0710 

-.0630 

-.0600 

-.0870 

-.1*910 

.775 

-.0710 

-.0640 

-.0710 

-.0930 

-.11*91* 

.900 

.0310 

-.0730 

-.0930 

-.11*00 

Z/BV 

.158 

.316 

,600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.1570 

,.6040 

,6140 

.6360 

.5190 

.050 

. 0100 

-.0400 

-.0490 

-.1*380 

-,9359 

..150 

.0570 

-.0320 

-.0570 

-.0310 

— .1*289 

.300 

.0080 

-.0410 

— .0490 

-.0380 

-.0280 

.520 

-.0230 

-.0360 

-,0420 

-.1*261* 

->0120 

.650 

-.0780 

-.0890 

— .1*970 

-.1*930 

-.0940 

,775 

-.0870 

-.0930 

- . 1040 

-.1000 

”,.1180 

,900 

.0460 

-.1020 

- . 1030 

-.1110 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

>000 

.9460 

.51140 

,5800 

. 5970 

,4810 

.059 

0 

-.0680 

-.0720 

-.0761* 

— ,1*690 

-150 

-•0440 

-.0680 

-.0860 

-.0650 

- , 0580 

.300 

-.0550 

-.0740 

-.0820 

- .0700 

-.1*550 

• 520 

-.0760 

-.0740 

-.0780 

-.0540 

-.0420 

.650 

-.1140 

-.1110 

-.1220 

-.1120 

-.1150 

.775 

-.1230 

-.1180 

-.1260 

-.1180 

-.1290 

.900 

.0570 

-.1250 

-.1220 

- . 1240 

Z/BV 

.158 

.316 

.601i 

.840 

.925 

X/cv 

.000 

.0330 

.3670 

.4730 

.5300 

.51411 

.050 

,1890 

. 3000 

.3160 

•£730 

.3010 

. 160 

.1720 

,3260 

,3410 

.3020 

.2880 

.300 

.1420 

,2810 

.3390 

.3010 

.2750 

.520 

* 1 020 

,2300 

.2790 

.2870 

.2761* 

.650 

-.0560 

.0240 

.0870 

.1060 

. 1090 

(EBNVl.fe) 


DATE  1®  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1621 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LEFT  .VERTICAL 


SECTION  ( DLE.M  VERTICAL 
MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 1)  = -8.750 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 2)  = -6.550 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 3)  = -4.340 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  < 4)  = -2.150 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  t 5)  = 2.260 


•T-vr-MT  W*C1  A P!  C*  rp 


Z/BV 

.158 

.316 

► 6LHJ 

.840 

.925 

x/cv 

.775 

-.0300 

-.0190 

.0590 

.0800 

.0760 

.900 

.0550 

.0500 

.0710 

.0680 

Z/BV 

X/CV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

.000 

.2210 

.4750 

.5160 

. 5970 

.5160 

.050 

.1990 

.2660 

.2220 

.1990 

.2260 

.150 

.1430 

.2840 

.2680 

.2170 

.2120 

.300 

.1110 

.2520 

.2810 

.2190 

.1980 

«Acr. 

. 520 

.0820 

.2010 

.2330 

. 2260 

.650 

-.0280 

.0160 

.0670 

.0790 

.0720 

.775 

-.0390 

-.0230 

.0360 

.0530 

.0490 

.900 

.0350 

.0250 

.0430 

.0420 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.2500 

.5850 

.5640 

.6400 

. 5250 

. 050 

.2110 

.1760 

.1530 

.1630 

. 1870 

.150 

.1860 

.2550 

.1950 

.1770 

.1770 

.300 

.1460 

.2240 

.2230 

.1690 

.1610 

.520 

.0900 

.1760 

.2180 

.1770 

.1540 

.650 

-.0310 

.0020 

.0580 

.0520 

.0420 

.775 

-.0530 

-.0340 

.02911 

.0340 

.0090 

.900 

.0080 

.0150 

.0290 

.0070 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.2370 

.6290 

. 5990 

.5740 

.4980 

.050 

. 1250 

.1120 

.1100 

.0830 

.0900 

.150 

.1330 

.1630 

.1290 

. 1040 

.0840 

. 300 

.1150 

.1980 

.1460 

.1000 

.0810 

.520 

.0830 

.1560 

.1400 

,1040 

.0830 

.650 

-.0120 

-.0050 

.0390 

.0010 

-.0060 

.775 

-.0230 

-.0410 

.0040 

-.0210 

-.0270 

.900 

-.0060 

-.0110 

-.0230 

-.0290 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. DOU 

.2660 

.6540 

.6370 

.5770 

.48141 

.050 

.0690 

- .0080 

.0110 

.0210 

.0310 

. 1 50 

.0970 

.0370 

.0110 

.0240 

.0230 

.300 

.0830 

' .0500 

.0190 

.0140 

.0160 

. 520 

.0550 

.0730 

.0250 

.0240 

.0240 

.650 

-.0240 

-.0330 

-.0370 

-.0520 

-.0560 

.775 

-.0380 

-.0590 

-.0440 

-.0600 

-.0710 

(RBNV06) 


DATE  18  SEP  73 


ABULATED  PRESSURE  DATA 


I A9C 


PAGE  1622 


AMES  87-?'. i7  1 A3  C2A  + S3  + TS  LEFT  VERTICAL 


SECTION  < I ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

! 3>  = 

3.502 

BETAT 

( 5)  s 

2 . 260 

Z/8V 

.158 

.316 

.600 

. 640 

.925 

x/cv 

4 900 

- . 01 50 

-.0460 

-.0550 

-.0620 

MACH 

( 3)  = 

3 , 502 

BETAT 

( 6)  = 

4 .450 

Z/B  V 

• 1.  58 

.316 

. 600 

, 840 

.925 

X/CV 
. 000 

.1720 

.6450 

.6320 

.6180 

.4820 

,050 

,0720 

-.0250 

-.0170 

.0020 

.0160 

. 1 50 

,0740 

-.0020 

-.0220 

. 0060 

.0170 

• 3LiO 

. 0270 

-.V'UlO 

-.0160 

- . 0040 

. 0060 

4 520 

- , 0060 

— . • i*.  14V  J 

V*1 50 

, 0070 

.01  70 

. 65L 

-.0560 

- .0600 

-.0570 

-.0590 

-.059 Vi 

.??5 

- , 0620 

- * 0630 

-.0680 

-.0590 

- , 0840 

, 900 

-.0020 

- . 0670 

-.0590 

—.0780 

MACH 

( 3)  = 

3.502 

BETAT 

! 7)  = 

6.650 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

, 64V) 

.925 

X/CV 

r*r.r. 

, 2210 

. 5 5 WO 

. 6050 

, 6200 

, 4570 

.050 

-.0390 

- .0520 

-.0360 

- . 030 V1 

- .0190 

. 1 5L1 

-.0050 

-.0370 

- . 0460 

-.0240 

-.0160 

,300 

-.0130 

-.0400 

— ,0400 

-.1030 

- .0210 

. 520 

-.0350 

-.0390 

-.0430 

- ,0210 

-.0140 

. 650 

-.0750 

-.0790 

-.0830 

-.0730 

-.0750 

,775 

- . 0820 

-.0870 

-.0850 

-.0760 

-.0910 

. 900 

.0090 

— , 0830 

- . 0800 

- .0670 

MACH 

t 3)  = 

3,502 

BETAT  ( 

: e)  = 

8,650 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

, 000 

. 0090 

.4580 

. 5840 

. 5450 

.4400 

.050 

-.0650 

-.0690 

- . 0470' 

- . 0420 

- .0330 

.150 

- .0670 

-.0620 

-.0620 

-.0390 

-.0310 

• 300 

- , 0700 

- . 0640 

-.0610 

“ . 0440 

- .0310 

.520 

-.0760 

-.0670 

-.0640 

- , 0300 

- . 0260 

, 650 

-.0990 

- .0940 

.-.0890 

~ .0770 

- . 0780 

.775 

- . 1050 

-.1010 

- .0900 

- .0860 

- .0970 

. 9V)  0 

.0290 

- „ 090' 

- , 0900 

- . 0970 

(RBNVU6) 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1625 


AMES  87- 

-707  IAS 

02A  + S3 

+ T9  LEFT  VERTICAL 

(RBNV07)  ( 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

_ 

2*4210  S3 . FT . 

XMRP 

= 28 . 55LVj 

INCHES 

ALPHAT  = 

2 . 'jLVj 

CRBINC 

LREF 

- 

39.8490  INCHES 

YMRP 

r . l.'LUVJ 

INCHES 

RUDDER  = 

♦ tXVj 

ELEVON 

BREF 

39.8490  INCHES 

ZMRP 

= „»jt ;ii»o 

INCHES 

RUDFLR  = 

. Wj 

SCALE 

= 

.0300  SCALE 

SECTICN  ( 

11  LEFT  VERTICAL 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH 

t i) 

= 2.498  BETAT 

< 1)  = 

-8.430 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0270 

.3550 

.3220 

.4260 

.4460 

.050 

.2200 

.4490 

.4460 

.4760 

.4760 

.150 

.1950 

.3440 

.3820 

.4180 

.4100 

.300 

.1320 

.2350 

.3260 

.3520 

.3240 

.520 

.1050 

.1780 

.2510 

,2930 

.2880 

.650 

-.0660 

-.0340 

.0290 

.0520 

.0520 

.775 

-.0590 

-.0580 

.0000 

.0290 

.til  90 

.900 

.0970 

-.0070 

.0190 

.0110 

MACH 

( i) 

= 2.498  BETAT 

( 21  = 

-6.310 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.1570 

. 52'- '0 

.4540 

. 5470 

.4870 

.050 

.1870 

.3710 

.3700 

.3670 

.3890 

. 1 50 

.1640 

.3080 

.3340 

.3540 

• 3500 

. 300 

.1180 

.2100 

.2870 

.3040 

.2830 

.520 

.0950 

.1560 

.2080 

.2460 

.2460 

.650 

-.0740 

-.0520 

-.0010 

. 0300 

.0370 

.775 

-.0710 

-.0760 

-.0180 

.0070 

-.0130 

.900 

.0670 

-.0230 

-.0030 

-.0170 

MACH 

< i> 

= 2.498  BETAT 

< 5)  = 

-4.190 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4350 

.6010 

.5020 

.5760 

.5220 

.050 

. 1450 

.2490 

.2480 

. 2200 

.2210 

.150 

.1420 

.2580 

.2750 

.2700 

.2620 

.300 

. 1040 

.1850 

.2330 

.2420 

.2270 

. 520 

.0760 

. 1370 

.1620 

.2020 

.1960 

.650 

-.0920 

-.0670 

-.0170 

-.0070 

. 0070 

.775 

-.0990 

-.0960 

-.0560 

-.0310 

-.0350 

.900 

. 0400 

-.0630 

-.0380 

-.0450 

MACH 

< i) 

= 2,498  BETAT 

< 4)  = 

-2,060 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.2970 

. 6320 

. 5360 

.5950 

.5220 

.050 

.1750 

.1820 

.1350 

.0840 

.0940 

.150 

.1710 

.2370 

.2040 

. 1 630 

.1460 

. 300 

.1260 

.1650 

.2010 

.1860 

.1550 

.520 

.0730 

.1140 

.1410 

. 1 760 

.1640 

.650 

-.0940 

-.0760 

-.0390 

-.0140 

-.0070 

.775 

-.1330 

-.1090 

-.0680 

- . 0400 

-.0510 

. 900 

. 0440 

-.0750 

-.0510 

-.0590 

75  ) 


. 5'.iU 

. 000 


DATE  16  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


FACE  1624 


AMES  87-70?  IA9  0£A  + S5  + T9  LETT  VERTICAL 


SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < 1)  = 2.438  BET AT  t 5)  = 2.170 


uLi/ii  v 6;  — 4.250 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  f 7)  = 6.410 


MACH  < 1)  = 2.498  BETAT  C 8)  = 8.540 


MACH  ( E)  = 2.999  BETAT  ( 1)  = -8.590 


Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2930 

. 6630 

. 5650 

.6050 

. 5060 

.050 

. 1220 

.0070 

- . 0260 

-.0140 

“.1)010 

.150 

.1290 

.0390 

.0290 

.0150 

. 0200 

.300 

.1090 

.1110 

.0470 

. 0230 

.0230 

. 520 

.0510 

* 0640 

,0730 

.0500 

.0470 

. 650 

-.0790 

-.1020 

-.0680 

-.0810 

-.1020 

.775 

-.0970 

-.1260 

-,1040 

-.0930 

-.1140 

. 900 

.0460 

-.1110 

-.0970 

-.1060 

Z/Bv 

.z58 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

. 3290 

. 6530 

. 5620 

♦ 5910 

. 4830 

.050 

• 0270 

-.0370 

-.0610 

-.0380 

-.0280 

.150 

. 1090 

-.0250 

-.0410 

-.0140 

-.0090 

• 300 

.0620 

.0041) 

-.0030 

-.013-: 

.0010 

. 520 

. 0040 

.0190 

• 0050 

• 01)60 

• 0210 

.650 

-.1070 

-.1180 

-.0890 

-.1080 

-.1180 

.775 

-.1190 

-.1290 

- . 1080 

- . 1200 

-.1400 

. 91)0 

.0410 

-.1150 

-.1120 

-.1310 

Z/BV 

.15* 

.316 

.600 

. 840 

.925 

X/CV 

. DOG 

.1191) 

.5950 

.5530 

. 5470 

.4190 

1 050 

,0540 

-.0370 

— .0910 

— t i.^i  . 

_ no. or-. 

• 150 

.'.>550 

-.0440 

-.0700 

-.0530 

-.0500 

• 300 

.0160 

-.0420 

-.0510 

-.0520 

- . 0280 

. 520 

-.0170 

-.0370 

-.0410 

-.0310 

-.0100 

.650 

-.1220 

-.1230 

-.1210 

-.13011 

-.1360 

.775 

-.1390 

-.1230 

-.1450 

-.1350 

- . 1 600 

. 900 

.0540 

-.1460 

-.1390 

-.1500 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

-.0070 

.4810 

.4670 

.4530 

. 3460 

.050 

-.0220 

- . 0990 

-.1210 

-.1450 

- . 1 420 

.150 

-.0160 

-.1010 

-.1200 

-.1250 

-.1200 

.300 

-.0260 

-.1110 

-.1110 

-.1190 

-.1000 

. 520 

-.0480 

- . 1060 

-.11 40 

-.0910 

-.0750 

.650 

-.1450 

-.1480 

- . 1 550 

- . 1 500 

-.1620 

.775 

-.1710 

-.1540 

- . 1 690 

-.1550 

-.1640 

.900 

.0700 

-.1650 

- . 1 530 

-.1730 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

• 000 

. 0300 

. 3820 

. 3 V 60 

.5060 

.4860 

. 050 

.1900 

.3790 

, *0 

.3810 

.3  790 

.150 

.1760 

.3340 

.3470 

.3620 

.3490 

.300 

.1240 

.2350 

.3050 

.3200 

.2970 

(RBNVL.7) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


RAGE  1625 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 2)  = 2.999 

BETAT 

( 1)  = -8.590 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 520 

. 0800 

.1800 

.2380 

.2690 

.2720 

.650 

-.0510 

-.0180 

.0370 

.0690 

.0750 

.775 

-.0550 

-.0470 

.'.1200 

.0490 

.0410 

. 900 

.0710 

.0150 

.0370 

. 0340 

MACH 

( 2)  = 2.999 

BETAT 

( 2)  = -6.420 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0970 

.5140 

.4440 

. 5470 

.5130 

.050 

.1330 

.2880 

.2780 

.2340 

.2310 

.150 

.1260 

.2780 

.2900 

.2750 

.2530 

.300 

.0960 

.2070 

.2650 

.2650 

.2390 

. 520 

.0700 

.1560 

.2040 

.2310 

.2300 

.650 

-.0520 

-.0270 

.0260 

.0480 

.0600 

.775 

-.0570 

-.0600 

.0020 

.0270 

.0209 

.900 

.0430 

-.0070 

.0190 

.0110 

MACH 

< 2)  = 2.999 

BETAT 

< 3)  = -4.270 

Z/BV 

.156 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2410 

. 5490 

.4950 

.5730 

.5210 

.050 

.1560 

.2100 

.1610 

.1350 

.1500 

.150 

.1170 

.2340 

.2180 

.1720 

.1590 

.300 

.0840 

.1870 

.2240 

. 1850 

.1530 

. 520 

.0560 

. 1400 

.1730 

. 1870 

.1600 

.650 

-.0670 

-.0340 

.0070 

.0260 

.0320 

.775 

-.0770 

-.0660 

-.0180 

.0060 

. 01(20 

.900 

.0230 

-.0280 

-.0020 

-.0050 

MACH 

( 2)  = 2.999 

BETAT 

( 4)  = -2.110 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2290 

. 6000 

.5590 

.6200 

.5180 

.050 

.1120 

.1130 

.0760 

.0970 

.1160 

.150 

.1280 

.1860 

.1270 

.1190 

.1210 

.300 

.1100 

. 1650 

. 1450 

.1100 

.1080 

.520 

.0700 

.1180 

. 1490 

.1190 

.1040 

.650 

-.0530 

-.0430 

-.0030 

-.0040 

-.0150 

.775 

-.0670 

-.0730 

-.0290 

-.0160 

-.0400 

.900 

.0070 

-.0400 

-.0190 

-.0400 

MACH 

< 2)  = 2.999 

BETAT 

( 5)  = 2.210 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 


ODD 

*2260 

. 6200 

. 5840 

. 6290 

.4920 

05!) 

• 1 030 

-.0050 

.0060 

.0210 

.0180 

i 50 

, 5.030 

.0370 

.0130 

.0340 

.0320 

300 

• 0900 

.0790 

.0330 

.0240 

.0310 

520 

.0510 

. 0660 

.0390 

.0360 

.0*30 

(RBNV97) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9: 


PAGE  1626 


AMES  87-7117  IA9  02 A r S3  + T9  LEFT  VERTICAL 

SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 5)  = 2.210  Z/BV  .158  .316  .600  .840  .925 

X/CV 

.650  -.0480  -.0640  -.0370  -.0640  -.0680 

.775  -.0630  -.0840  -.0520  -.0800  -.0910 

• 900  ,01011  -.0610  -.0770  -.0770 

MACH  ( 2)  = 2.599  BETAT  C 6)  = 4.370  Z/BV  .158  .316  .600  .840  .925 

X/CV 


CiDQ 

.1970 

.5650 

. 5530 

. 5870 

.4790 

,05'J 

.0690 

-.0290 

-.0340 

-.0280 

-.0220 

151/ 

. 0700 

- 4 Li020 

-.0280 

-.0240 

-.0210 

300 

.0450 

.0030 

-.0140 

-.0290 

- .02?  0 

520 

. 0070 

.0200 

-.0030 

-.0110 

-.0110 

65  Li 

- . 0690 

-.0760 

-.0760 

-.0860 

-.0950 

775 

-.0790 

-.0800 

-.0840 

-.0930 

-.1120 

900 

.0250 

-.0830 

-.0900 

-.1010 

MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  f 7)  = 6.530  Z/BV  .158  .316  .600  .840  .925 

X/CV 


000 

.0680 

. 5870 

. 5290 

. 5680 

.455LJ 

050 

.0380 

-.0250 

-.0620 

-.0540 

- . Li  520 

1 50 

.0350 

-.0330 

-.06911 

-.0500 

-.1*80 

300 

.0230 

-.0440 

-.0540 

-.0580 

-.0460 

520 

.0000 

— , 04011 

-.0460 

-.0420 

- * 0340 

650 

-.0740 

-.0860 

-.0960 

-.1010 

-.1040 

775 

-.0940 

-.0940 

-.1070 

-.1050 

-.1210 

900 

.0370 

-.1070 

- . 10911 

-.1160 

MACH  ( 2)  — 2.999  BETAT  ( 8)  = 8.690  Z/BV  ,158  . 316  . 600  . 840  . 925 

X/CV 


nun 

.0050 

.4670 

. 4940 

. 5250 

.4110 

050 

-.0420 

-.11780 

-.0810 

-.0780 

—.0730 

150 

-.113011 

-.0770 

-.09711 

-.0740 

- . 0660 

31111 

-.0360 

-.11850 

-.0850 

-.0770 

-.0620 

520 

-.115211 

- . 0800 

-.0810 

- . 0620 

-.05011 

850 

-.1090 

-.11111 

-.1190 

-.1110 

-.11 40 

775 

-.1240 

-.1190 

-.1210 

1171i 

-.132ti 

900 

.0540 

-.1210 

-.1200 

-.1280 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 1)  = -8.730  Z/BV  .158  .316  .600  .840  .925 

X/CV 


.1)00 

.0070 

.28811 

.40711 

. 5360 

.4930 

.050 

.14011 

.2490 

.2750 

.25711 

.28011 

. 1 50 

.1360 

.27111 

.2910 

.2780 

.2660 

. 300 

.11411 

.23110 

. 28611 

.2760 

. 2530 

. 520 

.0750 

.18611 

.2340 

.2650 

. 2530 

. 650 

-.11260 

. 11050 

. 0620 

. 0890 

.0940 

1RBNVD7) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1627 


Sc.C 

MACH 

MACH 


MACH 


MACH 


MACH 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


ION'  C iiLEFT  vc.R7ICAL 


y^iUrtu^c  vr 


( 3)  = 3.502  BETAT  ( 1)  = -8.730 


< 3)  = 3.502  BETAT  ( 2)  = -6.540 


< 3)  = 3. 502  BETAT  < 3)  = -4.340 


( 3)  = 3.502  BETAT  ( 4)  = -2.140 


( 3)  = 3.502  BETAT  ( 5)  = 2.250 


2/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.775 

-.0430 

-.0340 

*900 

.0510 

Z/BV 

.158 

.316 

x/cv 

.000 

,0930 

.4070 

.050 

.1100 

.2110 

.150 

.0860 

.2180 

.300 

.0670 

.1990 

.520 

.0530 

.1620 

.650 

-.0380 

-.0020 

.775 

-.0490 

-.0390 

.900 

.0270 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.1810 

.4900 

.050 

.1690 

.1700 

.150 

. 1260 

.2010 

.300 

.0800 

.1780 

. 520 

.0530 

.1420 

.650 

-.0440 

—.0100 

.775 

-.0630 

-.0440 

.900 

.0050 

Z/BV 

.158 

.316 

x/cv 

.000 

.1690 

. 5700 

.050 

.0810 

.0800 

.150 

.0980 

.1290 

. 300 

.0830 

.1590 

. 520 

.0530 

.1200 

. 650 

-.0370 

-.0230 

.775 

-.0500 

-.0550 

.900 

-.0170 

Z/BV 

.156 

.316 

X/CV 

.000 

.1980 

.5840 

. 050 

.0650 

-.0120 

.150 

. 0800 

.0280 

. 300 

.0630 

.0390 

. 520 

, 0380 

.0490 

.650 

-.0360 

-.0460 

.775 

-.0470 

-.0650 

.600 

,840 

.925 

.0360 

.0630 

.0580 

.0290 

.0530 

.0470 

. 600 

.840 

.925 

.4450 

.5640 

.5110 

. 1900 

.1910 

.2210 

.2200 

.2050 

.2000 

.2320 

.2020 

.1850 

. 2020 

.2060 

.1860 

.0500 

.0660 

.0610 

. 0240 

.0430 

.0260 

.0130 

.0340 

. 0200 

.600 

.840 

.925 

.4980 

.6050 

.5320 

.1260 

. 1490 

.1790 

. 1620 

.1580 

.1610 

.1850 

.1480 

. 1450 

.1700 

.1530 

.1370 

.0350 

.0310 

.0260 

.0080 

.0180 

-.0040 

-.0020 

.0140 

-.0100 

.600 

.840 

.925 

.5380 

.6280 

.4890 

. 0870 

. 1 120 

.124ti 

. 1040 

.1200 

.1140 

.1290 

. 1030 

.0990 

.1210 

.1060 

.0930 

.0200 

-.0020 

-.0040 

- . 0040 

-.0190 

-.0340 

-.0190 

-.0190 

-.0390 

. 600 

.840 

.925 

. 5680 

.6330 

.4690 

-.0010 

.0250 

.0340 

. 0040 

.0230 

.0250 

.0160 

.0100 

. 0200 

.0200 

. 0200 

. 0220 

-.0410 

-.0510 

-.0560 

-.0470 

-.0610 

-.0751i 

(RBNV07J 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1620 


AMES  S7-7U7  1A9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 
SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL  DEFENDENT  VARIABLE  CF 


Xacm 

! 3)  = 3 • 5112 

BETA! 

( 5)  = 2.250 

Z/BV 

.158 

.316 

. 61111 

. 8411 

.925 

X/CV 

. 900 

-.UlS'j 

-.115IVj 

-.U5611 

-.0690 

MACH 

( 3)  = 3 . 502 

BETAT 

( 6)  = 4.460 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.8411 

.925 

X/CV 

.000 

.1300 

. 52711 

. 5550 

.611911 

.4790 

.050 

. 0600 

-.U11U 

-.11250 

- .1111411 

.0020 

.150 

.0660 

-.lUflll 

-.0340 

- . 1111711 

- . 0030 

. 300 

.0230 

-.Mill 

-.0250 

-.III  611 

-.0020 

. Apn 

-.mwi 

-.ni  in 

-.0210 

- . 1X151' 

ovn  o 

.650 

-.0590 

-.0590 

-.06711 

- . 1 )621f 

-.06*0 

.775 

- 1 11670 

-.0640 

-.0720 

-.H64li 

-.0810 

.900 

- . 0010 

-.0680 

-.U630 

-.0760 

nACH 

( 5)  - 3 « 5112 

BET  AT 

I 7)  = 6.660 

Z/ov 

« 156 

• 316 

« 600 

.640 

.925 

X/CV 

.000 

.0600 

.4520 

.5210 

.5760 

.4410 

. 050 

-.0260 

-.0420 

-.0450 

-.1)3411 

-.0300 

. 1 50 

.0040 

-.0340 

-.0580 

-.03411 

-.0300 

. 300 

-.0100 

-.0410 

1 

O' 

ro 

-.11440 

- 1 031 L: 

. 520 

-.0280 

-.0420 

-.0500 

- . 0290 

- . 0300 

.650 

-.0700 

-.0720 

-.0810 

- . 07411 

- . 0810 

.775 

-.0860 

-.0840 

-.0830 

- . 07611 

-.0941: 

.90'.i 

.Oti90 

-.0810 

-.0780 

— .0320 

MACH 

{ 3)  = 3.502 

BETAT  ( 

8)  = 8.850 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.11210 

.3710 

.5100 

. 55611 

.4160 

. 050 

-.0700 

-.0700 

-.0520 

-.114911 

- . 0420 

.150 

- • 0700 

-.0690 

-.0710 

- , 0460 

— • 0401  p 

. 300 

-.0630 

-.0700 

-.0680 

-.0530 

-.0430 

. 520 

- . 0670 

-.0710 

-.0690 

- * 04110 

-.0370 

. 650 

-.0930 

-.0950 

-.0880 

- . 0760 

-.0830 

.775 

-.1030 

-.1020 

-.0900 

- . 0800 

-.0970 

. 900 

.0290 

-.0890 

- < 0850 

— *0961' 

IRBW.i?) 


1 


DATE  16  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE 


AMES  87-707  IA.9  OSA  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


(RBNV08)  ( 10  MAY 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2.4210  SQ.FT. 

XMRP  = 

28.5300  INCHES 

LREF  = 

39.6490  INCHES 

YMRP  = 

.0000  INCHES 

BREF  = 

39.6490  INCHES 

ZMRP  = 

.0000  INCHES 

SCALE  = 

.0300  SCALE 

SECTION 

C 1)LEFT  VERTICAL 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

ALPHAT  = 4,000  CRB  INC  = 
RUDDER  = .000  ELEVON  = 
RUDFLR  = .000 


MACH  ( 1)  = 8.498  BETAT  < 1)  = -8.420 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 2)  = -6.300 


MACH  < 1)  s 2.498  BETA!  <3}  =-4.190 


MACH  { 1}  = 2.498  BETAT  ( 4)  = -2.070 


Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0000 

.2840 

.2660 

.3610 

.3860 

. 050 

.1710 

.3920 

.4120 

.4480 

.4480 

.150 

. 1 520 

.2990 

.3550 

.3870 

.3860 

.300 

.0940 

.1980 

.3030 

.3260 

.3020 

.520 

.0680 

.1500 

.2310 

.2660 

.2660 

.650 

-.0820 

-.0500 

.'-1080 

.0360 

.0370 

.775 

-.0780 

-.0690 

—.0190 

.0120 

.0030 

. 900 

.0940 

-.0270 

.0140 

— .0020 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.1130 

.4530 

.3980 

.4870 

.4600 

.050 

.1150 

.3300 

.3450 

.3460 

.3560 

.150 

. 1070 

.2680 

• 3070 

.3240 

.3180 

,300 

.0770 

.1830 

.2540 

.2750 

•258'.i 

. 520 

.0580 

.1320 

.1800 

.2220 

.2210 

.650 

-.0780 

-.0570 

-.0020 

.0110 

.0190 

.775 

-.0790 

-.0840 

-.0370 

-.0110 

-.0190 

.900 

.0710 

-.0440 

-.0220 

-.0260 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.2860 

.5510 

.4530 

.5200 

.4700 

.050 

. 1060 

.2120 

.2300 

.2190 

.2230 

.150 

. 1040 

.2200 

.2480 

.2580 

.2500 

.300 

.0760 

= 1 590 

.2190 

-2260 

.2110 

. 520 

.0530 

.1180 

.1500 

. 1870 

.I82li 

.650 

-.0880 

-.0730 

-.0230 

-.0080 

.0040 

.775 

-.0960 

-.1050 

-.0500 

-.0270 

-.0400 

.900 

.0560 

-.0540 

-.0340 

-.0480 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

,840 

.925 

\y  y/-i/ 

A/  ^ v 

. Ulitf 

,2730 

.5880 

.4830 

.5410 

.4710 

. 1)51.1 

. 1 560 

.1730 

.1170 

.0670 

.0760 

.150 

.1460 

.1920 

. 1 790 

.1430 

.1260 

. 300 

.0930 

.1350 

.1720 

.1620 

.1340 

.520 

.0430 

.0920 

.1150 

.1480 

.1420 

. 650 

-.1020 

-.0840 

-.0530 

-.0240 

-.0210 

.775 

-.1210 

-.1140 

-.0780 

-.0540 

-.0590 

.900 

.0490 

-.0850 

-.0620 

-.0690 

1629 
73  ) 

. 500 

.000 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87*7117  IA9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 
SECTION  ( 1 > LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.496  BETAT  ( 5>  = 2.170 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 6)  = 4.300 


MACH  < 1)  = 2.498  BETAT  ( 7)  = 6,420 


MACH  < 1)  = 2.498  BETAT  ( 8)  = 8.550 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  < 1)  = -8.580 


Z/BV 

• 158 

.316 

. 600 

.840 

X/CV 

.000 

.2590 

.6160 

.5100 

. 5440 

.050 

.0960 

-.0160 

-.0340 

-.0310 

. 1 50 

.1100 

.0080 

.0090 

-.0030 

. 300 

.0830 

.0780 

.0220 

. 0030 

. 520 

.0330 

.0400 

.0510 

.0310 

.650 

-.0910 

-.1110 

-.0760 

-.0870 

.775 

-.1100 

-.1310 

-.1090 

-.0980 

.900 

.0470 

-.1180 

-.1040 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

X/CV 

. 1900 

. 5970 

. 5080 

. 5330 

.050 

,0640 

—.0260 

-.0700 

- .0540 

.150 

. 0841 » 

-.0240 

- . 0540 

—.0320 

.300 

,0470 

-.0160 

-.0260 

-.0320 

. 520 

-.0010 

-.0130 

-.0120 

-.0120 

. 650 

"■11 20 

-.1190 

-.0960 

-.1200 

.775 

-.1260 

-.1220 

-.1210 

-.1260 

.900 

.0540 

-.1280 

-.1160 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

X/CV 

.000 

.0940 

. 5270 

.4920 

. 5020 

.050 

. 0570 

-.0670 

-.1040 

- . 1030 

.150 

. 0440 

-.0710 

-.0890 

-.0800 

. 300 

.0330 

-.0490 

-.0750 

-.0770 

.520 

—.0290 

- . 0490 

-.0680 

-.0570 

.650 

-.1230 

-.1340 

-.1420 

-.1470 

.775 

-.1470 

-.1340 

-.1600 

-.1510 

.900 

. 0530 

-.1550 

-.1530 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

X/CV 

.000 

.0020 

. 4080 

.40411 

. 3860 

.050 

-.0220 

-.1100 

".1210 

-.  1600 

. 1 50 

-.0150 

-.11 60 

-.1260 

-.1340 

.300 

-.0320 

-.13111 

*“.1210 

-.1190 

. 520 

-.0490 

-.1140 

-.1110 

-.1010 

.650 

-.1510 

-.1590 

-.1620 

-.1640 

« 775 

-.1760 

-.1620 

-.1760 

-.1770 

.900 

.0670 

-.1760 

-.1710 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

X/CV 

.000 

-.0050 

.3620 

.3100 

, 4340 

,050 

. 1050 

. 3390 

.3590 

. 3630 

. 1 50 

.1090 

.2970 

.3150 

.3320 

. 300 

.0800 

.2040 

.2720 

. 2890 

PAGE  1630 


(RBNV08) 


.925 

.4510 

-.0170 

.0020 

.0040 

.0260 

-.1090 

-.1210 

-.1110 

.925 

.4290 
-.0430 
—.0250 
-.0160 
.0020 
-.1250 
-.1490 
— . 1380 

.925 

. 3950 
-.0930 
-.0700 
-.0550 
-.0390 
-.1500 
-.1670 
- . 1 570 

.925 

.2910 

-.1570 

-.1370 

-.1120 

-.0860 

-.1670 

-.1820 

-.1730 

.925 

.4330 

.3650 

.3250 

.2710 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1631 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 
SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  ( 1)  = -8.580 


MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  < 2)  = -6.420 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 3)  = -4.260 


MACH  { 25  = 2.939  BETAT  < 4)  = -2,100 


MACH  f 25  = 2.999  BETAT  i 55  = 2.210 


Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.520 

.0440 

.1510 

.2120 

.2420 

.2450 

.650 

-.0620 

-.0280 

.0320 

.0560 

.0640 

.775 

-.0660 

-.0590 

.0100 

.0390 

.0330 

.900 

.0730 

.0030 

.0260 

.0280 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0590 

.4650 

.3860 

.4810 

.4520 

,050 

. 1 100 

.2480 

.2570 

.2250 

.2220 

.150 

.1120 

.2460 

.2600 

.2560 

.2370 

.300 

.0800 

.1710 

.2340 

.2380 

.2180 

.520 

.0510 

.1260 

.1750 

. 2030 

.2020 

.650 

-.0630 

-.0370 

.0110 

.0340 

.0450 

.775 

-.0740 

-.0650 

-.0110 

.0140 

.0080 

. 900 

*0440 

-.0170 

.0050 

.0020 

Z/BV 

.158 

.316 

,600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2390 

.5070 

.4710 

.5130 

.4610 

.050 

.0890 

.1670 

. 1240 

. 1250 

.1390 

.150 

.0730 

.1880 

. 1830 

. 1600 

. 1480 

. 300 

.0500 

.1500 

.1950 

.1660 

.1410 

. 520 

.0320 

.1110 

.1470 

.1640 

.1460 

.650 

-.0720 

-.0430 

-.0020 

.0160 

.0220 

.775 

-.0800 

-.0760 

-.0260 

-.0020 

-.0100 

. 900 

.0200 

-.0350 

-.0120 

-.0130 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

,925 

X/CV 

.000 

.1880 

. 5530 

.4960 

.5610 

.4820 

,050 

.0980 

. 1050 

.0570 

.0720 

.0880 

.150 

.1110 

.1580 

.1020 

.0930 

.0960 

.520 

.0330 

.0880 

.1140 

.0970 

.0790 

.650 

-.0680 

-.0520 

-.0190 

-.0190 

-,0300 

.775 

-.0920 

-.0820 

-.0430 

-.0320 

-.0510 

.900 

. 0060 

-.0530 

-.0350 

-.0500 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.1770 

. 5650 

. 5200 

. 5660 

.4620 

.050 

.0820 

-.0230 

-.0110 

.0050 

.0130 

.150 

.0810 

.0140 

-.0050 

.0140 

.0200 

. 300 

.0680 

. 0520 

.0120 

.0090 

.0190 

. 520 

.0360 

.0440 

.0190 

.0190 

.0250 

(RBNVD6) 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I A9C 


PAGE  1632 


AMES  87-707  IA9  CEA  + S3  * T9  LEFT  VERTICAL 
SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 2)  = 2.999 

BETAT  ( 5)  = 2.210 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.650 

-.0600 

-.0710 

-.0520 

-.0720 

-.0770 

.775 

-.0760 

-.0860 

-.0650 

-.0890 

-.0990 

.900 

.0070 

-.0730 

-.0830 

-.0870 

MACH 

t 2)  = 2.999 

BETAT  < 6)  = 4.370 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.325 

X/CV 

.000 

.1630 

.5510 

.4980 

. 5240 

.4190 

.050 

.0210 

- . 0070 

-.0300 

— • 0430 

-.0430 

.150 

.0670 

-.0030 

-.0280 

-.0350 

-.0380 

.300 

.0500 

-.0090 

-.0270 

- .0330 

-.0350 

. 520 

.0110 

-.0150 

-.0180 

-.0130 

- . 0200 

.650 

-.0740 

-.0820 

-.0890 

- . 0890 

-.0980 

.775 

-.0870 

-.0860 

-.1040 

-.1010 

-.1080 

. 900 

.0200 

-.1040 

-.0990 

-.1030 

MACH 

( 2)  = 2.999 

BETAT  ( 7)  = 6.540 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0430 

.5240 

.4670 

.4950 

.3920 

.050 

.0290 

-.0370 

-.0680 

-.0670 

-.0630 

.150 

.0350 

-.0440 

-.0760 

-.0620 

-.0600 

.300 

.0460 

-.0550 

-.0590 

-.0670 

-.0590 

. 520 

-.0010 

-.0570 

-.0530 

-.0540 

-.0460 

.650 

-.0800 

-.1040 

-.0940 

-.1030 

-.1090 

.773 

-.0940 

-.1020 

-.1060 

-.1050 

-.1250 

. 900 

.0390 

— .1090 

-.1100 

-.1190 

MACH 

( 2)  = 2.999 

BETAT  ( 8)  = 8.700 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

-.0280 

.4480 

.4260 

.4470 

.3520 

. 050 

-.0480 

-.0900 

-.0870 

-.1040 

-.0990 

.150 

-.0370 

-.0870 

-.1050 

-.0990 

-.0930 

.300 

-.0500 

-.0960 

-.1060 

-.1030 

- . 0870 

. 520 

-.0500 

-.0960 

-.1020 

- . 0880 

-.0770 

. 650 

-.1080 

-.1160 

-.1340 

-.1250 

1300 

.775 

-.1270 

-.1230 

-.1360 

-.1330 

-.1360 

. 900 

.0520 

-.1350 

-.1370 

-.132Li 

MACH 

< 3)  = 3.502 

BETAT  { 1)  = -8.720 

Z/BV 

.158 

.31$ 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.0030 

.2050 

.3280 

.4570 

.4290 

. 050 

.1160 

.2160 

.2540 

.2400 

.2610 

• 

. 1 50 

.1000 

.2390 

.2610 

.2580 

.2450 

.300 

.0730 

. 1930 

.2540 

.2490 

.2340 

.520 

. 0400 

.1510 

.2010 

.2310 

.2300 

.650 

-.0440 

-.0050 

.0440 

.0730 

.0830 

(RBNVU8) 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1655 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 
SECTION  ( 1)LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 3>  = 3.502  BET  AT  < 1>  = -8.  rtii 


MACH  < 3>  = 3.502  BETAT  < 2)  = -6.530 


MACH  < 3)  = 3.502  BETAT  ( 3)  = -4.330 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 4)  = -2.140 


MACH  < 3)  = 3.502  BETAT  ( 5)  = 2.260 


Z/Sv 

• 158 

• 316 

/'ll*'. 

• 925 

x/cv 

.775 

-.0570 

-•0380 

.0250 

.0490 

.0440 

. 900 

.0510 

.0180 

.0380 

.0350 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0320 

.3610 

.3700 

,4870 

.4420 

.050 

.0590 

.1710 

.1700 

.1690 

. 1940 

.150 

.0660 

.1860 

.1910 

.1810 

.1750 

.300 

.0550 

.1590 

.2050 

.1780 

.1630 

. 520 

•0360 

.1280 

.1710 

.1810 

.1640 

,650 

-.0420 

-.0170 

.0350 

,0500 

.0520 

.7  75 

-.0520 

-.0500 

.0110 

.0280 

.0170 

,900 

.0270 

.0030 

.0210 

.0090 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.1660 

.4150 

.4250 

. 5220 

.4580 

.050 

.0850 

.1460 

.1080 

. 1270 

.1520 

.150 

.0540 

.1570 

.1380 

.1360 

.1350 

.300 

.0310 

.1360 

.1540 

.1270 

.1200 

.520 

.0170 

.1100 

. 1330 

.1320 

.1140 

.650 

-.0570 

-.0250 

.0190 

.0210 

.0160 

.775 

-.0710 

—.0540 

-.0040 

.0040 

-.0140 

.900 

.0050 

-.OHO 

.0000 

-.0180 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.1540 

.5120 

.4790 

.5580 

.4690 

.050 

.0520 

.0660 

.0700 

.1(910 

.lllti 

.150 

.0770 

.1200 

.0840 

.0970 

.0990 

.300 

.0640 

.1170 

.0970 

.0820 

.0840 

.520 

.0300 

.0900 

.0980 

.0830 

.0760 

. 650 

—.0500 

-.0340 

.0000 

-.0130 

-.0130 

.775 

-.0690 

-.0620 

-.0220 

-.0310 

-.0380 

.900 

-.0130 

-.0310 

-.0320 

- . 0430 

Z/BV 

.158 

.316 

.6110 

.840 

.925 

X/CV 

.OLID 

.1280 

.5190 

.5030 

.5570 

.4370 

.050 

.0520 

-.0300 

-.0080 

-.0010 

.0100 

.150 

.0620 

.0110 

-.0050 

.0000 

. 0020 

.300 

.0460 

.0190 

-.0010 

-.0090 

-•0030 

. 520 

.0200 

, 0300 

.0000 

. 0040 

. 0020 

.650 

-.0480 

-.0570 

-.0570 

-.0590 

-.0680 

.775 

-.0620 

-.0730 

-.0670 

-.0710 

-•0610 

(R8NV08) 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1634 


AMES  87-707  IA9  O0A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  < l ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

t 3)  r 

3.502 

BETAT 

< 5) 

2.260 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.900 

-.0250 

-.0670 

-.0650 

-.0740 

MACH 

C 3)  = 

3.502 

BETAT 

( 6) 

- 

4 . 460 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.640 

.925 

X/CV 

.000 

.0960 

.4530 

.4790 

.5320 

.4100 

.050 

.0000 

-.0320 

-.0410 

-.0220 

-.0130 

.150 

.0390 

-.0160 

-.0460 

-.0210 

-.0190 

.300 

.0210 

-.0230 

-.0310 

-.0310 

-.0190 

. 520 

-.0050 

- . USX'i 

- . 0300 

-.0210 

-.0140 

.650 

-.0610 

-.0690 

-.0680 

- .0660 

-.0720 

.775 

-.0700 

-.0730 

-.0770 

-.0680 

-.0900 

.900 

-.0090 

-.0760 

-.0700 

-.0830 

MACH 

( 3)  = 

3.502 

BETAT 

( 7) 

6.660 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0110 

.4070 

.4430 

.4980 

.3800 

.050 

-.0170 

-.0350 

-.0560 

-.0530 

-.0500 

.150 

. LiU40 

-.03911 

-.0700 

-.0560 

-.0520 

.300 

.0110 

-.0520 

-.0650 

-.0620 

-.0510 

.520 

-.0120 

-.0560 

-.0640 

-.0500 

-.0480 

.650 

-.0620 

-.0630 

-.0880 

-.0840 

-.092Li 

.775 

-.0620 

-.0910 

-.0860 

-.0860 

-.0960 

.900 

.0060 

-.*•920 

-.0910 

-,0970 

MACH 

( 3>  = 

3.502 

BETAT 

< 8) 

- 

8.860 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

-.0060 

.2600 

.4250 

. 4800 

.3560 

.050 

-.0860 

-.0840 

-.0670 

-.0620 

-.0580 

.150 

-.0730 

-.0840 

-.0870 

-.0620 

-.0570 

.300 

-.0680 

-.0880 

-.0780 

-.0680 

-.0570 

.520 

-.0650 

-.0860 

-.0800 

-.0599 

-.0590 

. 650 

-.0950 

-.1090 

-.0940 

-.0870 

- . 0880 

.775 

-.1070 

-.1060 

-.0950 

-.0910 

-.1000 

.900 

.0210 

-.0960 

-.0930 

-.1020 

(RBNV98) 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1635 


AMES  87-707  1A9  OKA  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


(RBNV09)  ( 10  MAY  73  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2.4210 

SQ.FT . 

XMRP  = 

28.5300 

INCHES 

ALFHAT  = 

6.000 

CRB INC  = 

. 500 

LREF  = 

39.8490 

INCHES 

YMRP  = 

• 0000 

INCHES 

RUDDER  s 

.000 

ELEVON  = 

. 000 

BREF  - 

39.8490 

INCHES 

2MRP  = 

, 0000 

INCHES 

RUDFLR  = 

.000 

SCALE  = 

.0300 

SCALE 

SECTICN  < 15LEFT  VERTICAL 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  < 1)  = -8.410 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 2)  = -6.290 


MACH  { 1)  a 2.498  BETAT  ( 3)  = -4.170 


MACH  ( 1>  = 2.498  BETAT  ( 4)  = -2.060 


Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

- .0010 

.2090 

,050 

.1260 

.3400 

.150 

.1080 

.2590 

.300 

.0580 

. 1 700 

.520 

.0350 

. 1230 

.650 

-.0960 

-.0600 

.775 

-.0880 

-.0730 

.900. 

.0930 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.0780 

.3810 

.050 

.1000 

.2930 

.150 

.0990 

.2310 

. 300 

.0600 

.1530 

.520 

.0450 

.1140 

.650 

-.0880 

-.0650 

.775 

-.0880 

-.0920 

.900 

.0680 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.2210 

.4780 

.050 

.0640 

.1950 

.150 

.0640 

.1870 

. 300 

,0410 

.1290 

.520 

.0280 

.0920 

.650 

-.0890 

-.0800 

.775 

-.0960 

-.1090 

.900 

.0640 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

. CHID 

.2410 

. 5340 

.□5U 

.1120 

.1540 

.150 

. 1090 

.1590 

. 300 

.0540 

.1050 

. 520 

.0260 

.0700 

.650 

-.1040 

-.0900 

.775 

-.1140 

-.1150 

. 900 

.0490 

.600 

.840 

.925 

.2270 

.3200 

.3410 

.3920 

.4150 

,4160 

.3370 

.3620 

.3570 

.2880 

.3010 

.2810 

.2070 

.2480 

.2500 

.0040 

.0250 

.0320 

-.0240 

.0240 

-.0050 

-.0290 

.0180 

.0030 

.600 

.840 

.925 

.3420 

.4220 

.4080 

.3210 

.3350 

.3430 

,2840 

.3080 

.3050 

.2380 

.2600 

.2450 

.1730 

.2130 

.2110 

-.0180 

.0080 

.0140 

-.0420 

-.0170 

-.0220 

-.0510 

-.0230 

-.0280 

.600 

.840 

.925 

.3930 

.4620 

.4170 

.2280 

.2230 

.2270 

.2290 

.2420 

.2350 

.1950 

.2100 

.1940 

.1320 

.1700 

.1640 

-.0310 

-.0160 

-.0060 

-.0600 

-.0370 

-.0470 

-.0670 

-.0440 

-.0530 

.600 

.840 

.925 

.4310 

.4870 

.4220 

.1130 

.0770 

. 0800 

.1670 

.1420 

.1270 

.1520 

.1520 

.1300 

.0990 

.1340 

.1290 

-.0500 

-.0360 

-.0290 

-.0770 

-.0580 

-.0650 

-.0840 

- . 0660 

-.0720 

DATE  16  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1636 


AMES  67-707  IA9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 
SECTION  ( 11LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 5)  = 2.180 


MAru  / n — o aoq  oct a t / c\  — « ai«-- 

■ - 1 1 * ' — wuirn  » V/  — •»  •.*/*»*' 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 7)  = 6.440 


MACH  < 1)  = 2.498  BETAT  { 8)  = 8.570 


MACH  ( E)  = 2.999  BETAT  ( 1)  = -8.560 


Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2020 

. 5670 

.4610 

.4900 

.4030 

.050 

.0840 

-.0270 

-.0350 

-.0470 

-.0350 

.150 

.1070 

.0060 

. 0020 

-.0180 

-.0160 

.300 

.0750 

.0560 

.0050 

-.0070 

-.0110 

.520 

.0260 

.0230 

.0340 

.0180 

.0120 

.650 

-.0940 

-.1070 

-.'->950 

-.0940 

-.1130 

.775 

-.1160 

-.1230 

-.1220 

-.1110 

-.1190 

.900 

• 0470 

-.1300 

-.1150 

-.1130 

•*  JC.« 

BV 

• 158 

■ 316 

• 600 

.640 

.925 

X/CV 

.000 

.1560 

.5240 

.4530 

.4720 

.3790 

.050 

.0520 

-.0420 

-.0850 

-.0760 

-.0640 

.150 

.0700 

-.0450 

-.0710 

-.0500 

-.0440 

.300 

.0410 

-.0230 

-.0430 

-.0480 

-.0310 

.520 

-.0020 

-.0310 

-.0300 

-.0260 

-.0130 

.650 

-.1140 

-.1280 

-.1030 

-.1270 

-.1320 

.775 

-.1310 

-.1310 

-.  1300 

-.1320 

-.1530 

.900 

.0600 

-.1370 

-.1260 

-.1440 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.0720 

.4480 

.4340 

.4340 

.3330 

f'.KI't 

r.ior. 

_ no.n 

_ • » on 

• noi- 

« ^u>kl 

• LIVJ.LI 

• X J- 

— • J 

— • i 

. 150 

.0160 

-.0940 

-.1050 

-.1010 

-.0920 

.300 

.0130 

-.0600 

-.0910 

-.1000 

-.0760 

. 520 

-.0420 

-.0710 

-.0880 

-.0730 

-.0590 

.650 

-.1270 

-.1450 

-.1470 

-.1450 

-.1580 

.775 

-.1470 

-.1460 

-.1660 

-.1560 

- . 1 720 

.900 

.0500 

-.1670 

-.1590 

-.1620 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0020 

.3220 

.3500 

.3380 

. 2520 

.050 

-.0330 

-.1180 

-.1120 

-.1600 

-.1570 

.150 

-.0410 

-.1270 

-.1270 

-.1380 

-.1340 

• 300 

-.0480 

-.1370 

-.1240 

-.  1210 

-.1080 

.520 

-.0760 

-.1250 

-.1110 

-.0950 

- . 0840 

. 650 

-.1410 

-.1620 

-.1640 

-.1580 

-.1610 

.775 

-.1600 

-.1640 

-.1770 

-.1600 

-.1840 

.900 

.0690 

-.1740 

-.1640 

-.1810 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0300 

.3000 

.2480 

.3550 

.3660 

.050 

.0830 

.2940 

.3310 

. 3440 

. 3480 

.150 

.0930 

.2530 

.2860 

.3080 

.3020 

• 300 

.0630 

. 1680 

.2470 

.2620 

.2500 

(RBNV09) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1637 


AMES  67-707  IA9  CCA  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  ! I > LEFT  VERTICAL 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  I 1)  = -8.56'J 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  < 2)  = -6.400 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  < 3>  = -4,250 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  C 4)  = -2.100 


MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  ( 5)  s 2.210 


Z/BV 

• i 58 

• 318 

x/cv 

.520 

,0240 

.1210 

.650 

-.0690 

-.0370 

.775 

-.0730 

-.0650 

.900 

.0750 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.0510 

.3840 

.050 

.0390 

.2220 

.150 

.0430 

.2120 

.300 

.0270 

.1470 

.520 

.0100 

. 1050 

.650 

-.0730 

-.0460 

.775 

-.0810 

-.0720 

.900 

.0410 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.1200 

.4800 

.050 

.0440 

.1340 

.150 

.0440 

. 1470 

.3110 

.0290 

.1140 

.520 

.0150 

.0850 

.650 

-.0750 

-.0540 

.775 

-.0860 

-.0820 

.900 

.0150 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.1610 

.4980 

.050 

.0710 

.0990 

.150 

.0770 

.1250 

.300 

.0370 

.0920 

.520 

.0100 

.0610 

.650 

-.0820 

-.0640 

.775 

-.0940 

-.0920 

.900 

.0060 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

s 000 

,1320 

. 5270 

• 050 

.0500 

-.0350 

.150 

.0610 

-.0100 

• 300 

.0510 

.0350 

.520 

.0220 

.0220 

gfin  041*. 


.1910 

.2220 

.2250 

.0170 

.0460 

.0530 

.0020 

.0280 

.0270 

-.0080 

.0170 

.0210 

.600 

.840 

.925 

.3430 

.4130 

.3890 

.2420 

.2290 

.2270 

.2350 

.2400 

.2290 

.2090 

.2140 

.1990 

.1530 

.1810 

.1810 

.0030 

.0240 

.0340 

-.0180 

.0050 

.0020 

-.0260 

-.0030 

-.0050 

.600 

.840 

.925 

.4160 

.4900 

’ .4110 

. 1010 

. 1010 

.1180 

. } 520 

.1330 

.1290 

.1660 

.1410 

.1200 

.1250 

. 1430 

.1250 

-.0120 

.0050 

.0100 

-.0350 

-.0140 

-.0220 

-.0420 

-.0220 

-.0270 

.600 

.840 

.925 

.4400 

.5030 

.4300 

.0420 

.0580 

.0710 

.0830 

.0750 

.0750 

. 1030 

.0710 

.0660 

.0890 

.0810 

.0620 

-.0270 

-.0240 

-.0340 

-.0510 

-.0380 

-.0570 

-.0580 

-.0420 

-.0570 

. 600 

.840 

.925 

.4610 

. 5040 

.4120 

-.0250 

-.0070 

-.0010 

-.0210 

.0020 

.0080 

-.0010 

-.0050 

.0030 

.0050 

.0040 

.0090 

(RBNV09J 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1838 


AMES  87-707  IA9  02A  * S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  < DLEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( £> 

a 

2.999 

BETAT 

{ 5) 

= 

2.210 

2/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.650 

-.0710 

-.0740 

-.0610 

-.0800 

-.0830 

.775 

-.0880 

-.0890 

-.0730 

-.0920 

-.1040 

.900 

.0070 

-.0810 

-.0870 

-.0930 

MACH 

( 2) 

- 

2.999 

BETAT 

( 6} 

- 

4.380 

2/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0690 

.5150 

.4610 

.4790 

.3750 

.050 

.0120 

-.0160 

-.0430 

-.0320 

-.0400 

. eli 

na  ifi 

_ m an 

_ ItAKti 

- i ip/i  n 

— . t jPfit'i 

. . -J  ' ’ 

* 

m » *»*•*• 

* —•»  — 

.300 

.0390 

-.0210 

-.0330 

-.0300 

-.0220 

.520 

,0100 

-.0230 

-.0260 

-.0180 

- .0090 

.650 

-.0800 

-.0880 

-.0930 

-.0920 

-.0940 

.775 

-.0960 

-.0980 

-.1070 

-.1030 

-.1140 

.900 

.0140 

-.1050 

- . 1030 

-.1100 

MACH 

< 2) 

m 

2.999 

BETAT 

( 7) 

- 

6.550 

2/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0360 

.4340 

.4270 

.4290 

.3350 

.050 

.0100 

-.0640 

-.0730 

-.0860 

-.0770 

.150 

.0040 

-.0700 

-.0810 

-.0750 

-.0760 

.300 

-.0110 

-.0490 

-.0660 

-.0760 

-.0710 

.520 

-.0200 

-.0590 

-.0580 

-.0620 

-.0620 

= 650 

-.0920 

-.1060 

-.1070 

-.1070 

-.1150 

.775 

-.1060 

-.1120 

-.1210 

-.1080 

-.1270 

.900 

.0340 

-.1200 

-.1110 

-.1210 

MACH 

{ 2) 

s 

2.999 

BETAT 

< 8) 

- 

8.720 

2/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0260 

.3800 

.3650 

.3790 

.2890 

.050 

-.0430 

-.0830 

-.0940 

-.1020 

-.0980 

.150 

-.0360 

-.0860 

-.1090 

-.0970 

-.0910 

. 300 

-.0580 

-.0970 

-.0950 

-.0990 

-.0870 

. 520 

-.0530 

-.0960 

-.0930 

-.0860 

- .0780 

.65D 

-.1070 

-.1220 

-.1200 

-.1110 

-.1220 

.775 

-.1210 

-.1250 

-.1250 

-.1200 

-.1370 

.900 

.0560 

-.1240 

-.1230 

-.1340 

MACH 

( 3) 

- 

3.502 

BETAT 

( 1> 

- 

-8.710 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0380 

. 1430 

.2580 

.3840 

.3660 

.050 

.0450 

.1740 

.2320 

. 2200 

.2360 

.150 

.0460 

.1980 

.2240 

.2290 

. 2200 

. 300 

.0370 

.1580 

.2080 

.2150 

.2030 

. 520 

.0130 

.1180 

.1610 

.1970 

.1920 

. 650 

-.0580 

-.0230 

.0350 

. 0500 

.0590 

(RBNV09) 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  02 A + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  < 1JLEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 

5) 

8 

3.502 

BETAT 

< 

1) 

= 

-8.710 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

,840 

.925 

X/CV 

.775 

-.0680 

-.0560 

.0070 

.0260 

.0280 

.900 

.0460 

-.0030 

.0160 

.1*200 

MACH 

< 

S> 

S 

3.502 

BETAT 

< 

2) 

S 

-6.510 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0170 

.3330 

.3030 

.4140 

.3750 

.050 

.0430 

.1290 

.1490 

.1470 

.1680 

.150 

.0360 

.1530 

.1670 

,1610 

.1520 

.300 

.0180 

.1220 

.1750 

.1610 

. 1420 

.520 

.0010 

.0920 

.1400 

.1610 

.1450 

,650 

-.0640 

-.0280 

.0190 

.0370 

.0421* 

.775 

-.0750 

-.0560 

- .0030 

.0150 

.14*30 

.900 

.0210 

-.0110 

.1*060 

-.0020 

MACH 

( 

3) 

— 

3.502 

BETAT 

< 

3> 

= 

-4.320 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.841* 

.925 

X/CV 

.000 

.0900 

.3510 

.3630 

.4520 

.3920 

.050 

.0260 

. 1000 

.0860 

.1030 

.1221* 

.150 

.0200 

.1140 

.1130 

.111*0 

.11*81* 

.300 

,0050 

.0900 

.1210 

.1030 

.1*940 

.520 

-.0050 

. 0700 

. 1030 

.1080 

.1*941* 

.650 

-.0660 

-.0420 

.1*010 

.1*1*60 

.1*030 

.775 

-.0750 

-.0690 

-.1*210 

-.0120 

-.1*270 

.900 

— .01*40 

-.0310 

-.0170 

—.1*31*0 

MACH 

( 

3) 

_ 

3.502 

BETAT 

( 

4) 

- 

-2.130 

Z/BV 

.158 

.316 

. 61*0 

.640 

.925 

X/CV 

.000 

.0970 

.4370 

.4291* 

.4860 

.41*40 

.050 

.0370 

.0500 

.0460 

.0740 

.1*921* 

.150 

.0520 

.1000 

.1*630 

.0800 

.0820 

. 300 

.0230 

.0710 

.0800 

.0660 

.0680 

.520 

-.0090 

.0510 

.0740 

.0690 

.0600 

.650 

-.0710 

-.0470 

-.1*140 

-.1*190 

-.1*160 

.775 

-.0840 

-.0740 

-.0320 

-.0330 

-.0491* 

. 900 

-.0180 

-.0400 

-.1*380 

-.0560 

MACH 

( 

5) 

_ 

3.502 

BETAT 

( 

5) 

= 

2.260 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 841* 

.925 

X/CV 

.000 

.0980 

.4570 

.4560 

.4910 

.381*0 

.050 

.0250 

-.0350 

-.0170 

-.01*21* 

.0030 

. 1 50 

.0380 

-.0040 

-.1*190 

.1*000 

-.0020 

.300 

.0270 

. 0020 

-.0060 

-.0060 

-.1*030 

. 520 

.0070 

. 0080 

- . 0080 

.11060 

, 1*1*30 

.650 

-.0550 

-.0620 

-.0530 

-.0560 

-.0590 

.775 

-.0690 

- . 0740 

-.0630 

-.0670 

-.0780 

CRBNV09) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1 640 


SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL 
MACH  < 3)  = 3.502  BET AT  ( 5) 

MACH  < 3)  = 3.502  BET AT  < 6) 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2.260 


4.470 


MACH 


< 3)  = 3.502  BETAT  ( 7)  = 6.670 


4ns>  RFTAT  f 8)  ~ 8.880 


Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.91X1 

-.0230 

- . 0660 

-.0620 

-.0740 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.0011 

.0210 

.3950 

.4100 

.4620 

.3489 

. 050 

- « 0010 

- . 0200 

-.0480 

-.0360 

-.9299 

.150 

.0150 

—.0210 

-.0540 

-.0320 

-.0270 

.300 

.0170 

-.0260 

-.0320 

-.0410 

-.0370 

. 520 

-.0030 

-.0290 

-.0310 

—.0320 

-.0310 

.650 

-.0640 

—.0730 

-.0660 

-.0700 

-.0760 

r> 

t .ai  »n 

- i v?«n 

-.nftrtn 

. * -> 

” ' ” 

. 900 

- .0080 

-.0790 

-.0770 

-.9880 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0110 

.3690 

. 5720 

• 4289 

■ 3X715 

.050 

- . 0300 

-.0440 

— . 0640 

-.0590 

-.0560 

.150 

-.0110 

-.0490 

- . 0780 

-.0610 

-.0560 

.300 

-.0120 

-.0620 

-.0650 

-.0670 

-.9579 

. 520 

-.0200 

- .0670 

— .0640 

-.0550 

-.0570 

.650 

-.0710 

-.0920 

- .0820 

-.11809 

-.0920 

.775 

-.0860 

-.0980 

- .<->920 

-.0850 

- , 9969 

.900 

.0090 

-.0900 

-.9889 

-.1999 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.849 

.925 

X/CV 

.000 

-.0530 

.2090 

.3560 

.4929 

.2940 

.050 

-.0860 

-.0880 

-.0710 

-.9899 

-.0760 

.150 

-.0710 

-.0910 

— .0940 

-.9819 

-.9789 

.300 

-.0710 

-.0980 

-.0950 

-.9879 

-.0760 

. 520 

-.0690 

-.0960 

-.0970 

-.0780 

-.9769 

.650 

-.0970 

-.1050 

-.1060 

-.9999 

-.1929 

.775 

-.1080 

-.1080 

-.1070 

-.1010 

- . 1999 

. 900 

.0240 

-.1060 

-.1929 

-.1979 

(RSNV09J 


DATE  18  SEP  73 


TABULATE!)  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-707  IA9  02  A + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


PAGE  1641 

(RBNV10)  < ID  MAY  73  5 


REFERENCE  DATA 

SREF 

= 

2.4210  SQ.FT. 

XMRP  = 

28.5300 

INCHES 

lref 

_ 

39.8490  INCHES 

YMRP  = 

.0000 

INCHES 

BREF 

5 

39.8490  INCHES 

ZMRP  = 

.0000 

INCHES 

SCALE 

= 

.0300  SCALE 

PARAMtiRIC  DATA 


ALPHAT  = 6. '-tOO 
RUDDER  = .OOO 
RUDFLR  = .000 


ORBINC  = .500 

ELEVON  = .W» 


SECTION  t DLEFT  VERTICAL 
MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  < 1)  =.-8.380 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  < 2)  = -6.270 


MACH  < 1)  = 2-498  BETAT  ( 3)  = -4.170 


MACH  ( 1>  = 2.498  BETAT  < 4)  = -2.D60 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0010 

.1210 

.1980 

.2880 

.3090 

ncn 

.W*J 

.1410 

.3100 

.3710 

.3860 

.3840 

.150 

.1090 

. 2300 

.3180 

.3320 

.3270 

.300 

.0390 

.1450 

.2540 

.2710 

.2520 

.520 

.0170 

. 1010 

.1750 

.2220 

.2220 

.650 

-.1110 

-.0680 

-.0140 

.0170 

.0070 

.775 

-.1090 

-.0820 

- .0480 

.0020 

-.0060 

.900 

.0830 

-.0520 

-.0070 

• 0030 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0740 

.2930 

.2880 

.3590 

.3560 

.050 

.0960 

.2710 

.3140 

.3280 

.3370 

.150 

.0950 

.2090 

.2720 

.2940 

.2920 

.300 

.0470 

. 1360 

.2260 

.2440 

.2280 

.520 

.0300 

.0950 

.1570 

.1940 

.1950 

.650 

-.1070 

-.0710 

-.0230 

.0010 

.0050 

.775 

-.1060 

-.0910 

-.0500 

-.0190 

-.0260 

.900 

.0620 

-.0580 

-.0260 

-.0300 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.1360 

.3860 

.3440 

.4080 

.3690 

.050 

.0360 

.1860 

.2370 

.2340 

• 244!i 

»-s  ^1-. 

4 eon 

• A DC  D 

.2220 

= 2330 

.2290 

.150 

.300 

.0310 

.1080 

.1790 

.1970 

.1840 

.520 

.0090 

.0780 

.1210 

.1560 

.1550 

.650 

-.0900 

-.0820 

-.0490 

-.0240 

-.0130 

.775 

-.0970 

-.1140 

-.0710 

- . 0440 

- . 0450 

.900 

.0710 

-.0770 

-.0510 

-.0520 

Z/BV 

• i58 

.316 

.600 

. 840 

,925 

X/CV 

.000 

.1870 

. 4440 

.3810 

.4340 

.3720 

.050 

.0500 

.1230 

.1030 

,1040 

.150 

.0690 

,1240 

.1640 

.1630 

.1510 

.300 

.0330 

.0810 

.1490 

.1560 

.1440 

.520 

.0150 

.0550 

.0960 

.1290 

.1220 

.650 

-.1100 

- 4 0900 

-.0570 

-.0370 

-.0290 

.775 

-.1180 

-.11 70 

-.0830 

-.0610 

-.0660 

. 900 

.0460 

-.0890 

-.0700 

-.0750 

BATE  18  SEP  73 
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AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 
SECTION  t 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  t 5)  = 2.180 


MACH  { 1)  = 2.498  BETAT  ( 6)  = 4.320 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 7)  = 6.450 


MACH  ( 1>  s 2.498  BETAT  ( 8)  = 8.580 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  f 1)  = -8.540 


Z/BV 

.158 

.316 

. 609 

.840 

.925 

X/CV 

♦ 900 

.1750 

.4660 

.4140 

.4360 

.3530 

.050 

.0810 

-.0200 

-.0449 

-.0510 

- • 0499 

.150 

.1070 

.0560 

-.0100 

-.0200 

-.0190 

.300 

.0660 

.0300 

. 0080 

- .0039 

-.0080 

. 520 

.0160 

-.0020 

. 9229 

.0250 

.9199 

.650 

-.1000 

-.1080 

- , 9969 

-.0940 

-.1030 

.775 

-.1240 

-.1240 

-.1210 

-.1060 

-.1200 

.900 

.0430 

-.1280 

-.1110 

-.1150 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

. 840 

.925 

X/CV 

. 009 

.0950 

.4350 

. 4090 

.4220 

.3270 

.050 

.0500 

-.0550 

-.0960 

-.0930 

-.0820 

.150 

.0600 

-.0530 

-.0790 

-.0670 

-.0609 

.300 

.0340 

-.0180 

-.0530 

-.0610 

-.9469 

.520 

-.0100 

-.0410 

-.9449 

-.9419 

-.9299 

.650 

-.1120 

-.1280 

-.1160 

-.1330 

-.1390 

.775 

-.1320 

-.1340 

-.1350 

-.1360 

- . 1 580 

.900 

.0610 

,--1420 

-.1310 

-.1480 

Z/BV 

.158 

.316 

.609 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0570 

.3550 

.3760 

.3630 

.2760 

.050 

.0240 

-.0900 

-.1260 

-.1430 

-.1360 

, < g;r. 

•0910 

-a 1050 

1200 

-.1210 

-.1140 

.300 

-.0190 

-.0730 

-.1060 

-.1120 

-.0960 

.520 

-.0460 

-.0849 

-.1030 

-.9999 

-.0760 

.650 

-.1360 

-.1540 

-.1600 

-.1570 

-.1639 

.775 

-.1470 

-.1550 

-.1730 

1600 

-.1810 

.900 

.0460 

-.1730 

-.1640 

-.1740 

Z/BV 

.158 

.316 

. 609 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

- . 0020 

.2430 

. 3040 

. 2890 

.2110 

. 050 

-.0340 

-.1320 

-.1230 

-.1680 

-.1630 

. 1 50 

-.0410 

-.1449 

-.1410 

-.1500 

-.1440 

.300 

-.0710 

-.1390 

-.1360 

-.1360 

-.1250 

. 520 

-.0830 

-.1280 

-.1360 

-.1180 

-.1050 

. 650 

-.1490 

-.1670 

- . 1 750 

-.1700 

-.1740 

.775 

-.1610 

-.1700 

-.1850 

-.1750 

-.1930 

.900 

.0570 

-.1800 

-.1679 

-.1880 

Z/BV 

.158 

.316 

. 609 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0430 

.1940 

.1890 

.2850 

.3020 

. 050 

.0630 

.2510 

.2950 

.3240 

.3270 

. 1 50 

.0740 

.2069 

.2490 

. 2840 

.2820 

. 300 

.0490 

.1350 

.2190 

. 2400 

.2300 

CRBNV10) 
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AMES  67-707  IAS  C2A  + S3  + T9  LEPT  VERTICAL 
nrprwnrNT  VAR TABLE  CP 


3LC  I 1QN  V 1 1 L&r  i »u\i 
MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 1)  = -8.540 


MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  ( 2)  = -6.390 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 3)  = -4.240 


MACH  ( 2>  = 2.999  BETAT  ( 4)  = -2.090 


MACH  ( 2)  a 2.999  BETAT  (5)  = 2.230 


Z/BV 

.158 

.316 

. 6011 

.840 

.925 

x/cv 

.520 

.0090 

.0920 

.1690 

.2010 

.2070 

.630 

-.0780 

-.0460 

.0230 

.0370 

.0430 

.775 

-.0840 

-.0700 

-.0100 

.0130 

.0150 

.900 

.0740 

-.0180 

.0050 

.0070 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 0110 

, LHJ7U 

.2790 

.2950 

.3560 

.3300 

.050 

.0260 

.1870 

.2330 

.2250 

.2250 

.150 

rn»n 

. 1670 

.2180 

,2230 

.2121) 

.300 

.0110 

.1080 

.1860 

. 1920 

.1800 

. 520 

-.0070 

.0710 

.1330 

.1590 

.1610 

.650 

-.0830 

-.0560 

-.14050 

.0160 

.1)210 

.775 

-.0880 

-.0810 

-.0320 

-.0070 

-.0060 

.900 

.0400 

-.0390 

-.0150 

-.0120 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.1340 

.3380 

.3540 

.4330 

.37611 

.050 

.0170 

. 1280 

.1000 

.0750 

.1)880 

.150 

.0120 

.1230 

.1430 

.1170 

.1030 

.300 

-.0040 

.0850 

. 1400 

.1250 

. 1020 

.520 

-.0150 

.0530 

.1<930 

.1210 

.1090 

.650 

—.0890 

-.0650 

-.0280 

-.0100 

-.0040 

.775 

-.0990 

—.0900 

-.0510 

— .0300 

-.1)320 

.900 

.0120 

-.0590 

-.0390 

-.0370 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.1150 

.4270 

.3810 

.4440 

.3791) 

.050 

.0180 

.0850 

.02811 

.1)360 

.0490 

.150 

.0360 

.0900 

.0710 

.0570 

.0550 

.0560 

.05311 

.300 

.0070 

• v<**  1 -■ 

.520 

-.0110 

.0330 

.0670 

.0670 

.0460 

.650 

-.0890 

-.0750 

-.0390 

-.0330 

-.0390 

.775 

-.1010 

-.0970 

-.0610 

-.0480 

-.0630 

.900 

.0100 

-.0670 

-.0530 

-.0640 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.8411 

.925 

X/CV 

.000 

.0770 

.4520 

. 41140 

.4460 

.3610 

.050 

.0210 

-.0380 

-.0360 

-.0260 

-.01711 

.150 

. 0490 

-.0240 

-.11331) 

-.0180 

-.01311 

.300 

.0410 

. 0200 

-.1)180 

-.0240 

-.0190 

. 520 

• 0120 

.0020 

-.0130 

-.0170 

-.0121) 

(RBNVlll) 
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AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 
SECTION  t l ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CF 


MACH  < 2)  s 2 ,999  &ETAT  ( 5)  s 2.230 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 6)  = 4.400 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 7)  = 6.570 


MACH  < 2)  — 2.999  BETAT  ( 8)  = 8.740 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 1)  = -8.690 


Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.650 

-.0770 

-.0760 

-.0730 

- . 0880 

- .0960 

.775 

- .0940 

-.0910 

- ,0880 

-.1030 

-.1090 

.900 

.0120 

-.0960 

-.0980 

-.0980 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

,ooo 

.0670 

.3840 

,4000 

.4390 

.3490 

,050 

-.0030 

-.0390 

-.0560 

-.0490 

-.0430 

.150 

.0100 

-.0380 

-.0560 

-.0410 

-.0360 

.300 

.0030 

-.0190 

-.0440 

-.0460 

-.0390 



r ‘ j rkrl 

— I i5>Qf| 

. 520 

— • LUO-) 

* w 

. 650 

-.0870 

-.0960 

- , 1000 

-.1020 

-.1050 

.775 

-.1010 

-.1060 

-.1140 

-.1110 

-.1190 

*900 

.0130 

-.1180 

-.1120 

-.1150 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

,925 

X/CV 

.000 

-.0020 

.3210 

.3740 

.3660 

.2770 

.050 

-.0230 

-.0680 

-.0820 

-.0850 

-.0870 

.150 

-.0180 

-.0730 

-.0770 

-.0770 

-.0800 

B 300 

-.0350 

-.0680 

-.0690 

-.0770 

-.0740 

. 520 

-.0470 

-.0730 

-.0670 

- . 0590 

-.0610 

.650 

- . 1000 

-.1150 

-.1090 

-.1090 

-.1150 

.775 

-.1120 

-.1210 

-.1270 

-.1170 

-.1260 

■ 300 

» LIJ20 

- . 1300 

-.11 70 

-.1210 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0380 

.2530 

.2920 

.3020 

.2250 

.050 

-.0590 

- . 0960 

-.1000 

-.1240 

-.1200 

.150 

-.0540 

-.0990 

-.1160 

-.1190 

-.1140 

. 300 

-.0770 

-.1070 

-.1120 

-.1200 

-.1080 

. 520 

-.0890 

-.1060 

-.1100 

-.1030 

—.0990 

.650 

-.1190 

-.1280 

-.1350 

-.1260 

-.1380 

.775 

-.1270 

-.1340 

-.1380 

-.1270 

-.1390 

. 900 

.0550 

-.1380 

-.1340 

-.1380 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0480 

.1420 

.1870 

.3070 

.2980 

.050 

.0130 

.1470 

.2160 

.2260 

.2400 

.150 

.0220 

.1670 

. 1980 

.2220 

.2140 

. 300 

.0220 

.1240 

,1860 

.1970 

.1910 

. 520 

- .0010 

.0910 

.1470 

. 1 790 

.1740 

.650 

-.0610 

-.0310 

.0250 

.0450 

.0510 

(RBNV10) 
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AMES  87-707  IAS  02A  ♦ S3  + T9  LEFT  VERTICAL 
SECTION  C 1 > LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  { 5?  st  3.502  BETAT  ( 1>  = -8.690 


MACH  ( 3)  » 3.502  BETAT  ( 2)  = -6.500 


MACH  < 3>  = 3.502  BETAT  < 3)  = -4.310 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 4)  = -2.130 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  { 5)  = 2.260 


Z/BV 

.156 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.775 

-.0720 

-.0560 

.0060 

.0230 

.0210 

.900 

.0530 

-.0040 

.0130 

.0100 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0050 

.2570 

.2410 

.3450 

.3160 

.050 

-.0020 

.1100 

.1480 

.1290 

.1460 

.150 

.0020 

.1220 

.1540 

.1450 

.1330 

,300 

-.0020 

.0880 

.1430 

.1430 

.1250 

.520 

-.0140 

.'.>650 

.1100 

.1360 

.1250 

.650 

-.0620 

-.0390 

.0060 

.0210 

.0230 

.775 

-.0740 

-.0640 

-.0180 

-.0020 

-.0030 

, 900 

.0250 

-.0230 

-.0080 

-.0110 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0360 

.3040 

.3140 

.3910 

.3430 

.050 

.0020 

.0730 

.0690 

.0860 

.1070 

.150 

.0050 

.0910 

.0940 

.0960 

.0930 

,300 

-.0110 

.0690 

.1120 

.0900 

.0820 

.520 

-.0230 

.0470 

.0920 

.0980 

.0800 

.650 

-.0720 

-.0440 

-.0060 

.0050 

-.0010 

.775 

- .0810 

-.0670 

-.0270 

-.0130 

-.0310 

.900 

.0020 

-.0340 

-.0190 

-.0330 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0770 

.3520 

.3700 

.4460 

.3630 

.050 

.0050 

.0420 

.0320 

.0560 

.0730 

.150 

.0200 

.0660 

•0490 

.0610 

.0640 

.300 

-.0060 

.0430 

.0640 

.0500 

.0500 

. 520 

—.0220 

, 0240 

.0520 

.0540 

, 0440 

.650 

-.0720 

- .0540 

-.0180 

-.0260 

-.0250 

.775 

-.0860 

-.0770 

-.0410 

-.0410 

-.0530 

.900 

-.0170 

-.0480 

-.0450 

-.0570 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

I'UTT) 

.0590 

,3660 

,3920 

.4480 

.3360 

.050 

.0080 

-.0380 

-.0270 

-.0040 

.0030 

.150 

.0240 

-.0160 

-.0290 

- , 0010 

.0010 

. 300 

.0190 

.0060 

-.0180 

-.0100 

-.0020 

*520 

-.0010 

-.0050 

-.0180 

- . 0040 

-.0050 

.650 

-.0640 

-.0610 

-.0560 

- .0590 

-.0650 

.775 

-.0780 

-.0770 

-.0690 

-.0700 

-.0820 

(RBNV10) 


CATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  02 A + S3  + 

SECTION  ( II LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 3)  = 3.502  BET  AT  ( 5)  = 2.260  Z/BV  .156 

X/CV 
. 900 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  < 6)  = 4.480  Z/BV  .156 

X/CV 

.000  .0170 

.050  -.0160 

.150  -.0050 

.300  -.0070 

.520  -.0150 

.650  -.0700 

.775  -.0840 

.900 

MACH  < 3)  = 3.502  BETAT  ( 7)  = 6.690  Z/BV  .158 

X/CV 

.000  -.0180 

.050  -.0360  - 

.150  -.0290  - 

.300  -.0400  • 

. 520  - . 0480  - 

. 650  - . 0820 

.775  -.0920  - 

.900 

MACH  { 3)  = 3. 502  BE  I AT  ( 6)  = 8.900  Z/BV  .158 

X/CV 

.000  -.0410 

.050  -.0720  ■ 

.150  -.0590  - 

.300  -.0770  - 

.520  -.0930  - 

.650  -.1070  - 

.775  -.1100  - 

. 900 
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DATE  IS  SEP  75 


PA&E  1647 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


(RSNV1 1 ) ( til  MAY  73  ) 


REFERENCE  DATA 


PARamc.TR  I C DATA 


SREF  = 2.4210 
LREF  = 39.6490 
BREF  s 39.8490 
SCALE  = .0300 


SQ.FT . XMRF  = 
INCHES  YMRP  = 
INCHES  ZMRP  = 
SCALE 


28.5300  INCHES 
.0000  INCHES 
.0000  INCHES 


ALPHAT  = 
RUDDER  = 
RUDFLR  - 


-8.000 

-15.000 

.000 


CRB INC  s 
ELEVON  = 


SECTION  ( 1)LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

< 

1) 

_ 

2.496 

BETAT 

( 

1) 

= -8.390 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.5660 

.6200 

.5910 

.7660 

.7430 

.050 

.6460 

.7470 

.6420 

.6620 

.6640 

.150 

.5190 

.5890 

.5760 

.6040 

.5990 

.300 

.3730 

.4390 

.5100 

.5270 

.4970 

.520 

.3080 

.3600 

.4090 

.5180 

.4570 

.650 

.OHO 

-.0710 

— .0600 

-.0320 

.1240 

.775 

.0430 

-.1190 

-.0910 

—.1(830 

.0400 

.900 

.1240 

-.0940 

-.0890 

.0130 

MACH 

( 

1) 

_ 

2.498 

BETAT 

( 

2) 

= -6.270 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.6680 

.7690 

.6510 

.8240 

.7660 

.050 

.5660 

.6700 

.5690 

.5710 

.5740 

.150 

.4750 

. 5390 

.5220 

.5450 

.5370 

. 300 

.3570 

.4050 

.4620 

.4830 

.4540 

.520 

.2880 

.3390 

.3700 

.4550 

.4010 

.650 

.0030 

-.0800 

-.0680 

-.0500 

.1100 

.775 

.0240 

-.1320 

-.1120 

-.0960 

.0270 

.900 

.1050 

-.1140 

-.1000 

.0020 

MACH 

< 

1) 

2.498 

BETAT 

< 

3) 

= -4.160 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.7830 

.9010 

.6980 

.8590 

.7670 

.050 

.4680 

.5700 

.4640 

.4370 

.4340 

4 O-NI 

4000 

.4690 

. 478O 

.4680 

. I 5li 

• *+£.  / V' 

.300 

.3390 

.3730 

.4190 

.4320 

.4060 

.520 

.2700 

.3110 

.3330 

.4030 

.3550 

.650 

.0100 

-.0880 

-.0790 

-.0580 

. 1010 

.775 

.0150 

-.1400 

-.1180 

-.1020 

.0120 

.900 

.0790 

-.1120 

-.1020 

-.0120 

MACH 

< 

1) 

2.498 

BETAT 

< 

4> 

= .060 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

1.0160 

.9750 

. 7820 

.8950 

.7650 

. 050 

.2170 

.2900 

.1870 

.1380 

.1540 

.150 

.4020 

,4070 

.2470 

.2350 

.2210 

.300 

.3140 

.3050 

.3490 

.2760 

.2530 

.520 

.2320 

.2360 

.2650 

.3310 

.2800 

.650 

-.0010 

- . 0990 

-.0930 

-.0760 

.0390 

.775 

-.0040 

-.1490 

-.1400 

-.1210 

-.0030 

.900 

.0700 

-.1200 

-.1180 

-.0230 

. 500 
, 000 
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AMES  87—70?  IA9  02A  * S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  < 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 

i) 

- 

2.498 

BETAT 

( 5) 

= 4.330 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

. 7530 

.9600 

.7780 

.8630 

.7110 

.050 

.1310 

.0440 

-.0040 

.0240 

.0370 

.150 

.2400 

.0850 

.0670 

.0680 

. 0720 

.300 

.2090 

.2490 

.1050 

.0780 

.0880 

. 520 

.1490 

.1780 

.1950 

.1180 

.1180 

.650 

-.0080 

-.1150 

-.1040 

-.0970 

-.0670 

.775 

-.0280 

— .1600 

-.1480 

-.1220 

-.0980 

.900 

.0960 

-.1370 

-.1220 

- . 0890 

MACH 

< 

i) 

_ 

2.498 

BETAT 

( 6> 

= 8 . 460 

2/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

. 5120 

.8710 

.7710 

.8310 

. 6760 

.050 

.0070 

-.0310 

-.0510 

-.0220 

-.0110 

.150 

.1390 

-.0080 

-.0290 

.0140 

.0260 

. 300 

.1130 

.0040 

.0030 

.0160 

.0460 

. 520 

.0680 

.0670 

.0160 

.0570 

.0910 

.650 

— . 0400 

- . 1320 

-.1280 

-.0990 

-.0910 

.775 

-.0760 

-.1650 

-.1470 

-.1240 

-.1320 

.900 

.1160 

-.1510 

-.1230 

-.1250 

MACH 

( 

i) 

- 

2.498 

BETAT 

< 7) 

= 8.600 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4750 

.7640 

.7520 

.7900 

.6350 

.050 

-.0090 

-.0470 

— . 0800 

-.0610 

-.0540 

4 C»*. 

— . 0440 

— .0640 

- , 0250 

— . 01 40 

. yyj 

.0170 

-.0530 

-.0340 

-.0170 

.0130 

.520 

-.0080 

- .0400 

-.0200 

.0240 

.0630 

« 651* 

-.0860 

-.1550 

-.1390 

-.0850 

-.0990 

.775 

-.1210 

-.1710 

-.1510 

- . 1080 

-.1410 

.900 

.1250 

-.1490 

-.1080 

-.1290 

MACH 

< 

2) 

2.999 

BETAT 

{ 1) 

= -8.560 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. ODD 

. 5850 

. 6500 

.6630 

.8810 

. 8230 

. 050 

. 6000 

.6900 

.6170 

.5960 

. 5840 

.150 

. 5040 

. 5950 

. 5600 

. 5790 

. 5670 

.300 

.3670 

.4490 

. 4940 

. 5200 

.4990 

. 520 

.2780 

.3460 

.4080 

.4960 

.4550 

.650 

.0200 

-.0420 

-.0150 

.0000 

.1720 

.775 

.0280 

-.0930 

-.0530 

-.0370 

.0880 

. 900 

.1210 

-.0590 

-.0470 

.0620 

MACH 

< 

Z> 

= 

2.999 

BETAT 

( 2) 

= -6.410 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

. 7580 

.7770 

.7130 

.9300 

.8410 

. 050 

. 5260 

.6180 

.5160 

.4200 

.3960 

.150 

.4780 

. 5530 

. 5040 

.4950 

.4570 

. 300 

.3630 

,4110 

.4510 

. 4630 

.4400 

(RBNV11) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1649 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  < 

1JLEFT  VERTICAL 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH 

( 2) 

2.999 

BETAT 

( 2) 

s 

-6.410 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.520 

.2730 

.3140 

.3670 

.4440 

.4290 

.650 

.0180 

-.0440 

-.0250 

-.0100 

.1500 

.775 

.0270 

-.0940 

-.0570 

-.0460 

.0750 

.900 

.1030 

-.0670 

-.0470 

.0510 

MACH 

< 2) 

_ 

2.999 

BETAT 

< 3) 

- 

-4.260 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.7900 

.8170 

.7640 

.9520 

.7970 

. 050 

-4240 

,4660 

.3620 

.2550 

.2560 

.150 

.3980 

.5160 

.4440 

.3500 

.2990 

.300 

.3250 

.3770 

.4100 

.3730 

.3090 

.520 

.2470 

.2850 

.3240 

.3760 

.3820 

.650 

.0200 

-.0520 

-.0380 

-.0220 

.1160 

.775 

.0300 

-.1000 

-.0730 

-.0600 

.0540 

.900 

.0810 

— .0810 

—.0600 

.0330 

MACH 

( 2> 

. 

2.999 

BETAT 

( 4) 

- 

.050 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

1 .0570 

.9210 

.7920 

.9290 

.7890 

.050 

.1540 

.1720 

.1120 

.1190 

.1250 

.150 

.3510 

.2170 

. 1900 

.1320 

.1310 

.300 

.2940 

.3020 

.2030 

.1350 

.1230 

.520 

.2190 

.2350 

.2590 

.1650 

.1400 

.650 

.0170 

-.0570 

-.0490 

-.0550 

— .0210 

.775 

.0200 

-.1010 

—.0910 

-.0810 

-.0510 

.900 

.0760 

-.0850 

-.0720 

-.0510 

MACH 

( 2) 

, 

2.999 

BETAT 

< 5) 

- 

4.400 

Z/BV 

,158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.6850 

.8530 

.8260 

.9620 

.7580 

.050 

.0670 

.0140 

,0300 

.0660 

.0720 

4 CC1 

4 cen 

.0570 

. OWi 

,0790 

.0870 

» J. 

• *w-< 

.300 

.1250 

.0730 

.0440 

.0700 

.0870 

. 520 

.0910 

. 1250 

.0660 

. 1000 

.1070 

.650 

-.0140 

-.0790 

-.0880 

-.0680 

- .0470 

.775 

-.0190 

-.1110 

-.1020 

-.0890 

-.0830 

.900 

.0910 

-.1040 

-.0930 

-.0770 

MACH 

f 2) 

= 

2.999 

BETAT 

( 6) 

= 

6.580 

Z/BV' 

.158 

■»4  C. 

. 600 

, fi40 

,925 

X/CV 

.000 

.6240 

.8560 

.8180 

.9420 

.7720 

.050 

-.0040 

-.0270 

.0010 

.0380 

. 0440 

.150 

.0180 

.0030 

.0060 

.0550 

.0580 

.300 

.0850 

.0120 

.0090 

. 0440 

.0590 

. 520 

. 0500 

.0150 

.0210 

.0720 

.0810 

(RBNV11) 


DAT E I a SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  J65U 


AMES  87—707  IA9  OBA  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  < 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CF 


MACH 

( 2) 

= 

£♦999 

BETAT 

( 6) 

= 6.580 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

*925 

X/CV 

. 650 

-.0350 

-.0980 

- . 0940 

-.0740 

-.0570 

.775 

- .0600 

-.1180 

-.1070 

- . 0940 

-.0940 

.900 

.1100 

-.1090 

-.0970 

-.0880 

MACH 

( 2) 

- 

2.999 

BETAT 

( 7) 

= 8 . 750 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

*925 

X/CV 

.000 

. 5000 

.7730 

.8010 

.9010 

, 7300 

.050 

-.0160 

-.0380 

-.0260 

. 0060 

.0090 

.150 

-.0420 

-.0210 

-.0280 

.0240 

.0290 

. 300 

.0090 

-,0270 

—.0230 

.0160 

.0350 

. 520 

-.0130 

-.0230 

-.0130 

.0450 

•0630 

. 650 

-.0690 

-.1130 

-.0980 

-.0770 

-.0610 

.775 

-.0920 

-.1270 

-.1100 

-.0930 

-.1030 

.900 

. 1270 

-.1100 

-.0960 

-.0980 

MACH 

C 3) 

_ 

3.502 

BETAT 

( 1) 

= -8.710 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

r.nn 

. 5710 

,7150 

.7530 

1 .0050 

.9000 

.050 

.5560 

.6460 

.5800 

.4480 

.4120 

.150 

.4900 

. 5580 

.5600 

.5320 

.4700 

.300 

.3610 

. 4080 

.5030 

.5180 

.4620 

. 520 

.2520 

.3520 

.4110 

.4890 

.4810 

.650 

.0330 

- .0030 

. 0140 

.0390 

.2020 

.775 

.0170 

-.0660 

-.0250 

-.0030 

.1210 

_ t'.A  * I-. 

i»cr. 

« v.iLi 

. A iCLi 

_ • Lit,3L» 

a J.  X L> 

MACH 

C 3) 

= 

3.502 

BETAT 

t 2) 

= -6.520 

Z/BV 

.158 

.316 

.6011 

. 840 

.925 

X/CV 

.000 

.6850 

. 8000 

. 7930 

.9690 

.8720 

. 050 

.4680 

.46411 

.4060 

. 2800 

. 2800 

.150 

.4290 

.5210 

.4800 

.3570 

.3030 

.300 

.3410 

.3770 

.4510 

.3810 

.3160 

.520 

.2420 

,3110 

.3680 

.4210 

.3820 

.650 

.0370 

- . 0090 

.0120 

.0270 

.1560 

.775 

.0260 

— .0680 

-.0350 

-.0160 

.0930 

. 900 

. 0880 

-.0380 

-.0240 

.0720 

MACH 

< 3) 

_ 

3.502 

BETAT  ( 

: 3> 

= -4.330 

2/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.7160 

.8010 

.8260 

.9790 

.8570 

.050 

.3550 

.2950 

.2460 

.2140 

.2210 

.150 

.3180 

.4170 

.3210 

.2250 

.2160 

.300 

.2870 

.3480 

.3950 

.2450 

.2090 

.520 

.2220 

.2810 

.3330 

.2790 

,1990 

. 650 

.0420 

- . 01 40 

• 0040 

.0010 

.0650 

(RBNV11) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1*51 


AMES  87-707  I AS  02 A + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  ( 15LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

< 

3) 

S 

3.5U2 

BETAT 

( 

3) 

-4.330 

Z/BV 

.158 

.316 

• 600 

.840 

.925 

X/CV 

.775 

.0360 

-.0700 

- .0440 

-.0320 

.0310 

.900 

.0760 

-.0530 

-.0350 

.0270 

MACH 

< 

3) 

3 . 502 

BETAT 

( 

4) 

.1150 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.9160 

.7990 

.8410 

.9850 

.8440 

.050 

.1230 

.0930 

. 1060 

.1310 

.1350 

.150 

.2500 

.1570 

.1230 

.1270 

.1310 

. 300 

.2510 

= 2710 

.1570 

.1120 

.1190 

.520 

. 1830 

.2120 

.1570 

.1320 

.1150 

.650 

.0190 

-.0280 

-.0190 

-.0370 

- , 0080 

.775 

.oitio 

—.0760 

-.0590 

-.0570 

-.0420 

.900 

.0690 

-.0680 

-.0580 

-.0470 

MACH 

c 

3) 

_ 

3.502 

BETAT 

( 

5) 

= 

4.470 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.6930 

.8360 

.8850 

.9900 

.8120 

.050 

.0350 

.0090 

.0590 

.0740 

.0700 

.150 

.1060 

.0320 

.0550 

.0740 

.0710 

.300 

.0810 

.0380 

.0550 

.0570 

.0610 

.520 

.0680 

.0870 

.0550 

.0820 

.0820 

.650 

-.0120 

-.0510 

-.0550 

-.0420 

-.0330 

.775 

-.0220 

-.0810 

-.0730 

-.0620 

-.0650 

.900 

.0830 

-.0720 

-.0660 

—.0640 

MACH 

( 

3) 

_ 

3.502 

BETAT 

( 

6) 

= 

6.690 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.5560 

.8700 

.8830 

.9760 

.7970 

.050 

.0010 

-.0170 

.0340 

.0490 

.0440 

.150 

.0030 

- .0080 

. 0260 

.0530 

.0490 

.300 

.0560 

-.0010 

.0240 

.0440 

.0400 

roil 

.0140 

_ 0290 

.0670 

.0610 

• JtLI 

.650 

-.'-1310 

-.0770 

-.0560 

-.0500 

-.0340 

.775 

-.0500 

-.0950 

-.0760 

-.0680 

-.0720 

.900 

.0920 

-.0750 

-.0720 

-.0710 

MACH 

( 

3) 

3.502 

BETAT 

( 

7) 

- 

8.900 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

r'.nn 

• 4"780 

. 8080 

.8670 

1.0100 

.8170 

.050 

-.0010 

-.0280 

.0130 

.0410 

.0380 

.150 

-.0160 

-.0150 

.0050 

.0430 

. 0460 

.300 

-.0080 

-.0180 

.0040 

.0340 

.0420 

. 520 

-.0230 

-.0130 

.0090 

.0560 

.0660 

.650 

-.0610 

-.0840 

-.0580 

-.0480 

-.0330 

.775 

-.0730 

-.0940 

-.0750 

-.0650 

-.0790 

(RBNV11) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1652 


SECTION  t 1 ) LEFT  VERTICAL 
MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  C 7) 


AMES  87-707  IA9  CSA  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

iO  2/BV  .158  .316  .600 

X/CV 


.925 


(RBNV11) 


.900 


.1140  -.0760  -.0700  -.0740 


DATE  18  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  97-707  IA9  02A  + S3  + 

REFERENCE  DATA 

SREP  * 2.4Z10  Sa.FT.  XMRP  = 28.5300  INCHES 

[_REF  = 39.8490  INCHES  YMRP  = .0000  INCHES 

BOT  = 39 . 9490  INCHES  ZMRP  = .DOOO  INCHES 

SCALE  = .0300  SCALE 

SECTION  ( DLEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 1)  = 2.496  BETAT  < 1)  = -8.420  Z/BV  .158 

X/CV 

.000  .3070 

.050  .4470 

.150  .3670 

.300  .2640 

.520  .2110 

.650  -.0280 

.775  -.0110 

.900 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  < 2)  = -6.300  Z/BV 

X/CV 
.000 
.050 
.150 
.300 
.520 
.650 
.775 
.900 

MACH  < 1)  = 2-496  BETAT  < 3)  = -4.160  Z/BV 

X/CV 

. ooo 

.050 
.150 
.300 
. 520 
.650 
.775 
.900 

...  — o .<»*»  cuttat  f At  - .060  Z/BV  .156 

< i,  - 2 - x/cv 

.000  .8960 

.050  .1410 

.150  .2950 

.300  .2320 

.520  .1670 

.650  -.0320 

.775  -.0410 

. 900 


.158 

.4610 

.3450 

.3270 

.2560 

.1940 

-.0270 

-.0270 


.158 

.4630 

.4240 

.3610 

.2610 

.1980 

-.0360 

-.0270 


PAGE  1653 


(RBNV12)  < 10  MAY  73  ) 

PARAMETRIC  DATA 

-4.000  CRB1NC  = • 500 

-15.000  ELEVON  = .000 

.000 


.316 

.600 

.840 

.925 

.5140 

.5290 

.6630 

.6360 

.6240 

. 5720 

.5830 

.5760 

.4910 

■ 5050 

coat  A 

» JC.LVI 

. 5220 

.3520 

.4400 

.4590 

.4240 

.2760 

.3440 

.4410 

.3860 

-.0930 

-.0750 

-.0440 

• 0940 

-.1390 

-.1060 

-.0940 

.0220 

.1060 

-.1110 

-.0990 

-.0010 

.316 

.600 

.840 

,925 

.6750 

.5930 

.7240 

.6620 

.5520 

. 5040 

.4950 

.4950 

.4450 

.4590 

.4700 

.4600 

.3240 

.3950 

.4100 

.3850 

.2560 

.3030 

.3910 

.338ti 

-.0980 

-.0810 

-.0610 

.0810 

-.1480 

-.1230 

-.1020 

.0090 

.0800 

-.1260 

-.1070 

-.0140 

.316 

.600 

.840 

.925 

.8010 

.6830 

.7640 

.6700 

.4570 

.3860 

.3550 

.3590 

.4080 

.4050 

.4090 

.3970 

.2980 

.3570 

.3650 

. 3430 

.2380 

.2690 

.3440 

.3020 

—.1000 

-.0910 

-.0730 

.0650 

-.1520 

-.1350 

-.1160 

-.0090 

.0630 

-.1330 

-.1160 

-.0280 

.316 

. 600 

.840 

.925 

.8140 

. 7390 

.8040 

.6720 

. 2090 

.1260 

.0950 

.1120 

.2680 

.1940 

.1630 

.1590 

.2430 

.2730 

.1990 

.1740 

.1800 

.2110 

.2430 

. 2000 

-.1110 

-.1040 

-.0880 

-.0060 

-.1570 

-.1500 

-.1270 

- . 0300 

.0480 

-.1370 

-.1190 

— , 0440 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1634 


AMES  07-707  IA9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 
SECTION  l 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 0.498  BETAT  ( 5)  = 4.31D 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 6)  = 6.430 


MACH  < 1)  = 2.496  BETAT  ( 7?  = 8.560 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  <15  = -8.500 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 2}  = -6.430 


Z/BV 

.156 

.316 

♦ 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4050 

.8610 

. 7420 

. 7590 

.6110 

.050 

.2170 

.0480 

-.0130 

.0020 

. 0050 

.150 

.1640 

.0520 

.0480 

.0470 

.0380 

.300 

.1260 

.1460 

.0710 

.0510 

.0570 

. 520 

.0590 

.1100 

.1170 

.0910 

. 0880 

.650 

-.0600 

-.1320 

-.1160 

-.1120 

-.0800 

.775 

-.0700 

-.1650 

-.1570 

-.1320 

-.1110 

.900 

.0690 

-.1490 

-.1330 

-.1060 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/Vv 

.ooo 

.3570 

.7560 

.7060 

.7290 

.5740 

.050 

.0240 

-.0460 

-.0690 

-.0530 

— .0470 

.150 

.0990 

-.0260 

-.0530 

-.0250 

-.0160 

.300 

. 0600 

-.0100 

- .0280 

-.0220 

. 0000 

. 520 

.0130 

.0180 

-.0060 

.0170 

.0280 

.650 

-.0830 

-.1510 

-.1410 

-.1140 

-.1130 

.775 

-.1000 

-.1760 

-.1570 

-.1320 

-.1490 

.900 

.0820 

-.1600 

-.1390 

-.1430 

Z/BV 

.158 

,316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2140 

.6530 

.6740 

.6800 

. 5330 

.050 

.0290 

-.0580 

-.0960 

-.0940 

-.0860 

. * cO 

i~.r.«d 

- noTi 

-.0830 

-.0640 

-.0550 

.300 

-.0260 

-.0690 

-.0650 

-.0570 

-.0340 

.520 

-.0550 

-.0640 

-.0580 

-.0220 

.<>090 

.650 

-.1200 

-.1630 

-.1450 

-.1120 

-.1220 

.775 

-.1410 

-.1770 

-.1600 

-.1270 

-.1570 

.900 

. 1020 

-.1620 

-.1300 

-.1490 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

X/CV 

.000 

.3240 

. 5480 

. 5940 

. 7020 

. 6480 

.050 

.3940 

.5620 

. 5240 

.4750 

.4660 

.150 

.3380 

.4950 

,4710 

• 4640 

.4520 

.300 

.2540 

.3690 

.4110 

.4200 

.3980 

. 520 

.1870 

.2960 

.3320 

.4010 

.3680 

.650 

-.0110 

-.0530 

-,0350 

-.0160 

.1260 

.775 

-.0130 

-.1040 

-.0760 

-.0470 

.0540 

.900 

.0820 

-.0840 

-.0510 

.0280 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

,6310 

.6740 

. 6400 

• 7350 

.6650 

• U50 

. 49  70 

.4050 

.3140 

.3010 

• 1 50 

,3530 

.4550 

.4200 

.3790 

.3510 

• 300 

.2560 

,3321' 

.3710 

. 3620 

.3390 

(RBNV12) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  IBS 5 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL 


DEPENDENT  VAR  I Abut.  CF 


MACK  < 2)  = 2.999  BETAT  < 2)  - -6.430 


MACH  t 2)  = 2.999  BETAT  < 3)  = -4.270 


MACH  C 2)  = 2.999  BETAT  ( 4)  = .050 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 5)  = 4.380 


MACH  ( 2) 


£.399  BETAT  < S) 


Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.520 

.1840 

.2610 

.650 

-.0180 

-.0570 

.775 

-.0250 

-.1060 

.900 

.0610 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.4690 

.7410 

.050 

.2970 

.3230 

.150 

.2970 

.4310 

.300 

.2430 

.3070 

.520 

.1800 

.2360 

.650 

-.0110 

-.0630 

.775 

-.0130 

-.1110 

.900 

, 0440 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.9390 

.8460 

.050 

.0940 

.0970 

.150 

.2510 

.1760 

.300 

.2130 

.2530 

.520 

.1590 

.1860 

.650 

-.0160 

-.0680 

.775 

-.0170 

-.1110 

.900 

.0330 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.3850 

.7880 

.050 

.0800 

-.0120 

.150 

.1170 

.0260 

.300 

.0820 

.0400 

.520 

.0420 

.0810 

.650 

-.0420 

-.0950 

.775 

-.0430 

-.1190 

.900 

.0540 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.5170 

.7410 

.050 

-.0300 

-.0510 

.150 

.0650 

-.0230 

. 300 

.0390 

-.0200 

.520 

.0040 

-.0060 

.600 

.840 

.925 

.2910 

.3570 

.3280 

-.0430 

-.0290 

.1080 

-.0820 

-.0610 

.0360 

-.0910 

-.0660 

.0120 

.600 

.840 

.925 

.6740 

.7580 

.6730 

.2540 

.1900 

.2080 

.3180 

.2550 

.2350 

.3360 

.2810 

.2430 

.2630 

. 3090 

.2510 

-.0460 

-.0420 

.0880 

-.'.1910 

-.0740 

.0220 

— .0960 

-.0790 

-.0010 

.600 

.840 

.925 

. 7390 

.7550 

.6360 

.0900 

.0820 

.0850 

.1260 

.1020 

.0960 

.1580 

.1060 

.0900 

.1950 

. 1360 

.1080 

— .0600 

-.0700 

-.0290 

-.0980 

-.0790 

-.0510 

-.1040 

-.0790 

-.0550 

.600 

.840 

.925 

. 7400 

.7700 

.6270 

.0000 

.0190 

.0260 

.0010 

.0300 

.0370 

.0040 

.0210 

.0340 

.0190 

.0460 

.0580 

-.0980 

-.0810 

-.0690 

-.1140 

-.1000 

-.1020 

-.1170 

-.1010 

-.0960 

.600 

.840 

.925 

.7410 

. 7520 

.6080 

- .0250 

-.0050 

-.0020 

-.0290 

. 0060 

.0120 

-.0280 

— • 0040 

.0130 

-.0150 

.0230 

.0350 

(RBNV125 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PACE  1856 


AMES  87-707  IA9  Q2A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  t 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 2) 

= 

2.999 

BETAT 

( 6) 

- 6.550 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

x/cv 

. 650 

— ■ 1*650 

-.1100 

-.1030 

-.0850 

-.0710 

.775 

-.11760 

-.1280 

-.1160 

-.1020 

-.1100 

.900 

.0750 

-.1170 

-.1050 

-.1070 

MACH 

( 2) 

2.999 

BETAT 

< 7) 

= 8.710 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

. 2270 

. 6430 

. 7240 

. 71 50 

. 5700 

.050 

-.0170 

-.0480 

-.0470 

-.0340 

-.0310 

.150 

- .0270 

- . 0440 

-.0590 

-.0230 

-.0150 

. 300 

-.0420 

-.0490 

-.0550 

-.0300 

- .0100 

t t(T 

«.  1 . . ’>!> 

_ r .1  .cl  ■ 

I if  iQI  i 

— . 

, - .-w. 

*■  ’ 

.650 

-.1010 

-.1210 

-.1070 

- . 0890 

-.0820 

.775 

-.1130 

-.1320 

-.1170 

-.1040 

-.1190 

.900 

.0870 

-.1170 

-.1050 

-.1140 

MACH 

( 3) 

- 

3.502 

BETAT 

( 1) 

= -8.740 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

. 640 

.925 

X/CV 

.000 

.3440 

.5690 

.5310 

.7640 

. 7040 

.050 

.3770 

.4830 

.4120 

.3620 

.3510 

. 1 50 

.2980 

.4850 

.4230 

,4160 

• 3870 

. 300 

.2360 

.3860 

.3950 

.4060 

.3770 

. 520 

.1730 

.3170 

.3290 

.3940 

.3760 

.650 

.0090 

-.0110 

.0050 

.0250 

.1630 

.775 

-.0020 

- . 0700 

— .0360 

-.0190 

.0870 

.900 

.0690 

-.0470 

-.0260 

.0610 

MACH 

< 3) 

_ 

3.502 

BETAT  ' 

[ 2) 

= -6.540 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.5240 

.6750 

.5470 

.7820 

.7070 

.050 

.3850 

.3880 

.2780 

.2580 

.2730 

.150 

.3430 

.4500 

,3310 

.2990 

.2820 

.300 

.2660 

.3510 

.3570 

.3190 

.2800 

. 520 

.1770 

.2800 

. 2950 

.3450 

.2870 

.650 

.0070 

-.0180 

.0010 

.0120 

.1350 

.775 

-.0120 

-.0720 

-.0410 

-.0280 

.0710 

.900 

.0510 

-.0520 

-.0370 

.0470 

MACH 

( 3> 

= 

3 . 502 

BETAT  ( 3) 

= -4.350 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4760 

.7370 

. 5790 

.7580 

. 6660 

.050 

.2860 

.2570 

.1750 

.1730 

.1750 

. 1 50 

.2730 

. 3620 

.2310 

.2050 

.1800 

.300 

. 2400 

.3200 

.2840 

.2130 

.1790 

. 520 

.1740 

.2490 

.2650 

.2370 

. 1 770 

.650 

.0160 

- . 0250 

-.0070 

-.0120 

.0580 

IRBNV12) 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1657 


AMES  87-707  IA9  02 A + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  ( 1) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

{ 

3) 

- 

3 . 502 

BETAT 

( 

3) 

= 

-4.350 

2/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.775 

.0060 

-.0790 

-.0490 

-.0410 

.0260 

.900 

.0370 

-.0590 

-.0490 

• 0160 

MACH 

c 

3) 

_ 

3.502 

BETAT 

( 

4) 

- 

.050 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.9500 

.8150 

.6110 

.7780 

.6600 

.050 

.0850 

.0990 

.0580 

.0870 

.0930 

.150 

.1950 

.1450 

.0800 

.0870 

.0880 

r.->5  f-. 

•0770 

.300 

.1820 

• i900 

. 1 Li.JLr 

• LI  f 

.520 

.1430 

.1750 

.1390 

.0890 

.0780 

.650 

-.0010 

-.0350 

-.0230 

-.0450 

-.0240 

.775 

-.0160 

-.0810 

-.0620 

-.0610 

-.0570 

.900 

.0300 

-.0710 

-.0620 

-.0580 

MACH 

t 

3) 

3.502 

BETAT 

( 

5) 

= 

4.460 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.3690 

.8010 

.6510 

.7710 

.6321) 

.050 

.0120 

-.0030 

.0120 

.0340 

.1)350 

.150 

.0740 

.0050 

.0140 

.1)390 

.0370 

.300 

.0600 

.0140 

.0150 

.0290 

.0320 

.520 

.0350 

.0180 

.0190 

.0480 

.0460 

.650 

-.0320 

-.0700 

-.0580 

-.0530 

-.0471) 

.775 

-.0380 

-.0900 

-.0790 

-.0700 

-.0750 

.900 

.'.1470 

-.0770 

-.1)730 

-.1)741) 

MACH 

( 

3> 

= 

3.502 

BETAT 

< 

6) 

— 

6.660 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.841) 

.925 

X/CV 

.000 

.4440 

.7620 

.6110 

.7951) 

.6450 

.050 

-.0270 

-.0390 

— .0070 

.0160 

.0201) 

. 1 50 

.0230 

-.0220 

-.0090 

.0190 

.0230 

.300 

.0200 

-.0250 

-.0100 

.0060 

.0190 

-.0270 

•0380 

.520 

-.0080 

-.0070 

*’.)£6‘.) 

.650 

-.0560 

-.0880 

-.0730 

-.0600 

- .0460 

.775 

-.0690 

-.1000 

-.0830 

-.0750 

-.1)841) 

.900 

.0580 

-.0820 

-.0740 

-.0820 

MACH 

( 

3) 

3.502 

BETAT 

( 

7) 

= 

8.860 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2670 

. 6700 

.6210 

. 7770 

.6280 

.050 

-.0270 

-.0490 

-.0250 

- . 0060 

-.0030 

.150 

-.0440 

-.0390 

-.0350 

-.0030 

. 0040 

.300 

-.0530 

-.0450 

- . 0300 

-.0110 

.0020 

.520 

-.0620 

- .0500 

- . 0290 

.0090 

.0190 

.650 

-.0860 

-.0970 

-.0730 

-.0640 

-.1)551) 

.775 

-.0950 

-.1040 

-.0870 

-.0780 

-.0900 

CRBNV12) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PACE  16S8 


SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL 
MACH  l 3)  = 3 . 502  BET  AT  < 7) 


AMES  87-707  IA9  C2A  ♦ S3  + T9  LEFT  VERTICAL 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 

8.860  Z/BV  .158  . 316  . 600  . 840 

X/CV 

.900  .0730  -.0860  -.0820 


.925 


- . 0900 


(RBNV12) 


CATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1639 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  ♦ T9  LEFT  VERTICAL  <RBNV13)  ( 10  MAY  73  5 

REFERENCE  DATA 

SREF  = 2.4210  SQ.FT.  XMRP  = 28.5300  INCHES 

LREF  = 39.8490  INCHES  YMRP  = .0000  INCHES 

BREF  = 39.8490  INCHES  ZMRP  = .0000  INCHES 

SCALE  = .0300  SCALE 


SECTION  < DLEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 1) 

- 

2.498 

BETAT 

< 1) 

s -8.420 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.1290 

.4410 

.3980 

.5250 

.4980 

(ten 

B OQfjfj 

,4870 

,4820 

. 5010 

.4950 

.150 

.2410 

.3790 

.4170 

.4440 

.4410 

.300 

.1690 

.2660 

.3590 

.3810 

.3530 

. 520 

.1360 

.2060 

.2820 

.3640 

.3240 

.650 

-.0510 

-.1060 

-.0800 

-.0610 

.0670 

.775 

-.0410 

-.1520 

-.1190 

-.1061 

-.0010 

.900 

.0900 

-.1270 

-.1130 

-.0230 

MACH 

( 1) 

_ 

2.498 

BETAT 

t 2) 

= -6.300 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2140 

.5890 

. 5250 

.6180 

.5340 

.050 

.2420 

.4100 

.3950 

.4070 

.4090 

.150 

.2100 

.3450 

.3670 

.3870 

.3820 

.300 

.1560 

.2460 

.3170 

.3350 

.3130 

.520 

.1180 

.1900 

.2380 

.3200 

.276.1 

.650 

-.0620 

-.1140 

-.1010 

-.0740 

.0470 

.775 

-.0620 

-.1630 

-.1380 

-.1190 

-.0220 

,900 

.0620 

-.1420 

-.1250 

-.0400 

MACH 

< 13 

2.498 

BETAT 

( 3) 

= -4.180 

Z/BV 

.158 

.316 

. 6.10 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4760 

.6550 

. 5690 

.6720 

.5710 

.050 

.2450 

.3340 

.296-1 

.2650 

.2620 

.150 

.2250 

• *«io 

,3190 

, 3240 

.3120 

.300 

.1640 

.2250 

.2810 

.2940 

.2760 

.520 

.1170 

.1730 

.2120 

.2820 

.2440 

.650 

-.0700 

-.116.1 

-.  1000 

-.0840 

.0380 

.775 

-.0760 

-.1630 

-.1420 

-.1250 

-.0330 

. 900 

.0450 

-.1390 

-.1270 

-.0530 

MACH 

( 1) 

_ 

2.498 

BETAT 

< 4? 

= .060 

Z/BV 

.158 

• 31 6 

. 6.10 

,840 

,925 

X/CV 

. 000 

. 7810 

.6870 

. 6320 

.6920 

. 5620 

.050 

.0730 

.1230 

.0580 

.0550 

,0630 

. 1 50 

.2160 

. 1 730 

.1330 

.1070 

.1020 

. 300 

. 1 580 

.1800 

.1760 

.1290 

.1120 

. 520 

.1030 

.1210 

. 1 520 

.1680 

.1330 

.650 

-.0710 

-.1280 

-.11 50 

-.1060 

-.0410 

.775 

-.0810 

-.1720 

-.164'.i 

-.1390 

-.0640 

. 900 

. 0400 

- . 1 520 

-.1300 

-.0730 

PARAMETRIC  DATA 

ALPHAT  = .000  Cft  B INC  = .500 
RUDDER  = -15.000  ELEVON  = .OtiO 
RUDFLR  = .000 


DATE  IS  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1 660 


AMES  87-70?  IA9  CCA  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL 


dependent  variable  CP 


MACH  t 1)  = 2.498  BETAT  ( 5)  = 4.300 


MACH  ( 1)  s 2.498  BETAT  ( 6>  = 6.420 


MACH  < 1)  s 2.498  BETAT  < 7)  = 8.540 


MACH  t 2)  = 2.999  BETAT  < 1)  = -8.580 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 2)  = -6.420 


2/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.3380 

.7140 

• 6280 

.6710 

. 5230 

.050 

.1300 

-.0050 

-.0430 

-.0220 

-.0140 

.150 

.1430 

.0070 

-.0030 

.0090 

.0160 

• 300 

.0770 

.0600 

.0270 

.0080 

.0250 

. 520 

.0140 

.0600 

.0410 

.0440 

.0470 

.650 

-.0920 

-.1470 

-.1250 

-.1200 

-.1050 

.775 

-.0970 

-.1790 

-.1630 

-.1440 

-.1310 

.900 

.0480 

-.1610 

-.1410 

-.1270 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

. 1360 

. 6600 

.5920 

. 6070 

.4560 

JJ5L'i 

.0940 

-.0340 

- . 0700 

-.0790 

-.0770 

.150 

.0630 

-.0350 

-.0610 

-.0470 

-.0450 

. 399 

.0250 

-.0350 

-.0370 

-.0370 

-.0250 

. 520 

-.0240 

-.0180 

-.0230 

.0010 

. 0050 

.650 

-.1080 

-.1560 

-.1470 

-.1190 

-.1190 

.775 

-.1120 

-.1680 

-.1650 

-.1410 

-.1480 

.900 

.0620 

-.1660 

-.1450 

-.1450 

2/BV 

.158 

.316 

- 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0610 

* 54611 

- 5370 

.5380 

.4020 

.050 

-.0170 

-.0800 

-•1150 

-.1280 

-.1210 

IiOT*'. 

- 4 f V 

— .1020 

- i.a-*. 

* x 59 

- • f LA 

- • — 

.300 

-.0410 

-.0970 

-.0940 

-.0970 

-.0770 

-520 

-.0710 

-.0950 

-.0870 

-.0620 

-.0480 

.650 

-.1420 

-.1750 

-.1580 

-.1220 

-.1450 

.775 

-.1510 

-.1900 

-.1690 

-.1370 

-.1680 

.900 

.0840 

-.1700 

-.1410 

-.1580 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.0830 

.4170 

.4680 

. 6070 

. 553fj 

.050 

.2520 

.4330 

.4330 

.4100 

.3979 

. 1 50 

.2190 

.3900 

• 3990 

.3990 

.3889 

.300 

. 1660 

. 2860 

.3520 

.3600 

.3389 

. 520 

. 1200 

.2250 

.2810 

.3280 

.3199 

.650 

-.0280 

-.0590 

- . 0430 

-.0230 

. 1 1 19 

.775 

-.0300 

-.1090 

- .0800 

-.0590  ■ 

.9429 

.900 

.0650 

-.0820 

-.0660 

.9219 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

. 840 

.925 

X/CV 

.000 

.2570 

. 5460 

. 52811 

.6480 

.5799 

.050 

.2120 

.3390 

.3171* 

.2480 

.2429 

. 1 50 

. 1 790 

.3450 

• 3430 

. 3030 

• 2769 

. 300 

. 1420 

.2600 

.3130 

.3020 

.2799 

(RBNV13) 


DATE  18  SEP 

73 

TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES 

87-707  I A9  C2A  + S3  • 

SECTION  ( 

DLEFT  VERTICAL 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 2) 

a 2.999 

BETAT 

( 2) 

a -6.420 

Z/BV 

X/CV 

.158 

.520 

.1070 

.650 

-.0370 

.775 

-.0420 

. 

.900 

MACH  t 2> 

a 2.999 

BETAT 

< 3) 

a -4.260 

Z/BV 

X/CV 

.158 

.000 

.2620 

.2140 

.150 

.2090 

.300 

.1620 

. 520 

.1050 

.650 

-.0420 

.775 

-.0540 

.900 

MACH  ( 2) 

= 2.999 

BETAT 

( 4) 

a .060 

Z/BV 

X/CV 

.158 

.000 

.8110 

.050 

.0510 

.150 

.1690 

.300 

.1390 

.520 

.1010 

.650 

-.0410 

.775 

-.0510 

.900 

MACH  ( 2> 

ss  2.999 

BETAT 

< 5) 

a 4.380 

Z/BV 

X/CV 

.158 

.000 

.1970 

.050 

.1330 

.150 

.iiOO 

.300 

.0510 

.520 

.0060 

.650 

-.0620 

.775 

-.0620 

.900 

MACH  ( 2) 

a 2.999 

BETAT 

( 6) 

a 6.540 

Z/BV 

X/CV 

. 158 

.non  .1680 

.050  .0150 
. 1 50  • 0640 
.300  .0190 
.520  -.0120 


PACE  1661 

T9  LEFT  VERTICAL  (RBNV13) 


.316 

.600 

.840 

.925 

.2020 

.2470 

.2890 

.2700 

-.0630 

-.0470 

-.0300 

.0900 

-.1090 

-.0850 

-.0670 

.0230 

.0420 

-.0870 

-.0740 

.0030 

.316 

.600 

.840 

.925 

.6110 

.5720 

.6750 

.5780 

.2520 

.2010 

.1660 

.1760 

.3260 

.2620 

.2030 

.1900 

.2370 

.2810 

.2220 

.1880 

.1780 

.2210 

.2520 

. 1870 

-.0710 

-.0520 

— . 0440 

.0640 

-.1160 

— .0910 

— .0740 

.0110 

.0230 

-.0910 

-.0600 

-.0090 

.316 

.600 

.840 

.925 

.7020 

.6600 

.7280 

.5340 

.0620 

.0630 

.0840 

.0870 

.1270 

.0920 

.1040 

.1080 

.1730 

.1180 

.0990 

.1020 

.1330 

.1370 

.1220 

. 1060 

-.0750 

-.0640 

-.0760 

-.0300 

-.11611 

-.0990 

-.0890 

-.0580 

.0040 

-.1000 

-.0900 

-.0660 

.316 

.600 

.840 

.925 

.6520 

.6350 

.6900 

.5370 

.0210 

-.0230 

-.0100 

-.0070 

r 

_ r.  on; 

—.0060 

.0020 

• L 

.0320 

-.0030 

-.0090 

.0000 

.0410 

.0060 

.0140 

.0160 

-.0880 

-.0940 

-.0830 

-.0800 

-.1030 

-.1080 

-. 1000 

-.1100 

.0320 

-.1080 

-.1020 

-.1030 

• 326 

• 600 

• 840 

= 925 

.6110 

.6190 

.6580 

.5130 

-.0320 

-.0410 

-.0340 

-.0310 

-.0250 

-.0470 

-.0250 

-.0210 

-.0290 

-.0420 

-.11310 

-.0230 

-.0250 

-.0330 

-.0090 

- . 0060 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1662 


AMES  87-707  IA9  OZA  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 2) 

- 

2.999 

BETAT 

( 6) 

s 6.540 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.650 

-.0690 

-.1050 

- . 1050 

-.0830 

-.0880 

.775 

-.0790 

-.1200 

-.1180 

-.1010 

-.1150 

.900 

.0490 

-.1170 

-.1050 

-.1090 

MACH 

( 2) 

2.999 

BET AT 

( 7) 

= 8.690 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

. LiOU 

.0560 

.5120 

.5880 

.6200 

.4800 

.050 

-.0310 

-.0560 

-.0620 

— .0600 

-.0550 

.150 

-.0340 

-.0570 

-.0760 

-.0530 

-.0460 

.300 

-.0450 

-.0640 

-.0690 

-.0560 

-.0410 

. 520 

-.0660 

— • 0630 

— . 0640 

“ * 0340 

_ r.oen 

.650 

-.1050 

-.1220 

-.1100 

-.0950 

-.0950 

.775 

—.1130 

-.1330 

-.1210 

-.1060 

-.1180 

.900 

.0640 

-.1210 

-.1080 

-.1130 

MACH 

( 3) 

_ 

3.502 

BETAT 

( 1) 

= -8.750 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0420 

.3770 

. 4840 

.5510 

. 5220 

.050 

.1930 

.3400 

.3250 

* 2800 

.2850 

.150 

.1730 

.3300 

.3460 

.3040 

.2910 

. 300 

.1440 

.2830 

.3420 

.3070 

.2820 

. 520 

.1050 

.2320 

.2860 

.3070 

.2800 

.650 

-.0130 

-.0300 

—.0040 

.0080 

.1130 

.775 

-.0270 

-.0830 

-.0460 

-.0300 

.0570 

. 900 

„n/M  in 

- .0560 

-.0360 

.0430 

MACH 

( 3) 

3-502 

BETAT 

< 2) 

= -6.550 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

. 840 

.925 

X/CV 

. 000 

.2320 

.4880 

.5270 

.6100 

. 5220 

.050 

.2100 

.3010 

.2300 

.2060 

.2180 

.150 

.1500 

.2900 

.2720 

•2260 

. 2220 

.300 

.1150 

.2580 

.2910 

.2290 

. 2090 

.520 

.0990 

.2090 

.2480 

.2550 

.2030 

.650 

-.0260 

-.0340 

-.0090 

— . 0060 

.0810 

.775 

-.0370 

-.0850 

-.0540 

-.0400 

.0370 

.900 

.0220 

-.0640 

-.0460 

.0220 

MACH 

( 3) 

_ 

3.502 

BETAT 

( 3) 

= -4.350 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2460 

. 5960 

. 5760 

.6570 

.5330 

. 050 

.2160 

.2030 

.1580 

.1650 

.1750 

. 1 50 

.1920 

.2570 

.2020 

.1810 

.1830 

. 300 

.1540 

.2330 

.2260 

.1750 

.1650 

* 520 

.0960 

.1830 

.2230 

.1900 

. 1 560 

.650 

-.0270 

-.0400 

-.0190 

-.0260 

.0420 

(R8NV13) 


DATE  IS  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1663 


AMES  87-707  1A9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 
SECTION  ( 1)LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < 3)  = 3.502  BET  AT  ( 3)  = -4.350 


MACH  C 3)  = 3.502  BETAT  ( 4)  = .050 


MACH  C 3)  = 3.502  BETAT  ( 5)  - 4.450 


MACH  < 3)  = 3.502  BETAT  < 6)  = 6.650 


MACH  < 3)  * 3.502  BETAT  ( 7>  = 8.840 


Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

x/cv 

.775 

-.0490 

-.0860 

-.0590 

-.0550 

.0020 

.900 

.0070 

-.0700 

-.0600 

-.0060 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.7910 

.7010 

.6060 

.5870 

.5060 

.050 

.0420 

.0680 

.0690 

.0560 

.0570 

.150 

.1290 

.1100 

.0830 

.0640 

.0610 

' »nn 

.1110 

.1380 

.0960 

.0540 

.0490 

. 520 

.0810 

.1270 

.1030 

.0700 

.0500 

.650 

-.0310 

-.0510 

-.0460 

-.0530 

-.0310 

.775 

-.0470 

-.0900 

-.0760 

-.0670 

-.0590 

.900 

- ,0050 

-.0760 

-.0670 

-.0610 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.1740 

• 6540 

.6410 

.6480 

.4930 

.050 

.0710 

-.0150 

—.0090 

.0000 

.0070 

.150 

.0770 

.0030 

-.0190 

.0040 

.0130 

.300 

.0320 

.0030 

-.0180 

-.0030 

.0080 

.520 

-.0030 

.0030 

-.0120 

.0140 

.0210 

.650 

-.0500 

-.0760 

-.0750 

— .0630 

-.0560 

.775 

-.0580 

-.0880 

-.0880 

-.0760 

-.0840 

.900 

.0110 

-.0870 

-.0790 

-.0860 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2270 

.5610 

.6180 

.6360 

.4670 

.050 

-.0320 

-.0460 

-.0280 

-.0200 

-.0190 

.150 

.0020 

-.0320 

-.0390 

-.0210 

-.0140 

.300 

-.0060 

-.0350 

-.0400 

-.0280 

-.0160 

-.0330 

_ r.ion 

—.0090 

-.0050 

.520 

— • 

• LVV-* 

.650 

-.0710 

-.0910 

-.0780 

- .0700 

-.0610 

.775 

-.0770 

-.1030 

— .089*0 

-.0820 

-.0880 

.900 

.0240 

-.0890 

-.0830 

-.0880 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

. 840 

.925 

X/CV 
• OUO 

.01 60 

.4690 

. 5930 

. 5630 

.4520 

.050 

-.0610 

-.0670 

-.0400 

-.0370 

-.0340 

.150 

-.0640 

-.0590 

-.0590 

-.0320 

-.0270 

.300 

-.0630 

-.0600 

-.0570 

-.0410 

-.0290 

. 520 

-.0730 

-.0620 

-.0560 

-.0230 

-.0190 

.650 

-.0950 

-.1010 

-.0850 

-.0740 

-.0690 

.775 

-.1010 

-.1080 

- . 0920 

-.0860 

-.0960 

(RBNV13) 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1664 


ames  87-707  ias  02A  + S3  + T9  left  vertical 

SECTION  I 1 ) left  vertical  dependent  variable  CP 

MACH  < 3)  = 3. 502  BETAT  ( 7)  = 8.840  2/BV  .158  .316  .600  .840  .925 

X/CV 


(RBNV13) 


900 


0390  -.0930 


0910 


0970 


DATE  18  SEP  73 


SREF  = 

lref  = 

BREF  = 
SCALE  = 

SECTION  < 

MACH  ( 1) 


MACH  < 1) 


MACH  ( 1) 


MACH  < 1) 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  CS. A ♦ S3 

REFERENCE  DATA 

2.4210  SO. FT. 

XMRF  = 

28.5300  INCHES 

39.8490  INCHES 

YMRP  = 

.0000  INCHES 

39.8490  INCHES 

ZMRP  a 

.oooo  inches 

.WiAi  SCALE 


PACE  1665 

♦ T9  LEFT  VERTICAL  <R0*V14>  < 10  MAY  73  > 


.im.iC'TRTA  HAT  A 

r«i\nni.  « is  - — ■*«•»  • ■ • 

ALPHAT  a 

4.000  ORB INC  = 

• 500 

RUDDER  a 

-15.000  ELEVON  = 

RUDFLR  = 

.01 KS 

DLEFT  VERTICAL 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2.498  BETAT  < 1)  = -8.410 


= 2.498  BETAT  ( 2)  = -6.290 


= 2.498  BETAT  ( 3)  = -4.180 


2.498  BETAT  C 45  = .060 


Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.0080 

.2900 

.050 

.1800 

.4000 

.150 

.1600 

.3050 

.300 

.1010 

.2050 

.520 

.0730 

.1570 

.650 

- .0730 

-.1150 

.775 

-.0680 

-.1590 

.900 

.0830 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.1170 

.4550 

.050 

.1230 

.3390 

.150 

.1150 

.2760 

.300 

.0860 

.1930 

.520 

.0680 

. 1440 

.650 

—.0680 

—.1200 

.775 

-.0680 

-.1640 

.900 

.0670 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

♦000 

.2840 

. 55a> 

.050 

.1170 

.2280 

- 1 50 

.1100 

.2310 

.300 

.0840 

.1710 

. 520 

.0600 

.1260 

.650 

-.0800 

-.1290 

.775 

-.0890 

-.1740 

.900 

.0560 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.6900 

. 5740 

.050 

.0330 

.0700 

. 1 50 

.1600 

. 1 420 

. 300 

.1040 

.1200 

. 520 

.0560 

.0740 

. 650 

-.0930 

-.1400 

.775 

-.1020 

-.1780 

.900 

. 0440 

.600 

.840 

.925 

.2700 

.3820 

.3830 

.4240 

.4590 

.4460 

.3660 

.3980 

.3990 

.3160 

.3380 

.3150 

.2440 

.3220 

.2890 

-.0880 

-.0730 

.0460 

-.1350 

-.1160 

-.0190 

-.1450 

-.1160 

-.0370 

. 600 

.840 

.925 

.4030 

.5120 

.4530 

.3550 

.3630 

.3640 

• 3160 

.3400 

.3350 

.2710 

.2900 

.2740 

.1980 

.2720 

.2440 

-.1020 

- .0800 

.0330 

-.1410 

-.1240 

-.0310 

-.1490 

-.1310 

-.0520 

.600 

.840 

.925 

•4600 

. 5460 

.4620 

.2440 

.2340 

.2320 

.2590 

.2660 

.2620 

.2270 

.2380 

.2220 

.1640 

.2320 

.1950 

-.1130 

-.0970 

.0130 

-.1490 

-.1350 

-.0500 

-.1530 

-.1360 

-.0660 

. 600 

.840 

.925 

. 5080 

. 5670 

.4530 

.0340 

.0180 

.0260 

. 0900 

.0710 

. 0640 

.1300 

.0940 

.0760 

.1050 

.1310 

.0970 

-.1300 

-.1180 

-.0580 

-.1680 

-.1470 

-.0830 

-.1590 

-.1430 

-.0950 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1666 


AMES  S7-7'.I?  IA9  02A  + S3  ♦ T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  ( 1) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 1) 

~ 

2.498 

BETAT 

< 

5) 

= 4.310 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2100 

.6060 

.5180 

. 5530 

.4210 

.050 

.0630 

-.0140 

-.0640 

- . 0500 

-.0440 

.150 

.0900 

-.0170 

-.0470 

-.0250 

-.0180 

.300 

.0530 

- .0080 

-.0170 

-.0250 

-.0080 

. 520 

.0030 

-.0080 

.0000 

.0080 

.0100 

.650 

-.1060 

-.1530 

-.1490 

-.1230 

-.1140 

.775 

-.1200 

-.1750 

-.1580 

-.1410 

-.1450 

.900 

.0570 

-.1570 

-.1420 

-.1420 

MACH 

( 1) 

_ 

2.498 

BETAT 

C 

6) 

= 6.430 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.84li 

.925 

X/CV 

.000 

.1040 

. 5380 

. 5020 

. 5220 

.3910 

.050 

.0600 

-.0560 

- . 1099 

-.0900 

-.0870 

.150 

.0500 

-.0650 

-.0830 

-.0670 

-.0580 

■ 300 

.0380 

-.0460 

-.0610 

-.0610 

-.0400 

. 520 

— . 1 jOgO 

— - 0500 

— :'_s3!  jL‘ 

-.0210 

.650 

-.1140 

-.1640 

-.1550 

-.1330 

- . 1 360 

.775 

-.1370 

-.1840 

-.1660 

-.148ti 

-.1610 

.9LH.I 

.0560 

-.1710 

—.1 510 

-.1570 

MACH 

C 1) 

_ 

2.498 

BETAT 

t 

7) 

= 8.560 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.01  it) 

.0080 

.4160 

.4130 

.4050 

.2880 

.050 

-.0110 

-.1010 

-.1170 

-.1520 

-.1480 

.150 

-.0090 

-.1090 

-.1210 

-.1230 

-.1290 

.300 

-.0260 

-.1220 

—.1130 

— .1080 

-.1020 

.520 

-.0450 

-.1070 

—.1029 

-.0860 

-.0770 

.650 

-.1450 

-.1810 

-.1840 

-.1440 

-.1560 

.775 

-.1710 

-.1980 

-.1890 

-.1540 

-.1720 

.900 

.0690 

-.1790 

-.1540 

-.1670 

MACH 

< 2> 

2.999 

BETAT 

( 

1) 

= -8.560 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

- .0040 

. 3540 

.3130 

.4540 

.4250 

.050 

.1110 

.3510 

.3650 

.3730 

.3660 

.150 

.1170 

.3050 

.3220 

. 3420 

.3350 

. 300 

.0890 

.2100 

.2830 

.2980 

.285ti 

.520 

.0510 

. 1 590 

.2230 

.2770 

.2590 

. 650 

-.0540 

-.0720 

-.0470 

-.0300 

.0750 

• 775 

-.0580 

-.1160 

- . 08011 

-.'-1650 

.0200 

.900 

.0690 

-.0870 

-.0710 

.0020 

MACH 

< S) 

2.999 

BETAT 

( 

2) 

s -6.410 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0660 

.4630 

.3840 

. 5030 

.4450 

.050 

.1210 

.2610 

.2720 

.2440 

.2320 

. 1 50 

. 1 1-80 

.2540 

.2680 

.2670 

.2520 

. 300 

.0820 

.1770 

.2430 

.2470 

. 2290 

(RBNV14) 


DATE  id  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1667 


SECTION  ( 
MACH  < a) 


MACH  ( 2) 


MACH  1 2) 


MACH  ( 2) 


MACH  < 2) 


AMES  S7t-707  IA9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 

2.999 

BETAT 

( 2) 

- 

-6.  Alii 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.8411 

.925 

X/CV 

. 521i 

.0520 

.1310 

.1861i 

.2290 

.2140 

.6511 

-.0620 

-.0790 

-.0580 

-.0410 

. 0600 

.775 

-.06911 

-.1180 

-.0910 

-.0750 

.0000 

.9till 

.Li430 

-.0980 

-.0810 

-.01811 

_ 

2.999 

BETAT 

< 3> 

- 

-4.250 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.litltl 

.2380 

. 5030 

.4710 

.5280 

.44811 

.11511 

.0880 

.1680 

.1260 

.1270 

.1330 

.1511 

.0730 

.1900 

.1820 

.1620 

. i 530 

.31111 

.0510 

.1510 

.1970 

.1680 

.1450 

.5211 

.0320 

.1150 

.1510 

.1920 

.1510 

.6511 

-.06711 

-.0840 

-.0650 

-.0560 

.0300 

.775 

-.0780 

-.1220 

-.1030 

-.0840 

-.0180 

.9110 

.0160 

-.1090 

-.0920 

-.0330 

. 

2.999 

BETAT 

( 4) 

- 

.060 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.6920 

.5480 

.5090 

.5810 

.4640 

.050 

.0050 

.0220 

.0210 

.11440 

.0520 

.150 

.0710 

.0780 

•0461i 

.0590 

.0640 

.300 

.0820 

.11111 

.0740 

.0510 

.0560 

.520 

.0420 

.0740 

.0660 

.0690 

.0560 

.650 

-.0670 

-.0920 

-.0750 

-.08811 

-.05411 

.775 

-.0790 

-.1250 

-.1130 

-.1010 

-.0780 

.900 

. 0040 

-.1130 

-.1010 

- .0840 

2.999 

BETAT 

( 5) 

4.3811 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.8411 

.925 

X/CV 

.000 

.1300 

.5550 

. 5000 

. 5390 

.4110 

.050 

.0400 

-.00211 

-.0300 

-.113811 

-.0380 

.150 

.06911 

•0000 

-.0260 

-.0290 

-.0300 

. 300 

.0540 

-.0050 

-.0190 

-.0280 

-.0290 

.5211 

.0150 

-.111190 

-.0050 

.0010 

-.01811 

.650 

-.0680 

-.1050 

-.1100 

— .0940 

-.0920 

.775 

—.0830 

-.1210 

-.1180 

-.1050 

-.1070 

.9110 

.0210 

-.1170 

-.1100 

-.1040 

2.999 

BETAT 

( 6) 

_ 

6.5511 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.0110 

.11410 

. 5220 

.47111 

.5120 

.38611 

.050 

. 02811 

-.0350 

-.06611 

-.0650 

-.0630 

. 1 50 

.11330 

-.04211 

-.117211 

-.0570 

-.0560 

. 3110 

.11460 

-.11520 

-.0570 

-.0630 

- .0540 

.520 

.0010 

-.0560 

- . 0500 

-.0440 

-.0410 

{RBNV14) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1668 


AMES  87-707  IAS  C2A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  < 1)LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 2) 

- 

2.999 

BETAT 

< 6) 

= 6.550 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/C  V 

.650 

-.0000 

-.1220 

-.1100 

-.0970 

-.1040 

.775 

-.'.i920 

-.1330 

-.1200 

-.1090 

-.1220 

.900 

.0380 

-.1210 

-.1130 

-.1170 

MACH 

( 2> 

_ 

2.999 

BETAT 

( 7) 

= 8.710 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0250 

.4440 

.4330 

.4640 

.3450 

.050 

-.0460 

-.0860 

-.0850 

-.0880 

-.0850 

.150 

-.0360 

-.0840 

-.1030 

-.0810 

-.0760 

.300 

-.0480 

-.0910 

-.0890 

-.0840 

-.0710 

.520 

-.0500 

-.0900 

-.0860 

-.0670 

-•Obit* 

.650 

-.1070 

-.1320 

-.1220 

-.1040 

-.1130 

.775 

-.1260 

-.1450 

-.1280 

-.1190 

-.1300 

.900 

.0550 

-.1290 

-. 1210 

— .1270 

MACH 

( 3) 

= 

3.502 

BETAT 

( 1) 

= -8.730 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

t< 

6 01 50 

,2180 

.3370 

.4800 

.4360 

.050 

. 1220 

.2450 

.2630 

.2470 

.2470 

. 150 

.1040 

.2470 

.2690 

.2640 

.2540 

.300 

.0780 

.2010 

.2530 

.2560 

.2390 

.520 

.0450 

.1560 

.2070 

.2490 

.2310 

.850 

-.0400 

-.0450 

-.0240 

-.0080 

.0860 

.775 

-.0540 

-.0870 

-.0590 

-.0400 

.0330 

,-r- 

. m at. 

. 9u0 

• L'jcr-i 

MACH 

( 3> 

3.502 

BETAT 

< 2) 

= -6.530 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.liOO 

.0300 

.3640 

.3730 

. 5060 

.4480 

.050 

.0570 

.1930 

.1720 

.1660 

.1750 

.150 

.0640 

.1870 

.1920 

.1800 

.1780 

.300 

.0560 

.1590 

.2040 

. 1820 

.1640 

.520 

.0380 

.1310 

.1730 

. 1970 

.1640 

.650 

-.0420 

-.0540 

-.0350 

-.0230 

.0530 

.775 

-.0550 

-.0950 

-.0720 

-.0560 

. 0060 

. 900 

.0110 

-.0770 

-.'.i640 

- . 0090 

MACH 

< 3) 

3.502 

BETAT 

( 3) 

= -4.340 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.1670 

.4250 

.4340 

. 5430 

.4640 

.050 

.0850 

.1640 

.1100 

.1250 

.1340 

.150 

.0560 

.1580 

.1410 

.1350 

.1340 

. 300 

.0310 

.1350 

.1510 

.1250 

.1190 

. 520 

■ 0160 

.1100 

.1390 

.1430 

.1150 

.650 

-.0590 

-.0590 

-.0450 

-.0430 

.0150 

'J!!aNVl4) 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  1669 


SECTION  ( 
MACH  ( 5) 

MACH  ( 5) 


MACH  ( 5) 


MACH  ( 3) 


MACH  ( 3) 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  +■  T9  LEFT  VERTICAL 


1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 3.508  BET AT  ( 3)  = -4. 340 


s 3.508  BET AT  < 4)  = .050 


= 3.502  BETAT  ( 5)  = 4.450 


a 3.502  BETAT  < 6)  = 6.660' 


a 3.502  BETAT  ( 7>  = 8.660 


Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.775 

- .0700 

-.0970 

.900 

-.0010 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

. 5840 

.5450 

.050 

.0160 

.0270 

.150 

.0590 

.0570 

.300 

.0630 

.0850 

. 520 

.0310 

.0710 

.650 

-.0500 

-.0680 

.775 

-.0650 

—.0920 

.900 

-.0220 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

. 1010 

.4620 

.050 

.0060 

-.0280 

.150 

.0420 

-.0130 

.300 

.0220 

-.0210 

.520 

-.0040 

-.0190 

.650 

-.0570 

-.0850 

.775 

-.0700 

-.0970 

.900 

•0040 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.0140 

.4210 

.050 

-.0170 

-.0390 

.150 

.0020 

-.0380 

.300 

.0080 

-.0510 

.520 

-.0140 

-.0570 

.650 

-.0650 

-.1000 

.775 

-.0850 

-.1130 

♦ 900 

.oii« 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.lion 

-.0040 

.2880 

• USD 

— • 0800 

-.0810 

.150 

-.0690 

-.0800 

.300 

-.0620 

-.0820 

.520 

-.0610 

-.0810 

.650 

- . 0900 

-.1040 

.775 

-.1000 

-.1120 

.600 

.840 

.925 

-.0770 

-.0710 

-.0180 

-.0850 

-.0750 

-.0300 

.600 

.840 

.925 

.5200 

.6100 

.4410 

.0320 

.0640 

.0530 

.0430 

.0710 

.0660 

.0540 

.0590 

.0530 

.0620 

.0650 

.0570 

-.0580 

-.0580 

-.0280 

-.0820 

-.0730 

-.0580 

-.0830 

-.1)740 

-.0640 

.600 

.840 

.925 

.4900 

.5500 

.421)0 

-.0330 

— .0220 

-.0200 

- .0400 

-.1)200 

-.0160 

-.0340 

-.0290 

-.0210 

-.0290 

-.0150 

-.0120 

-.0760 

-.0690 

-.0660 

-.0840 

-.0780 

-.0880 

-.0840 

-.1)800 

-.0880 

.600 

.840 

.925 

.4560 

.5130 

.3850 

-.0540 

-.1)480 

-.0460 

-.0690 

-.0470 

-.0450 

-.0590 

-.0550 

-.0481) 

-.0570 

-.0430 

-.0410 

-.0870 

-.0820 

-.0810 

-.0970 

-.0900 

-.0920 

-.0970 

-.0900 

-.0920 

. 600 

. 841) 

.925 

.4370 

.4970 

.3640 

- . 0600 

-.0580 

-.0560 

-.0800 

-.0570 

-.0540 

-.0770 

-.0640 

-.0560 

-.0770 

-.0520 

-.1)470 

-.0950 

-.1)850 

-.0820 

-.1000 

-.09311 

-.09711 

(RBNV14) 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PASS  1670 


AMES  87-707  IA9  08A  ♦ S3  + T9  LEFT  VERTICAL 
SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 3)  = 3.508  BET AT  ■ 

t 7)  = 8.860 

Z/BV 

.158 

.316 

.600  .840 

.985 

X/CV 

. 900 

• Li3f.i’J 

-.1010  -.0960 

-.0991 

(RBNV14> 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA 


I A9C 


PACE  1671 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


(RBNV15)  ( 10  MAY  73  > 


REFEREMCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2.4210  SQ.FT, 

XMRP  = 

28.5300  INCHES 

ALPHAT  = 

6.000  ORB INC  = 

LREF  = 

39.8490  INCHES 

YMRP  = 

.0000  INCHES 

RUDDER  = 

-15.000  ELEVON  = 

BREF  = 

39.8490  INCHES 

ZMRP  = 

.0000  INCHES 

RUDFLR  = 

.000 

SCALE  = 

,0300  SCALE 

. 500 

.000 


SECTION  ( 1ILEFT  VERTICAL 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 1)  = -8. 3911 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 2)  = -6.280 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  < 3)  = -4.160 


MACH  { 1)  = 2.498  BETAT  ( 4)  = .060 


Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.0010 

.2110 

.050 

. 1290 

.3450 

. 1 50 

.11 30 

. paaii 

.300 

.0650 

.1790 

.520 

.0390 

.1290 

.650 

-.0900 

-.1240 

.775 

-.0840 

-.1640 

.900 

.0810 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.oou 

.0790 

.3810 

. 050 

.1050 

.3010 

.150 

.1030 

.2360 

.300 

.0670 

.1620 

.520 

.0520 

.1210 

.650 

— . 0850 

-.1260 

.775 

-.0850 

-.1690 

.900 

.0590 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.2180 

.4840 

.050 

.0720 

.2040 

.150 

.0730 

. 1950 

. 500 

• 0490 

• 1570 

.520 

. 0300 

.0980 

.650 

-.0870 

-.1360 

.775 

-.0940 

-.1770 

. 900 

.0580 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

. 6590 

. 5330 

.050 

.0290 

.0580 

. 1 50 

.1430 

.1270 

. 500 

.0790 

.0920 

. 520 

.0330 

.0580 

.650 

-.1030 

-.1430 

.775 

-.1160 

-.1820 

.900 

.0470 

.600 

.840 

.925 

.2330 

.3390 

.3340 

.4000 

.4240 

.4110 

= 3440 

, 3650 

.2940 

.3080 

,2890 

.2190 

.2950 

.2660 

-.1000 

-.0800 

.0250 

-.1420 

-.1090 

-.0280 

-.1509 

-.1080 

-.0390 

.600 

.840 

.925 

.3500 

.4480 

• 49LiLi 

.3290 

.3430 

.3459 

.2890 

.3150 

.3160 

.2480 

.2710 

.2540 

.1850 

.2430 

.2240 

-.1100 

— .1*899 

.0230 

-.1510 

-.1280 

- .9499 

-.1580 

-.1350 

-.9599 

.609 

.849 

.925 

.4010 

.4850 

.4099 

.2360 

.2320 

.2350 

.2360 

.2500 

.2450 

• £060 

. 21 79 

.2020 

.1470 

.2130 

.1770 

-.1190 

-.1999 

.9929 

-.1580 

-.1390 

-.0550 

-.1540 

-.1410 

-.0720 

.600 

.840 

.925 

.4530 

. 5070 

.3980 

.0220 

.9969 

.0130 

.0730 

.0590 

.0510 

.1090 

.0770 

.0620 

.0790 

.1120 

.0849 

-.1330 

—.1200 

- • 9549 

-.1660 

-.1470 

-.9889 

-.1570 

-.1459 

-.1019 

DATE  18  SEP  7 3 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1672 


SECTION 
MACH  < 1 


MACH  ( 


MACH  ! 


MACH  ( 


MACH  < 


AMES  87-707  IA9  CCA  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


< 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


) = 2.498  BETAT  ( 5)  = 4.310 


i)  r 2,498  BETAT  ( 6)  = 6.440 


t)  = 2.498  BETAT  ( 7)  = 8.570 


2)  s 2.999  BETAT  C 1)  = -8.550 


Z)  = 2.999  BETAT  ( 2>  = -6.400 


Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

. OO'.I 

.1640 

. 5240 

.050 

.0540 

-.0300 

.150 

.0780 

-.0340 

.300 

.0470 

-.0140 

. 520 

.0040 

-.0220 

.650 

-.1050 

-.1540 

.775 

-.1210 

-.1720 

.900 

.0640 

Z/BV 

.158 

.316 

X/  cv 

.000 

.0780 

.4520 

.050 

.'.(45U 

-.0680 

.150 

.0240 

-.0860 

.300 

.0210 

-.0540 

.520 

-.0370 

-.0640 

.650 

-.1170 

-.1700 

.775 

-.1400 

- . 1-840 

.900 

.0560 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.0060 

.3270 

.050 

-.0290 

-.1110 

. 1 50 

-.0390 

-.1240 

. 300 

-.0460 

-.1360 

. 520 

-.0750 

-.1250 

.650 

-.1370 

—.1860 

.775 

-.1570 

-.1980 

.900 

.0680 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

*01X1 

-.0210 

.2940 

*050 

.0920 

. 3000 

*150 

.0980 

.2590 

.300 

.0690 

.1750 

* 520 

.0280 

.1260 

.650 

-.0650 

-.0780 

.775 

-.0680 

-.1170 

.900 

.1(720 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

*000 

.0540 

. 3830 

.050 

. 1)440 

.2280 

* 1 50 

.1*511* 

.2180 

*300 

*1)350 

. 1 520 

, etvj 

.840 

.925 

.4541) 

.4880 

.3640 

-.0750 

-.0710 

-.0630 

-.0610 

-.0450 

-.0380 

- .0360 

-.0410 

-.0260 

-.0230 

- .0090 

-.0050 

- . 1 540 

-.1260 

-.1200 

-.1620 

-.1430 

-.1500 

-.1640 

-,1481i 

-.1470 

. 601* 

.840 

.925 

.4410 

. 4490 

.3300 

-.1090 

-.1130 

-.1080 

-.0970 

-.0890 

-.0810 

-.0770 

- .0820 

-.0630 

- * 0700 

- • 0500 

_ ('.AlJ. 

-.1570 

-.1290 

-.1380 

-.1720 

-.1500 

-.1660 

-.1730 

-.1530 

-.1640 

.600 

.840 

.925 

.3580 

.3520 

.2470 

-.1070 

-.1570 

-.1520 

-.126L( 

-.1310 

-.1300 

-.1180 

-.1200 

-.10211 

-.1010 

-.0810 

-.0760 

-.179*0 

-.1340 

-.1530 

-.1870 

-.1520 

-.1770 

- . 1820 

-.1530 

-.1710 

.600 

.840 

.925 

.2550 

.3760 

.3610 

.3370 

.3530 

.3460 

.2920 

.3120 

.3110 

.2550 

.2730 

.2590 

.2021* 

.2590 

.2310 

-.0530 

-.0370 

.0600 

-.0830 

-.0680 

.0130 

-.0930 

-.0760 

- , 01*40 

. 600 

.840 

.925 

.3430 

.43411 

.3890 

. 2490 

*2400 

.2310 

.2410 

.2470 

.2370 

*2140 

.2230 

.2080 

CRBNV15) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1673 


AMES 

67-707  IA9 

02  A + S3 

+ T9  LEFT  VERTICAL 

section  < i>Lt>i  vertical 

WAD  T ADI  F CT2 

VUi-UlL-Ui  i — 

MACH 

( 2)  = 2.999 

BETAT 

( 

2) 

= 

-6. 41  ill 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

,840 

.925 

X/CV 

.520 

.0170 

.1100 

.1640 

.2050 

. 1930 

.650 

-.0640 

-.0810 

-.0620 

-.0430 

,0480 

.775 

-.0740 

-.1200 

-.0950 

-.0780 

- . 0080 

.900 

.0400 

-.1020 

-.0830 

-.0230 

MACH 

( 2)  = 2.999 

BETAT 

< 

3) 

= 

-4.240 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

♦000 

.1210 

.4760 

.4190 

.5060 

.4020 

.050 

.0470 

.1370 

.1030 

.1010 

.1170 

1 *Wt 

. 1*10 

• i v~i 

.300 

.0310 

.1170 

.1690 

.1410 

.1240 

.520 

.0160 

.0850 

.1290 

. 1660 

. 1290 

.650 

-.0740 

-,li890 

-.0750 

-.0610 

.0210 

.775 

-.0840 

-.1250 

-.1080 

-.'.1920 

-.0280 

.900 

.0120 

-.1120 

- , 0980 

-.0440 

MACH 

< 2)  = 2.999 

BETAT 

( 

4) 

- 

.060 

Z/BV 

.158 

.316 

,600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.5830 

.4960 

.4490 

.5230 

.4140 

.050 

-.0090 

.tit  *40 

.0020 

.0240 

.'.1290 

.150 

.0570 

.0590 

.0270 

.0360 

.0400 

.300 

.0600 

.0820 

.0530 

.0310 

.0340 

.520 

.0180 

.0480 

.0660 

.0490 

.0350 

.650 

-.0770 

-.1000 

-.0880 

-.0930 

-.0610 

.775 

-.0900 

-.1310 

-.1180 

-.1040 

-.0890 

.900 

,0040 

-.1180 

-.1070 

-.0930 

MACH 

< 2>  = 2.999 

BETAT 

( 

5> 

- 

4.390 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

,840 

.925 

X/CV 

.000 

.0660 

.5140 

.4650 

.4880 

.3610 

,050 

.0250 

-.0100 

-.0400 

-.0310 

-.0370 

.150 

.0380 

-.0120 

-.0390 

-.0170 

-.0250 

.300 

.0390 

-.0110 

-.0250 

-.0220 

-.0X90 

.520 

.0120 

—.0200 

-.0150 

-.0010 

-.0040 

.650 

— , 0770 

-.1120 

-.1110 

-.0940 

-.0870 

.775 

-,0920 

-.1290 

— .1200 

-.1100 

-.1110 

. 900 

.0150 

-.1200 

-.1140 

-.1100 

MACH 

< 2}  = 2.999 

BETAT 

< 

6) 

— 

6.570 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0340 

.4350 

.4290 

.4450 

.3290 

.050 

.0110 

-.0560 

-.0690 

-.0760 

-.0730 

.150 

.0060 

-.0630 

-.0780 

-.0670 

-.0650 

. 300 

- ♦ 0050 

-.0490 

-.0580 

-.0680 

-.0630 

. 520 

-.0170 

-.0570 

-.0500 

- . 0500 

-.0530 

(RBNV15) 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1674 


SECTION  ( 
MACH  ( 2) 

MACH  < 2) 


MACH  ( 3) 


MACH  < 3> 


MACH  ( 3) 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


1 ) LEFT  VERTICAL 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 8.999  BETAT  t 6}  = 6.570 


= 2.999  BETAT  ( 7)  = 8.730 


3.502  BETAT  ( 1)  = -8.710 


= 3.502  BETAT  < 2)  = -6.520 


3.502  BETAT  ( 3)  = -4.330 


Z/BV 

.158 

.316 

x/cv 

. 650 

-.0870 

-.1210 

.775 

-.1010 

-.1360 

.900 

.0360 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

. LiOLi 

-.0230 

. 3660 

. 050 

-.0370 

-.0750 

.150 

-.0310 

-.0780 

.300 

-.0570 

-.0930 

c *-»»  • 

-.0350 

• JC'J 

— . -_iA+ 

.650 

-.1030 

-.1330 

.775 

-.1160 

-.1420 

.900 

.0600 

Z/BV 

.158 

.316 

x/cv 

.000 

-.0280 

.1530 

.050 

.0540 

. 2000 

.150 

.0560 

.2080 

,300 

.0470 

.1680 

.520 

.0220 

.1270 

.650 

-.0510 

-.0540 

.775 

-.0630 

-.0940 

. 900 

.0340 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.'.too 

.0250 

.3430 

.050 

.0540 

.1570 

.150 

.0450 

.1640 

.300 

.0260 

.1320 

.520 

.0060 

.1020 

.650 

-.0590 

-.0560 

.775 

-.0710 

-.0920 

.900 

.0130 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.0960 

.3600 

.050 

.0330 

.1240 

.150 

.0240 

.1190 

.300 

.0090 

.0960 

. 520 

.0000 

.0760 

. 650 

-.0590 

-.0680 

. 600 

.840 

.925 

-.1170 

-.1020 

-.1070 

-.1240 

-.1120 

-.1240 

-.1250 

-.1150 

-.1190 

.600 

.840 

.925 

.3650 

.3880 

.2810 

-.0880 

-.1000 

-.0950 

-.1050 

- .0950 

-.0880 

-.0910 

-.0940 

-.0810 

— .0830 

- • 0760 

-.0720 

-.1210 

-.1100 

-.1160 

-.1260 

-.1180 

-.1260 

-.1280 

-.1190 

-.1270 

.600 

.840 

.925 

.2680 

.4030 

.3700 

.2410 

.2340 

.2280 

.2340 

.2430 

.2320 

.2190 

.2260 

.2150 

.1770 

.2230 

.2010 

-.0290 

-.0170 

.0660 

-.0650 

-.'.1500 

.0210 

-.0700 

-.0570 

.0070 

.600 

.840 

.925 

.3120 

.4360 

.3840 

.1600 

.1500 

.1550 

.1780 

.1650 

.1590 

.1800 

.1670 

.1480 

.1490 

. 1 740 

. 149'.! 

-.0390 

-.0220 

.0460 

-.0720 

-.0590 

.0000 

-.0790 

-.0630 

-.013'.i 

.600 

.840 

.925 

.3710 

.4740 

. 4000 

.0940 

.1060 

.1120 

.1190 

.1150 

.1150 

.1270 

.1100 

.1010 

. 1 1 70 

.1240 

. 0970 

-.0470 

-.0420 

. 0080 

CRBNV15) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1675 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  ♦ T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  ( 1 J LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 3>  = 

5.502 

BETAT 

( 3)  = 

-4.330 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.640 

.925 

X/CV 

.775 

-.0700 

-.0990 

-.0790 

-.0720 

-.0250 

.900 

-.0030 

-.0860 

-.0760 

-.0360 

MACH 

{ 3)  = 

3,502 

BETAT 

< 4)  = 

.050 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

,000 

.4860 

.4680 

.4430 

. 5370 

.4250 

.050 

-.0090 

.0140 

.0150 

.0390 

.0440 

.150 

.0300 

.0370 

.0210 

.0450 

.0520 

.300 

.0350 

.0590 

.0310 

.0360 

.0420 

. 520 

.0090 

.0440 

.0410 

.0460 

.0370 

.650 

-.0590 

-.0750 

-.0680 

-.0630 

- . 1.(440 

.775 

-.0740 

-.0950 

-.0860 

-.0790 

-.0700 

.900 

-.0250 

-.0850 

- .0820 

-.0750 

MACH 

( 3)  - 

3*502 

BETAT 

( 5)  = 

4.460 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.1.(00 

.0300 

.4060 

.4190 

.4780 

.3550 

.050 

.0010 

-.0180 

-.0380 

-.0350 

-.0350 

.150 

.0170 

-.0180 

-.0490 

-.0360 

-.0340 

.300 

.0200 

-.0250 

-.0360 

-.'.(430 

-.0370 

. 520 

.oooo 

-.0270 

-.0330 

-.0280 

-.0290 

.650 

-.0620 

-.0880 

-.0860 

-.0730 

-.0750 

.775 

-.0760 

-.1010 

-.0890 

-.0830 

-.0900 

.900 

-.0030 

-.0920 

-.1(840 

-.0930 

MACH 

( 3)  = 

3.502 

BETAT 

< 6)  = 

6.660 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0170 

.3790 

.3830 

.446!.) 

.3280 

.050 

-.0290 

-.0490 

-.0610 

-.0570 

-.0550 

.150 

-.0090 

-.0480 

-.0770 

-.0590 

-.0550 

.300 

-.0090 

-.0610 

-.0610 

-.0640 

-.0550 

.520 

-.0210 

-.0670 

-.0590 

-.0530 

-.0490 

.650 

-.0720 

-.1020 

-.0900 

—.0820 

-.0860 

.775 

-.0860 

-.1110 

-.0950 

-.0910 

-.0940 

.900 

.0100 

- . 0980 

-.0930 

-.0960 

MACH 

( 3}  s 

3.502 

BETAT 

< 7)  = 

6,680 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0520 

.2170 

.3680 

.4170 

.3030 

.060 

-.0860 

-.0910 

-.0710 

-.0730 

-.0690 

. 1 50 

-.0670 

-.0880 

-.1(900 

-.0710 

-.0680 

. 300 

-.0660 

-.0950 

-.0870 

-.0770 

-.0680 

.520 

-.0650 

-.0910 

- . 0860 

-.0670 

-.0610 

. 650 

-.0930 

-.1130 

-.1010 

-.1(930 

-.0950 

.775 

-.1050 

-.1190 

-.1050 

-.0950 

-.1020 

(RBNVI5) 


PATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSWE  DATA  - IA9C 


PAGE  1676 


AMES  87-707  IA9  OCA  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  ( 1)LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 3)  = 3.502  BETAT 

( 7)  r 8.880 

Z/BV 

.158 

.316  .600  *640 

.925 

X/CV 

. 800 

♦ 0260  - , 1 050  - . 1 000 

- , 1060 

CRBNV1  5) 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1677 


) 


DATE  16  SEP  73 


AMES  87" 707  IA9  C£A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


(RBNV16)  ( 10  MAY 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2.4210  SQ.FT. 

XMRP  = 

28.5300  INCHES 

ALPHAT  = 

8.000 

CRB INC  = 

LREF  = 

39.8490  INCHES 

YMRP  = 

.0000  INCHES 

RUDDER  = 

-15.  Li  Lit) 

ELEVCN  = 

BREF  = 

39.8490  INCHES 

ZMRP  = 

.0000  INCHES 

RUDFLR  - 

*000 

SCALE  = 

.0300  SCALE 

SECTION 

( DLEFT  VERTICAL 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  < 1)  = -8.370 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  < 2)  = -6.270 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 3)  = -4.160 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 4)  a .060 


Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

• ODD 

.0020 

.1280 

.1980 

,3090 

.3030 

.050 

.1520 

.3180 

.3810 

. 3940 

.3810 

a er 

4 4 *»n 

Olfll 

•3230 

' 3390 

- 3370 

» L J'Jt 

. A A f -1 

• <-->  1 

• 3 LID 

.0480 

.1500 

.2680 

.2850 

.2650 

.520 

.0220 

.1070 

.1910 

.2680 

.2460 

.650 

-.1020 

-.1280 

-.1080 

-.0750 

.0140 

.775 

-.1020 

-.1640 

-.1450 

-.1080 

-.0280 

.900 

.'0790 

-.1530 

-.1150 

-.0380 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

x/cv 

.000 

.0820 

.2970 

.2950 

.3850 

.3490 

.050 

.1010 

.2740 

.3130 

.3340 

.3320 

.150 

.1000 

.2110 

.2710 

.31(00 

. 3000 

. 300 

.0510 

.1400 

.2350 

.2530 

.2360 

.520 

.0290 

.0990 

.1660 

.2280 

.2060 

.650 

-.1030 

-.1310 

-.1120 

-.0920 

.0170 

.775 

-.1040 

-.1690 

-.1490 

-.1250 

-.0460 

. 900 

.0580 

-.1520 

-.1300 

-.0610 

Z/BV 

.158 

.316 

• 600 

.840 

.925 

x/cv 

.000 

.1450 

.3900 

.3480 

.4280 

.3620 

.050 

.0390 

.1930 

.2390 

.2410 

.2440 

.150 

.0480 

.1670 

.2230 

.2420 

.2390 

.300 

.0340 

.1120 

.1910 

.2100 

.1940 

.520 

.0130 

.0820 

.1360 

,1980 

.1720 

.650 

-.0840 

-.1350 

-.1200 

-.0940 

.0060 

.775 

—.0910 

-.1740 

-.1570 

-.1350 

-.0560 

.900 

.0640 

-.1570 

- . 1400 

-.0750 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.64  AO 

.4770 

.3970 

,4460 

.3490 

. 050 

. 0080 

.0350 

.0110 

“.0070 

.0020 

.150 

.1150 

.0940 

.0630 

,0540 

.0470 

. 300 

.0600 

.0730 

.0950 

.0720 

.0590 

. 520 

.0140 

.0430 

.0710 

. 1050 

.0790 

. 650 

- . 1 130 

-.1490 

-.1380 

-.1230 

-.0660 

.775 

- . 1 260 

-.1800 

-.1690 

-.1540 

- . 0990 

. 900 

.0430 

-.1630 

-.1510 

-.1130 

73  > 


. 500 
. 000 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1678 


AMES  87-707  IA9  OKA  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  ( 1)LEFT  VERTICAL 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < .1)  = 2.498  BETAT  { 5)  = 4.330 


MACH  ( i)  = 2.498  BETAT  ( 6)  = 6.460 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  < 7)  = 8.600 


MACH  f 2)  = 2.999  BETAT  ( 1)  = -8.530 


MACH  ( 2>  = 2.999  BETAT  ( 2)  = -6.360 


Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.0960 

.4300 

.050 

.0490 

-.0490 

.150 

.0630 

-.0470 

.300 

.0370 

-.0140 

. 520 

-.0060 

-.0390 

.650 

-.1050 

-.1580 

.775 

-.1250 

-.1760 

.900 

.0600 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

• 000 

.0620 

.3617-1 

.050 

.0270 

“.U820 

.150 

.0050 

-•0970 

.300 

-.0160 

-.0680 

• 520 

-.0440 

-.0790 

.650 

-.1260 

“ - 1 740 

.775 

-.1430 

“ . 1890 

.900 

.0480 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

*17-700 

*2450 

.050 

-.0310 

-.1250 

4 KO 

_ r.n  cn 

* i /-»' 

. A UL' 

• J. 

.300 

-.0650 

-.1330 

. 520 

-.0800 

-.1200 

.650 

-.1430 

-.1860 

.775 

-.1530 

-.2000 

.900 

» 0600 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

-.0330 

.1950 

.050 

.0820 

.2600 

.150 

.0840 

.2140 

. 300 

.0530 

. 1400 

. 520 

.0130 

.0990 

.650 

“.0720 

- . 0840 

.775 

-.0800 

-.1200 

. 900 

. 0690 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.0130 

. 2800 

.050 

.0280 

.1910 

.150 

.0330 

.1670 

.300 

.0130 

.1090 

.600 

. 840 

.925 

.4110 

.4330 

.3190 

-.0890 

-.0890 

-.0810 

-.0750 

-.0640 

-.0560 

-.0500 

-.0560 

- .0370 

-.0390 

-.0230 

-.0210 

-.1550 

-.1200 

-.1300 

-.1640 

-.1450 

-.1570 

-.1670 

— . 1 500 

-.1540 

.600 

. 840 

.925 

,3840 

.3840 

.2750 

-.1230 

-.1320 

-.1280 

-.1120 

-.1080 

-.1020 

-.0960 

-.1010 

-.0820 

-.0900 

-.0700 

-.0640 

-.1710 

-.1310 

-.1450 

-.1790 

-.1520 

-.1730 

-.1790 

-.1570 

-.1680 

.600 

.840 

.925 

.3070 

.3010 

.2030 

-.1180 

-.1630 

-.1540 

- • 1420 

— . 1 360 

-.1280 

-.1280 

-.1160 

-.1250 

-.1070 

-.0960 

-.1870 

-.1460 

-.1630 

-.1890 

-.1580 

-.1820 

-.1870 

-.1580 

-.1770 

.600 

.840 

.925 

.1910 

.3050 

.2980 

.3000 

.3260 

.31 70 

.2550 

.2860 

.2860 

♦ 2210 

.2430 

.2330 

. 1 670 

.2310 

.2170 

— • 0580 

- . 0480 

.0420 

“*0980 

-.0800 

.0010 

-.1070 

-.0860 

-.0160 

.600 

. 840 

.925 

.2980 

.3780 

.3270 

*2360 

.2300 

.2240 

.2170 

.2260 

.2200 

.1900 

.1980 

.1850 

(RBNV16) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1679 


AMES  87—707  IA9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  < 11  LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

t 

2) 

- 

2.999 

BETAT 

( 

2) 

= 

-6.380 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.520 

-.0060 

.0740 

.1380 

.1810 

.1660 

.650 

-.0830 

-.0940 

-.0730 

-.0580 

.0260 

.775 

-.0880 

-.1260 

-.1040 

-.0890 

-.0170 

.900 

.0320 

-.1130 

-.0940 

-.0300 

MACH 

{ 

2> 

_ 

2.999 

BETAT 

( 

3) 

= 

-4.230 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.1290 

.3430 

.3640 

.4520 

.3690 

.050 

.0220 

.1370 

. 1090 

.0860 

.0920 

.150 

.0220 

.1330 

.1500 

.J27U 

.1150 

.300 

. 0030 

.0940 

.1500 

.1350 

.1150 

. 520 

- .0090 

.0620 

.1090 

.1460 

.1190 

.650 

-.0830 

-.1(970 

-.0800 

-.0660 

.0100 

• 775 

-.0940 

-.1300 

-.1110 

-.0960 

— .0360 

.900 

.0110 

-.1140 

-.1010 

-.0490 

MACH 

( 

2) 

2.999 

BETAT 

( 

4> 

- 

.060 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4660 

-4520 

.3870 

,4600 

.3610 

.050 

-.U100 

.0050 

—.0100 

.0080 

.0120 

.150 

.0560 

.0560 

.0170 

.0200 

.0230 

.300 

.0380 

.0540 

.0400 

.0160 

.0180 

.520 

.0040 

.0260 

.0520 

.0360 

.0200 

.650 

-.0850 

-.1050 

—.0920 

-.0940 

-.0680 

.775 

-.0960 

-.1290 

-.1150 

-.1070 

-.0910 

*900 

.0080 

-.1140 

-.1070 

-.0940 

MACH 

( 

2) 

_ 

2.999 

BETAT 

( 

5) 

- 

4.400 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

• 000 

.0640 

.3860 

.4060 

.4590 

• 3460 

.050 

.0080 

-.0330 

-.0480 

-.0380 

-.0340 

.150 

.0210 

-.0330 

-.0480 

-.0310 

-.0250 

.300 

.0110 

-.0090 

-.0320 

-.0350 

-.1(250 

.520 

—.0010 

-.0250 

-.0250 

-.0130 

-.0150 

.650 

-.0750 

-.1100 

-.1080 

-.0970 

-.0880 

.775 

-.0920 

-.1280 

-.1200 

-.1120 

-.1150 

.900 

.0160 

-.1240 

-.1160 

-.11411 

MACH 

( 

e) 

_ 

2.999 

BETAT 

( 

6) 

- 

6. 580 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

,925 

X/CV 

.000 

.0050 

.3180 

.3740 

.3800 

.2750 

.050 

-.0180 

-.0580 

-.0760 

-.0760 

-.0790 

.150 

-.0110 

-.0640 

-.0720 

-.06811 

-.0670 

. 300 

-.0300 

-.0610 

-.0590 

- . 0640 

-.0610 

.520 

-.0420 

-.0640 

-.0530 

-.0400 

-.0500 

(RBNV16) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I ABC 


PAGE  1660 


SECTION  < 
MACH  ( 2) 

MACH  ( g) 


mui  { 


MACH  { 3) 


MACH  < 3) 


AMES  &7-7Q7  IA9  OEA  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


1 5 LEPT  VERTICAL 


dependent  variable  CP 


= 2.999  BETAT  ( 6)  - 6.380 


= 2.999  BETAT  ( 7>  = 6.750 


- J . Zt'-lCZ  OCIrtl 


VI/  — 


= 3 . 502  BETAT  ( 2>  = -6.500 


= 3.5112  BETAT  < 3)  = -4.3211 


Z/BV 

.138 

X/CV 

.650 

-.0900 

.775 

-.1050 

. 9130 

Z/BV 

.158 

X/CV 

.000 

-.0310 

.050 

-.0510 

.150 

-.0450 

.300 

-.0720 

. 520 

-.0850 

-650 

-.1130 

.775 

-.1190 

•900 

t-'  ^ v 

■ 

x/cv 

.UQO 

-.0400 

.050 

.0221* 

.150 

.0270 

.300 

.026LI 

. 520 

.0040 

.650 

-.0570 

.775 

-.0690 

.900 

Z/BV 

• 158 

X/CV 

.OLIO 

•1)1740 

.050 

• 0010 

.150 

• 0020 

.300 

- .0020 

.520 

-.0110 

.650 

- • 0620 

.775 

-.0710 

. 900 

Z/BV 

.158 

X/CV 

.000 

.0460 

.050 

• 0060 

. 1 50 

.0090 

. 300 

- . 0060 

.520 

-.0200 

. 650 

-.0700 

.316 

. 600 

-.1230 

-.1180 

-.1360 

-.1240 

.0350 

-.1260 

.316 

. 600 

.2540 

.2970 

-.0900 

-.0910 

-.1)920 

-.1080 

-.1010 

- .0960 

-.101  Li 

-.1)941) 

-.1370 

-.1230 

-.1460 

-.1270 

.Li63L< 

-.1280 

.316 

• ©•00 

.1540 

.1971) 

.1680 

•2231) 

.1730 

.21)70 

.1310 

. 1900 

. Li960 

.1540 

-.O6L1L1 

-.1)330 

-.Li950 

-.0660 

.0390 

-.0730 

.316 

.600 

.2670 

.2500 

.1350 

• 1510 

.1240 

.1560 

.0910 

.1510 

.0690 

.1210 

-.0670 

-.1)440 

-.0980 

-.0760 

.0150 

-.0830 

.316 

.600 

.3140 

.3250 

.0900 

.0750 

.0950 

. 1000 

.0720 

.1130 

.0530 

.0970 

-.0680 

-.0540 

.840 

.925 

-.1)990 

-.1010 

-.111)0 

-.1200 

-.1120 

-.1200 

.840 

.925 

.3160 

.2210 

-.1080 

- . 1060 

-.1020 

-.1)990 

- . 1020 

-.0920 

-.0841) 

-.0841) 

-.1110 

-.1190 

-.1160 

-.1290 

-.1180 

-.1300 

tg  a;  ; 

• C_Lf 

. 3260 

.3040 

.2340 

.2260 

.2280 

.2190 

.2050 

• 1950 

.1970 

.1780 

-.1)221) 

.0510 

-.0520 

.1)110 

-.0530 

—.0020 

.840 

.925 

.3620 

.3210 

.1350 

.1340 

.1540 

. 1420 

.1510 

.1320 

.1510 

.1340 

-.0350 

.0330 

- .1)620 

-.liL)90 

-.1)630 

-.02111 

.840 

.925 

.4110 

.3470 

.0870 

.0930 

. 0990 

.09611 

.0910 

.0840 

.1090 

.0810 

-.0470 

. L1L1OL1 

(RBNV16) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PA&E  1681 


AMES  87-707  1A9  CCA  + S3  * T9  LEFT  VERTICAL 
SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 3>  = 3.5U2  BETAT  ( 3)  = "4.320 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 4)  = .050 


MACH  < 3)  = 3.502  BETAT  ( 5)  - 4.470 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 6)  = 6.680 


MACH  < 3>  = 3.502  BETAT  ( 7)  = 8.900 


Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.775 

- • 0820 

-.0990 

-.0840 

-.0720 

-.0310 

.900 

-.0040 

-.0880 

- .0720 

-.0390 

Z/BV 

.150 

.516 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.3790 

.4190 

.3720 

.4660 

.3620 

.050 

-.0020 

-.0020 

-.0010 

.0160 

.0220 

.150 

.0320 

.0280 

.0040 

.0250 

.0280 

.300 

.0150 

.0340 

.0190 

.0150 

.0190 

. 520 

—.0080 

.0160 

.0280 

.0250 

.0150 

.650 

-.0670 

-.0800 

-.0720 

-.0720 

-.0530 

.775 

-.0800 

-.1(950 

-.0880 

-.0840 

-.0760 

.900 

-.0280 

-.0890 

-.'.(890 

-.0820 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0230 

.3420 

.3670 

.4160 

.3080 

.050 

-.0130 

-.0320 

- .0480 

-.0450 

-.0440 

.150 

-.0010 

-.0320 

-.0550 

-.0440 

-.0420 

. 300 

-.0040 

-.0280 

-.0380 

-.0480 

-.0440 

.520 

-.0110 

-.0360 

-.0350 

-.0350 

-.0380 

.650 

-.0660 

-.0920 

-.0830 

-.0780 

-.0830 

.775 

- .0800 

-.1060 

-.'.(940 

-.0800 

-.0920 

.900 

—.0070 

-.0950 

-.0900 

-.0930 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

-.0120 

.3110 

.3170 

. 3700 

.2700 

.050 

-.0380 

-.0580 

-.0650 

-.0700 

-.0680 

.150 

-.0270 

-.0610 

-.0780 

-.0710 

-.0660 

.300 

-.0390 

-.0650 

-.0680 

-.0740 

-.0680 

. 520 

-.0470 

— .0690 

-.0650 

- . 0640 

-.0630 

.650 

-.0840 

-.1040 

-.0910 

-.0860 

-.0910 

.775 

-.0920 

-.1120 

-.0990 

-.0870 

-.1(960 

.900 

.0130 

-.0970 

-.1(940 

-.1000 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

-.0350 

.2300 

.2890 

.3350 

.2410 

.050 

-.0720 

- . 0890 

-.0730 

-.0840 

-.0790 

. 1 50 

-.0580 

-.'.(900 

-.0970 

-.0830 

-.0790 

. 300 

-.0760 

-.0960 

- . 0890 

-.0870 

-.0800 

. 520 

-.0900 

-.0940 

-.0910 

-.0740 

-.0720 

.650 

-.1020 

-.11 50 

-.11(20 

-.0930 

-.1(970 

• 775 

-.1080 

-.1160 

-.1040 

-.0960 

- . 0990 

(RBNV16) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PA&E  1682 


SECTION  ( DLEFT  VERTICAL 
MACH  < 3)  = 3.5U2  BETAT  ( 7)  = 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 
defenoent  variable  CP 


8.900 

2/BV 

.158 

.316 

«6t’U 

• 840  .925 

X/CV 

.900 

.0320 

-.UI711 

-.1030  -.1060 

<RBNV16) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PACE  1683 


AMES  87-707  IA9  OKA  * S3  ♦ T9  LEFT  VERTICAL 


REFERENCE  DATA 


SREF  s 

2.4210 

SQ.FT. 

XMRP  = 

28.»CiU 

INCHES 

LREF  s 

39.84911 

INCHES 

YMRP  = 

• liUCKI 

INCHES 

BREF  = 

39 . 8490 

INCHES 

ZMRP  = 

.LiU'j'j 

INCHES 

scale  = 

.0300 

SCALE 

SECTION  < 1)LEFT  VERTICAL 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RBNV17)  ( l'-i  NAY 

PARAMETRIC  DATA 

ALPHAT  s -8.000  CRB  INC  = 

RUDDER  = -10.01(0  ELEVEN  ~ 

RUDFLR  = ■O'.i'J 


MACH 

t 1)  = 

2.499 

BETAT 

( 

1) 

= -8.390 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

. 5370 

. 5930 

.5720 

.7620 

.7310 

.050 

.6430 

.7540 

.6450 

.6630 

.6580 

.150 

.5180 

.5950 

.5760 

. 6030 

• 595t( 

- 

er.An 

to<n 

.491(0 

. 300 

• 3 roit 

• JU 

.520 

.3070 

.3560 

.4080 

.4740 

.4340 

.650 

.0110 

-.0500 

—.0290 

- .0100 

.1230 

.775 

. 0400 

-.0860 

-.0490 

-.11420 

.1)420 

.900 

.1300 

-.0490 

-.0430 

.0140 

MACH 

< 1)  = 

2.499 

BETAT 

< 

2) 

= -6.280 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

• 925 

X/CV 

.000 

.6800 

.7530 

.6370 

.8190 

.7610 

.050 

.5700 

.6700 

. 5660 

.5650 

.5720 

.150 

.4780 

.5390 

.5240 

.5390 

. 5320 

.300 

.3520 

.4030 

.4600 

.4770 

.4470 

.520 

.2830 

.3330 

.3670 

.4250 

.3920 

.650 

- .0030 

-.0570 

-.0370 

—.0200 

.1090 

.775 

.0200 

-.0960 

-.0750 

-.0540 

.0350 

.900 

.1090 

-.0750 

-.0600 

.0070 

MACH 

< 1)  = 

2.498 

BETAT 

( 

3) 

= -4.160 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.7280 

.8920 

.6760 

.8460 

.7590 

.050 

.4630 

. 5660 

.4640 

.4340 

.4330 

.150 

.4220 

.4840 

.4640 

.4720 

.4610 

.300 

.3310 

.3680 

.4140 

.4250 

. 4000 

.520 

.2630 

.3040 

.3240 

.3740 

.3470 

.650 

.0050 

-.0680 

-.0500 

-.0320 

.0940 

.775 

.0100 

-.1110 

-.0860 

-.0660 

.0141) 

.900 

• 0830 

-.0910 

-.0690 

-.00811 

MACH 

t 1J  * 

2.498 

BETAT 

( 

4) 

= ,060 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

1.0160 

.9670 

. 7740 

.8940 

.7620 

.050 

.2150 

.2890 

.1860 

.1350 

.1510 

. 1 50 

.3970 

.4070 

.2500 

.2290 

.2150 

. 300 

.3100 

.3050 

.3450 

.2670 

.2381) 

.520 

.2290 

.2360 

.2570 

.3080 

.2670 

.650 

-.0060 

-.0810 

-.0680 

-.'15OO 

.0360 

.775 

- . 0930 

-.1230 

-.1090 

-.0880 

.0000 

.900 

.0690 

-.1110 

-.0910 

-.11201) 

73  ) 


. 500 

.tit  iti 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1684 


AMES  27-707  !A9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 
SECTION  t 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 5>  = 4.330 


MACH  < 1>  = 2.499  BETAT  ( 6)  = 6.47U 


MACH  ( 1J  = 2.499  BETAT  ( 7)  = 8.600 


MACH  ( 2J  = 2.999  BETAT  < 15  = -8.540 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 2)  = “4.240 


Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.7170 

.9560 

.7590 

.8610 

.7100 

.050 

.1390 

.0440 

.0000 

.0160 

.0290 

.150 

.2380 

.0770 

.0660 

.0540 

.0630 

.300 

.1940 

.2380 

.0830 

•0600 

.0810 

.520 

.1430 

.1730 

.1770 

.1040 

. 1040 

.660 

-.0050 

-.0990 

-.0880 

-. 1060 

-.0760 

.775 

-.0280 

-.1330 

-.1260 

-.1150 

-.1010 

.900 

.0950 

-.1340 

-.119'-! 

- . 0920 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

•UTiQ 

. 5200' 

.8690 

. 7520 

.8290 

.6720 

.0030 

-.0330 

-.0530 

-.0240 

-.0170 

. 1 50 

.1280 

-.0090 

-.0300 

.0090 

.1.220 

« 300 

. 1070 

-.0010 

-.0050 

.0110 

.0410 

* 520 

.0650 

-0490 

.0120 

.0450 

.0840 

.650 

-.0440 

-.1190 

-.1320 

-.1010 

-.0900 

.775 

-.0790 

-.14©-* 

-.1400 

-.1210 

-.1350 

.9017 

.1130 

-.1420 

-.1250 

-.1290 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-4650 

•7600 

.7440 

.7880 

.6340 

.050 

-.0100 

-.0470 

-.0810 

-.0.630 

-.0520 

. 150 

-.0520 

-.0480 

-.0630 

-.0250 

-.0120 

.300 

.0120 

-.0530 

-.0370 

— .0220 

.0130 

.520 

-.0120 

-.0430 

-.0240 

.0170 

.0600 

.650 

-.0860 

-.1420 

-.1400 

-.0900 

-.0960 

.775 

-.1210 

-.1580 

-.1500 

-.1080 

-.1430 

.900 

. 1230 

-.1500 

-.1100 

-.1280 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.5910 

.6510 

.6670 

.8820 

.8281. 

. 050 

. 6080 

. 7000 

.6230 

. 6000 

.5920 

.150 

.5110 

- 6030 

. 5650 

. 5830 

. 5730 

.300 

.3710 

-4550 

.4970 

. 5240 

.5010 

. 520 

.2840 

.3520 

•4090 

.4730 

.4550 

.650 

.0270 

-.0150 

. 0200 

.0370 

.1760 

.775 

.0360 

-.0560 

-.0130 

.0070 

.0990 

. 900 

.1300 

-.0180 

. 0030 

.0720 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

X/CV 

• ULVJ 

.8070 

.8210 

. 7740 

.9550 

. 8020 

.1*51.1 

.4350 

.4870 

.3720 

.2610 

• 2620 

. 1 50 

. 4080 

. 5260 

.4540 

.3570 

.31*91* 

. 300 

.3340 

.3840 

.4170 

.3850 

.3180 

(RBNV17) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  1685 


AMES  87-707  IA9  OgA  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  Cl- 


MACH 

( 8) 

~ 

2.999 

BETAT 

( 2) 

-4.240 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.520 

.2580 

.2940 

.3320 

.3760 

.3850 

.650 

.0290 

-.0240 

-.0040 

.0130 

.1230 

.775 

.0380 

-.0680 

-.0380 

-.0190 

.0620 

.900 

.0690 

-.0430 

-.0230 

.0390 

MACH 

< 2) 

_ 

2.999 

BETAT 

( 3) 

- 

.060 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

1 .0570 

.9290 

.8010 

.9310 

. 7920 

.050 

.1610 

.1790 

.1180 

.1230 

.1320 

.150 

.3570 

.2260 

.1960 

.1370 

.1370 

.300 

• 3000 

.3080 

.2120 

.1410 

.1280 

. 520 

.2230 

,2420 

.2630 

.1690 

.1390 

.650 

.0230 

-.0330 

— .0200 

-.0270 

— .0060 

.775 

.0240 

-.0730 

-.0590 

-.0510 

-.0420 

.900 

.0790 

-.0650 

-.0500 

-.0420 

MACH 

( 2) 

2.999 

BETAT 

( 4) 

4.410 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.7050 

.8620 

.8320 

.9610 

.7640 

.050 

.0660 

.0190 

.0320 

.'.>690 

.0760 

.150 

. 1690 

.0610 

.0410 

.0830 

.0900 

.300 

.1320 

.0740 

•0490 

.0720 

.0850 

.520 

.0950 

.1270 

•0660 

.1/980 

.1100 

.650 

-.0120 

-.0610 

-.0780 

-.0640 

-.0450 

.775 

-.0150 

-.0910 

-.0900 

-.0780 

-.0800 

.900 

.0930 

-.0850 

-.0830 

-.0740 

MACH 

( 2> 

_ 

2.999 

BETAT 

( 5) 

S 

6.760 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

. 5010 

.7740 

.8010 

.8960 

.7270 

.050 

-.0150 

-.0340 

-.0240 

.0070 

.0110 

.150 

-.0420 

—.0200 

-.0250 

.0240 

.1/31/0 

.300 

.0090 

-.0250 

-.0210 

.0170 

.0381/ 

.520 

-.0130 

-.0220 

-.0130 

.0440 

.0610 

.650 

-.0660 

-.0990 

-.0960 

-.0720 

-.0580 

.775 

-.0860 

-.1130 

-.1040 

-.0870 

-.1020 

.900 

.1250 

-.1050 

-.0950 

-.0970 

MACH 

< 3) 

_ 

3.  5112 

BETAT 

< 1) 

-8.700 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

. 5750 

.7190 

. 7500 

.9940 

.8860 

.050 

. 5490 

. 646'.i 

.5710 

. 441>0 

.4060 

. 1 50 

.4870 

. 5690 

.5540 

.5200 

.4580 

.300 

.3590 

.4120 

.4970 

.5110 

.4510 

. 520 

.2490 

.3490 

.4060 

.4720 

.4741/ 

(RBNVW) 


DATE  IB  SEP  75 


TABULATED  FRE3SURE  DATA  - IA9C 


PACE  1606 


AMES  87-707  IA9  CCA  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  ( DLEFT  VERTICAL 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 3)  = 3.602  BETAT  ( 1)  = -8.700 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 2)  = -6.510 


MACH  C 3)  — 3.502  BETAT  < 3)  = -4.32Q 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 4)  = .060 


MACH  (3!  = 3.502  BETAT  C 5)  = 4.490 


Z/BV 

.158 

.316 

. 6U'J 

.840 

.925 

X/CV 

. 650 

.0300 

.0180 

.0470 

.0770 

• 2U4D 

.775 

.0180 

-.0380 

.0150 

.0410 

.131111 

. 900 

.1120 

.0150 

.0420 

• UiZti 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

. 840 

.925 

X/CV 

.000 

. 6830 

. 8030 

. 7941) 

.9650 

.8700 

.050 

.4620 

.4610 

.3970 

.2720 

.2680 

. 1 50 

.4220 

. 5230 

.4750 

.3420 

. 2890 

.300 

.3410 

. 3800 

.4420 

.3610 

.3020 

. 520 

.2440 

.3120 

.3590 

.4000 

. 3421> 

.650 

.0410 

. 0070 

.0270 

.0470 

. 1460 

.775 

. 0280 

- . 0460 

-.0150 

.0090 

.0990 

.900 

.0880 

-.0140 

.11040 

.0770 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

•tiOtl 

.7430 

.8050 

.8310 

.9870 

.8640 

.050 

.3510 

.3000 

.2460 

.2090 

.2161i 

. i 50 

.3150 

.4110 

.5160 

.2160 

• 2100 

.300 

.2860 

.3480 

.3880 

. 2400 

.2020 

.520 

.2240 

.2830 

.3250 

.2690 

.1920 

• 650 

.0440 

.11010 

.0260 

. 0220 

.0560 

• 775 

.0390 

-.0480 

-.0220 

-.0050 

.0350 

.900 

.0790 

-.0320 

-.0070 

.0310 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.640 

.925 

X/CV 

.000 

.9220 

.8070 

.8410 

.9830 

.8440 

.050 

.1300 

.1040 

.1110 

. 1370 

.1400 

.150 

.2570 

.1640 

• 1320 

.1310 

.1350 

-3LjO 

.2590 

.2760 

.1600 

.1140 

.1200 

. 520 

.1900 

.2180 

.1470 

.1270 

.1120 

. 650 

.0250 

-.0090 

.0050 

-.0320 

- .0040 

.775 

.0180 

-.0530 

-.0320 

- . 0400 

-.0340 

.900 

.0740 

-.0450 

-.0390 

-.0360 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

. 840 

.925 

X/CV 

.ooo 

.7180 

.8390 

.8850 

.9900 

.8150 

.050 

.0590 

.0200 

.0680 

.0770 

.0760 

.150 

.1160 

.0450 

.0650 

.0730 

.0730 

. 300 

.0910 

.0510 

. 0580 

. 0600 

.0630 

. 520 

.0740 

.1060 

. 0600 

.0830 

.0830 

. 650 

~.0'-i50 

-.0290 

-.0570 

-.0370 

-.0310 

(RBNV17) 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PA&E  1687 


ames 

67-707  IA9  OKA  + S3 

+ TS  LEFT 

VERTICAL 

Sc.C  i aO**  ' 

i.i  utr  j v£-(\  » a ».r<L 

' 

MACH  ( 3) 

= 3.502 

BETAT 

( 5)  = 

4 . 490 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.775 

-.0130 

-.0610  - 

.0630 

-.0510 

-.0560 

.900 

.0910  - 

.0630 

-.0520 

-.0530 

MACH  C 3) 

= 3.502 

BETAT 

( 6)  = 

6.700 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.5620 

.8710 

.8920 

.9790 

.8040 

.050 

.0090 

-.0060 

.0420 

.0610 

.0560 

.150 

. 0080 

.0010 

.0340 

.0610 

.0580 

,300 

.0610 

•0080 

.0360 

.0520 

.0470 

. 520 

•0370 

. Li23t# 

» -n  cr. 
* i/y 

. 0"*40 

. 0720 

• 650 

-.0230 

-.0600  - 

.0510 

-.0370 

-.0260 

.775 

—.0430 

-.0760  - 

.0580 

-.0500 

-.0600 

.900 

. 0990  - 

.0580 

-.0530 

-.0590 

MACH  ( 3) 

= 3.502 

BETAT  i 

t 7)  = 

8.910 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4850 

.8130 

.8730 

1 .0080 

.8160 

.050 

.0060 

-.0180 

.0200 

.0430 

. 0440 

.150 

-.1)090 

-.0090 

.0110 

.1)460 

.0490 

.300 

.0010 

- .0080 

.0090 

.0350 

.0460 

.520 

-.0150 

-.0050 

.0090 

.0580 

.0690 

.650 

-.0500 

-.0700  - 

.1)580 

-.0440 

-.0370 

.775 

-.0640 

-.0810  - 

.0650 

-.0590 

-.0690 

.900 

.1170  - 

.0670 

-.0680 

-.0660 

(RBNV17) 


DATE  18  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C  PAGE  1698 

AMES  87-707  IA9  OKA  ♦ S3  * T9  LEFT  VERTICAL  (RBNV18)  ( 111  MAY  73  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2.42111 

SQ.FT. 

XMRP  - 

28 . 5300 

INCHES 

ALPHAT  = 

-4 « 000 

ctcbinc  = 

. 5bb 

LREF  = 

39.849b 

INCHES 

ymrp  = 

. 0000 

INCHES 

RUDDER  = 

-10.000 

ELEVON  = 

.bt<b 

BREF  s 

39 . 849b 

INCHES 

ZMRP  = 

. b'jbb 

INCHES 

RUDFLR  = 

. LiLiLi 

SCALE  = ,113110  SCALE 


SECTION  < DLEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

C 1)  = 2.499 

BETAT 

( 1)  = -9.420 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

,0011 

.2820 

.4960 

.5200 

.6600 

.6300 

.050 

.4490 

.6370 

.5810 

.5881) 

. 5840 

.150 

.3690 

.4990 

. 5090 

. 5330 

. 5260 

.300 

. 2680 

.3590 

.4410 

.4650 

.4270 

. 520 

*2190 

, 2830 

•3450 

*4l  t L' 

n.  Qor. 

.650 

-.0240 

-.0670 

-.0380 

-.0130 

.0990 

.775 

-.0050 

-.1020 

-.0610 

-.0490 

,1)330 

.900 

.1150 

-.1(660 

-.0480 

.0080 

MACH 

( 1)  = 2.499 

BETAT 

< 2)  = -6.300 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4970 

.6500 

-5850 

.7090 

.6460 

.050 

.4210 

.5530 

. 5040 

.4900 

.4890 

. 150 

.3550 

.4450 

.4540 

.4680 

.4580 

.300 

.2610 

.3210 

.3930 

.40811 

.3820 

.520 

.2020 

.2580 

.3010 

.3600 

.3330 

.6511 

-.0370 

-.0770 

-.0540 

-.0370 

.0790 

.775 

-.0280 

-.1180 

-.0910 

-.0690 

.0040 

. q nil 

. 0840 

—.0950 

--0710 

-.0220 

MACH 

C I)  = 2.499 

BETAT 

( 37  = -4.181) 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4300 

.7850 

.6700 

.7510 

.6580 

.050 

.3400 

.4640 

.3870 

.3530 

.3540 

.150 

.3230 

.4050 

.4010 

.3960 

.3860 

.300 

.2490 

.2930 

.3430 

.3540 

.3330 

.520 

.1860 

.2300 

.2580 

.3150 

.2920 

.650 

-.0320 

-.0860 

-.0730 

-.0540 

.0600 

.775 

-.0330 

-.1280 

-.1130 

-.0880 

-.0150 

.900 

.0610 

-.11 80 

-.0890 

-.0360 

MACH 

( 1)  = 2.499 

BETAT 

( 4)  = .060 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 


bDO 

. 8900 

.8070 

. 7340 

.7971) 

. 6630 

05b 

.1400 

.2080 

.1230 

.1)910 

.1060 

150 

.2950 

. 2660 

.1930 

.1570 

.1530 

300 

.2310 

.2430 

.2690 

.1900 

.1640 

520 

.1640 

.1760 

.2010 

.2270 

. 1880 

650 

-.0370 

- . 0980 

-.0900 

-.0680 

-.0060 

775 

-.0430 

-.1380 

-.1280 

-.1040 

-.0390 

900 

.0470 

-.1340 

-.1091) 

-.0510 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1689 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  < 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( i) 

= 

2.498 

BETAT 

< 

b) 

= 4.310 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.3810 

.8550 

.7420 

. 7580 

.6070 

.050 

.2130 

.0440 

-.0190 

-.0120 

-.0070 

.150 

.1560 

.0460 

.0390 

. 0260 

.0250 

.300 

.1150 

.1360 

.0600 

.0380 

.0410 

.520 

.0510 

. 1070 

.0890 

.0720 

.0730 

.650 

-.0660 

-.1230 

-.1070 

-.1270 

-.0880 

.775 

-.0720 

-.1480 

-.1430 

-.1330 

-.1140 

.900 

.0660 

-.1540 

-.1320 

-.1090 

MACH 

< i> 

_ 

2.498 

BETAT 

( 

6> 

s 6.430 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.3890 

.7400 

.7010 

.7260 

. 5730 

.050 

•0060 

-.0550 

-.11720 

— . 0600 

-.0520 

.150 

.0940 

-.0340 

-.0580 

-.0320 

-.0220 

.300 

.0550 

-.0180 

-.0340 

- .0280 

-.0060 

.520 

.0120 

.0080 

-.0160 

.0050 

.0230 

.650 

-.0840 

-.1390 

-.1420 

-.1170 

-.1100 

.775 

-.0990 

-.1550 

-.1540 

-.1360 

-.1520 

.900 

.0840 

-.1550 

-.1400 

-.1470 

MACH 

( i) 

„ 

2.498 

BETAT 

( 

7) 

= 8.560 

Z/BV 

.158 

• 316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.1940 

.6480 

.6750 

.6750 

. 5281i 

.050 

.0220 

-.0680 

-.1000 

-.1000 

-.0920 

.150 

-.0080 

-.0710 

-.0880 

-.0740 

-.0650 

« 300 

-.0350 

-.0780 

-.0770 

— . 0690 

-.0420 

.520 

-.0630 

-.0730 

-.0700 

-.0340 

— • 0030 

.650 

-.1290 

-.1580 

-.1580 

-.1180 

-.1280 

.775 

-.1480 

-.1720 

-.1690 

-.1310 

-.1560 

.900 

.0970 

-.1710 

-.1350 

-.1450 

T /OW 

4 CO 

. XI  c 

. 600 

.8411 

.925 

MACH 

( 2) 

s 

2.999 

BETAT 

i 

1> 

= -6.560 

t-f  l_>4 

X/CV 

.ooo 

.3240 

.5470 

.6000 

.7030 

.6540 

.050 

• 3990 

. 5690 

.5350 

.4790 

.4720 

.150 

.3450 

.5010 

.4800 

.4660 

.4560 

.300 

. 2600 

.3750 

.4120 

.4220 

.4010 

. 520 

.1920 

-2990 

.3320 

.3840 

.3670 

.650 

_ nrar. 

— a 0260 

-.0070 

.0130 

.1330 

.775 

- . 0040 

-.0720 

-.0430 

-.0130 

.0650 

.900 

.0890 

-.0500 

-.0130 

.0390 

MACH 

( 2) 

2.999 

BETAT 

< 

2) 

= -4.260 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4810 

. 74211 

• 68110 

. 7590 

.6740 

.050 

.3090 

.33811 

.26611 

.1960 

.2160 

.150 

.3060 

.4380 

. 3300 

.2610 

. 24211 

. 300 

.2490 

.3140 

. 3400 

.28611 

.2470 

<RBNV18) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PACE  1690 


AMES  87-707  1A9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 
SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 2)  = 2.999 

BETAT 

( 2)  = 

-4.260 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 520 

.1840 

.2410 

.2660 

.3000 

.2600 

. 650 

-.0040 

-.0410 

—.0200 

-.1(100 

.0920 

.775 

- .0040 

-.0850 

-.0570 

-.0390 

.03211 

.900 

.0510 

-.0650 

-.0400 

.0090 

MACH 

< 2)  = 2.999 

BETAT 

< 3)  = 

.060 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.9440 

.8510 

.7480 

.7580 

.6400 

.050 

. 1000 

.1020 

•ii940 

.1(840 

.0880 

.150 

.2530 

. 1800 

.1280 

. 1050 

.0980 

.300 

.21411 

.2540 

. 1 620 

.1110 

.0930 

. 520 

.1610 

. 1900 

.1970 

.1350 

.1070 

.650 

-.0140 

-.0510 

-.0370 

-.1(530 

- .0210 

.775 

-.0150 

-.0890 

-.0720 

-.1(670 

-.1(460 

.900 

.0380 

-.O8I1O 

-.0580 

-.0510 

MACH 

( 2)  = 2.999 

BETAT 

( 4)  e 

4.390 

Z/BV 

.158 

.316 

.61(0 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.3891.) 

.7890 

. 7490 

. 7670 

.6280 

.050 

.0870 

-.0060 

.14(30 

.1(190 

.0270 

.150 

.1190 

.0300 

.1(010 

.1(3011 

.1(350 

.300 

.0810 

.0400 

,0030 

.0210 

.0350 

.520 

. 0440 

.0800 

.0170 

.1(440 

.0570 

.650 

-.0420 

-.0820 

-.11(10 

-.1(800 

-.0690 

.775 

-.0440 

-.1040 

-.1060 

-.0910 

-.0950 

.900 

.0560 

-.1050 

-.0980 

-.0930 

MACH 

t 2)  = 2.999 

BETAT 

( 5)  = 

8.720 

Z/BV 

.158 

.316 

.6141 

.840 

.925 

X/CV 

.14111 

.2350 

.6460 

.7240 

.7120 

.5710 

.050 

-.0150 

-.0440 

-.1(450 

-.0310 

-.02711 

.150 

-.0260 

-.0410 

-.0560 

-.0210 

-.0140 

. 300 

— • 0400 

- .0480 

-.0530 

-.0270 

-.01(90 

.520 

-.0600 

-.0500 

-.0470 

-.0040 

.0090 

. 650 

-.0990 

-.1120 

-.1050 

-.0850 

-.0850 

.775 

-.1100 

-.1250 

-.1140 

-.0960 

-.1150 

.900 

.0840 

-.1130 

-.1000 

-.1100 

MACH 

{ S>  = 3.502 

BETAT 

( 1>  = ■ 

-8.730 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.3620 

. 5760 

. 5330 

. 7640 

.71180 

.050 

.3790 

.4740 

. 3990 

.3510 

.3430 

.150 

.3020 

.4820 

.4180 

.4050 

.3770 

. 300 

.2370 

.3850 

.3930 

.4000 

.3690 

. 520 

. 1 700 

.3140 

. 3250 

.3740 

. 3690 

(RBNV18) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PA&E  1691 


AMES  87-707  IA9  CCA  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTIC6J  \ i i LEF T VERTICAL  DEFEnDERT  VARIABLE  Cr 


MACH 

( 3)  = 3 . 502 

BETAT 

( 1)  = 

-8.730 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.650 

.0080 

.0040 

.0340 

.0510 

.1590 

.775 

-.0070 

-.0510 

-.0080 

.0110 

.0940 

.900 

.0660 

-.0190 

. 0060 

.0680 

MACH 

< 3)  = 3.302 

BETAT 

( 2)  = 

-6. 530 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.5450 

.6860 

.5570 

. 7841i 

.7110 

.050 

.3730 

.3760 

.2640 

.2490 

.2660 

.150 

.3400 

.4460 

.3180 

.2860 

.2730 

.300 

.2700 

.3480 

. 3530 

. 3070 

.2720 

. 520 

.1770 

.2780 

.2900 

.3280 

.2770 

.650 

• 0100 

— .0040 

.0300 

.1(350 

.1300 

.775 

-.0110 

-.0560 

-.0140 

-.0010 

.0720 

.900 

.0490 

-.0270 

- .0080 

.0490 

MACH 

< 3>  = 3.502 

BETAT 

( 3)  = 

-4.330 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

♦ 000 

.5020 

.7450 

.6020 

.7650 

.6750 

.050 

.2810 

.2610 

.1740 

.1690 

.1740 

.150 

.2680 

.3550 

.2270 

.1940 

.1750 

.300 

. 2360 

.3200 

.2830 

.2080 

.176'J 

. 520 

.1750 

.2490 

.2650 

.2350 

.1750 

• 650 

.0230 

-.0070 

.0150 

.0140 

.0580 

.775 

.0140 

-.0590 

-.0230 

-.0110 

.1(270 

.900 

.0420 

-.0350 

-.0170 

.0180 

MACH 

C 3)  = 3.502 

BETAT  1 

: 4)  = 

.060 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.9520 

.8150 

.6220 

.7810 

.6660 

. 050 

.0870 

. 1030 

.0610 

.0820 

.0860 

.150 

. 1960 

. 1450 

.0810 

.0820 

.0840 

.300 

.1820 

. 1900 

.0920 

.0660 

.0730 

.520 

.1420 

.1770 

.1260 

.0790 

.1(660 

.650 

.0020 

-.0220 

— .0080 

— . 0400 

-.0260 

.775 

-.0110 

-.0620 

-.0450 

-.0520 

- .0480 

.900 

.0330 

-.0560 

-.0530 

-.1(480 

MACH 

C 3)  = 3.502 

BETAT  ( 

5)  = 

4.470 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

. 840 

.925 

X/CV 

.000 

.3820 

. 7980 

.6590 

.7710 

.6360 

.050 

.0190 

.0050 

.0180 

.0420 

.0420 

.150 

.0840 

.0150 

.0190 

.0440 

.0420 

. 300 

.0650 

.0210 

.0220 

.0340 

.1(3511 

. 520 

.0390 

.0250 

.0230 

.0510 

.0510 

. 650 

-.0270 

-.0560 

-.0620 

- . 0480 

- . 0400 

CRBNV160 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1692 


AMES  87-707  1 AS  02 A + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  ( DLEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

< 31  = 

3 . 502 

BETAT 

t 5)  = 

4 . 470 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.775 

-.0310 

-.0740 

-.0700 

-.'.16811 

-.0670 

. 900 

.0480 

-.0700 

- .06211 

- . 0640 

MACH 

< 3>  = 

3 . 502 

BETAT 

( 6)  s 

6.670 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4600 

.7670 

.6200 

• 7930 

.6470 

.050 

-.0240 

-.0310 

-.0040 

.0220 

.1*250 

.150 

.0320 

-.0170 

-.0060 

.0240 

.0300 

.500 

.0260 

-.0160 

- .0010 

.0140 

.0250 

. 520 

. 1(000 

-.0200 

• LAiLiD 

.0330 

.0410 

.650 

-.0510 

-.0760 

-.0590 

-.0510 

-.0460 

—.0610 

— i 0880 

- . 0740 

-.0660 

- . '1780 

• 9UU 

.0580 

-.0730 

-.0720 

-.0750 

MACH 

( 3>  = 

3.502 

BETAT 

7)  = 

8.870 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. LV,iO 

. 2850 

. 6740 

. 6230 

. 7770 

.6310 

.050 

-.0210 

-.0360 

-.0170 

.0030 

.0060 

.150 

-.0350 

-.0300 

-.0270 

. 00411 

.01111 

-300 

— . 0440 

-.0360 

-.0230 

- . 0040 

.0100 

. 520 

-.0520 

-.0410 

-.0200 

.0170 

.0250 

.650 

-.0740 

-.0840 

-.0710 

-.0550 

-.0540 

.775 

-.0860 

-.0930 

-.0750 

-.0680 

-.0800 

.900 

.0750 

-.0780 

-.0680 

- .0790 

(RBNV18) 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1693 


REFERENCE  DATA 

SREF  = 2.4210  SQ.FT.  XMRP 

LREF  = 39.8490  INCHES  7 MRP 

bref  = 39.8490  inches  zmrp 

scale  = .0300  scale 


ames  87-707  IA9  csa  + S3  + T9  left  vertical 


(RBNV19)  < 10  MAY 
parametric  data 


28 . 5300  I NCHES 

.0000  inches 

.0000  INCHES 


ALPHAT  = 
RUDDER  = 

rudflr  = 


.000 

-10.000 

.000 


CRBINC  = 

elevcn  = 


SECTION  < 1)LEFT  VERTICAL 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  < 1)  = -8.430 


MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  < 2)  = -6.310 


MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  ( 3)  = -4.180 


MACH  ( 1 > - 2.499  BETAT  ( 4)  = .060 


Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.1180 

.4200 

.050 

.3010 

.5060 

.150 

.2540 

.3920 

.300 

. 1 750 

.c7au 

.520 

.1390 

.2110 

.650 

-.0530 

-.0880 

.775 

-.0430 

-.1280 

.900 

.0970 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.2110 

.5860 

.050 

.2580 

.4310 

.150 

.2190 

.3540 

.300 

.1600 

.2510 

.520 

. 1230 

.1920 

.650 

-.0580 

-.0940 

.775 

-.0570 

-.1360 

.900 

.0710 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.4680 

.6510 

.050 

.2330 

.3350 

.150 

.2170 

.3190 

.300 

.1610 

.2250 

.520 

.1140 

.1730 

.650 

-.0740 

-.1050 

.775 

-.0840 

-.1480 

. 900 

.0380 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

. 7740 

.6800 

. L»50 

.0760 

.1290 

. a 50 

.2130 

.1970 

. 300 

.1590 

.1790 

• 520 

. 1030 

.1250 

. 650 

-.0700 

-.1140 

* 775 

-.0820 

- . 1 560 

.900  .0380 


.600 

.840 

.925 

.3950 

.5200 

.5020 

.4910 

.5110 

.5030 

.4230 

.4530 

.4470 

.3640 

ioci; 

-3580 

.2870 

.3420 

.3200 

-.0450 

-.0350 

.0660 

-.0850 

-.0680 

.0090 

-.0930 

-.0720 

-.0130 

.600 

.840 

.925 

.4980 

.6020 

.5370 

.4160 

.4210 

.4220 

.3780 

.3930 

.3880 

.3240 

.3400 

.3180 

.2430 

.3050 

.2770 

-.0690 

—.0490 

.0540 

-.0990 

-.0810 

-.0130 

-.1020 

-.0860 

—.0330 

.600 

.840 

.925 

.5650 

.6660 

. 5670 

.3030 

.2720 

.2710 

.3180 

.3270 

.3180 

.2820 

.2930 

.2750 

.2060 

.2600 

.2370 

-.0880 

-.0690 

.0350 

-.1230 

-.1030 

-.0330 

-.1290 

-.1040 

-.0530 

. 600 

.840 

.925 

. 6260 

. 6870 

. 5600 

.0690 

.0520 

. 0630 

.1410 

.1120 

.1060 

.1900 

.1370 

.1140 

. 1470 

.1690 

.1320 

-.1050 

-.0900 

-.0350 

-.1460 

-.1240 

-.0630 

- . 1 500 

-.1280 

-.0760 

73  ) 


. 500 

.(.till) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1694 


ames  87-7117  IA9  02A  + sa  + T9  left  vertical 

SECTICN  I llLEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  t 1)  = 2.499  BETAT  ( 5)  = 4 . 300 


MACH  < 1)  = 2.499  BETAT  < 6)  = 6.4311 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 7)  = 8.550 


MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  ( 1)  = -8.5811 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 2)  = -4.260 


Z/BV 

.158 

.316 

.699 

.849 

.925 

X/CV 

• 000 

. 34711 

.7210 

.6320 

.6750 

. 5300 

.050 

.1420 

.0060 

-.0430 

-.0160 

- .0100 

.150 

.1420 

.0110 

.0010 

.0120 

.0180 

. 300 

.0870 

.0690 

.0310 

• 0110 

.0270 

. 520 

.0170 

.0620 

.0460 

.0420 

*0490 

.650 

-.0910 

-.1350 

-.1160 

-.1270 

- . 1040 

.775 

-.0980 

-.1600 

-.1510 

-.1390 

-.1320 

.900 

.11440 

-.1590 

-.1390 

-.1260 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.1440 

.6740 

.60511 

.6180 

. 4680 

.050 

.0920 

-.0410 

-.0660 

-.0760 

-.0730 

.150 

.0690 

-.0380 

-.0570 

-.0450 

-.0430 

.300 

.0300 

-.0330 

— .0400 

-.0340 

-.0210 

. 520 

-.0180 

-.0110 

-.02411 

.0010 

.0080 

.650 

-.1060 

-.1470 

-.1511) 

-.1260 

-.1190 

.775 

-.1060 

-.15.70 

-.1600 

-.1430 

-.1480 

.900 

.0620 

-.1620 

— 471* 

— . 1 440 

Z/BV 

♦ 158 

.316 

.-600 

.840 

.925 

X/CV 

.'JOG 

.0660 

.5630 

.5441) 

.5440 

.4090 

.050 

.1010 

-.0750 

-.1130 

-.1200 

-.1150 

.1511 

-.1010 

-.0800 

-.1000 

-.0950 

-.0910 

.300 

-.0360 

- . 0900 

-.0860 

-.0890 

-.0710 

.520 

-.0680 

-.0870 

-.0830 

-.0590 

-.1(420 

.6511 

-.1380 

-.1620 

-.1600 

-.1230 

-.1430 

.775 

-.1450 

-.1750 

-.1660 

-.1380 

-.1650 

.900 

.0820 

-.1700 

-.1370 

-.1600 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.118211 

.41111 

.4690 

.6070 

.5550 

.050 

• 2510 

.4300 

.4300 

.4090 

.4000 

.150 

.2160 

.3880 

.3960 

.4010 

.3880 

. 3011 

.1650 

. 2850 

.3540 

.3620 

.3410 

. 520 

.1170 

.2240 

.2830 

.3190 

.3150 

.650 

-.0300 

-.0460 

-.0190 

. 0030 

.1060 

-775 

-.03111 

-.0900 

- .0500 

-.0270 

.0450 

.900 

.0670 

-.0540 

-.0310 

. 0240 

Z/BV 

.158 

.316 

• 600 

.8411 

.925 

X/CV 

.000 

.2650 

.6120 

* 57511 

.6769 

4 5819 

.050 

.2170 

.25411 

.20211 

. 1 679 

. 1 799 

.150 

.2110 

. 32811 

.2639 

.2969 

• 1949 

. 300 

.1670 

.2380 

*2859 

.2249 

• 1999 

(RBNV19) 


! 


DATE  18  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-7'.'i7  1A9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL  DtPENDtpiT  VARIABLE  C“ 


MACH 

( 2) 

- 

2.999 

BETAT 

( 2) 

= 

-4 .2611 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 5211 

.1090 

.1820 

.2200 

.2410 

. 1910 

.6511 

-.0380 

-.0570 

-.0310 

-.0240 

.0620 

.775 

-.0510 

-.11970 

-.0680 

-.0520 

.0140 

.91111 

.0260 

-.0760 

-.0560 

-.0060 

MACH 

( 2) 

2.999 

BETAT 

( 3) 

- 

. 1160 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.8100 

.7030 

.6640 

.7290 

.5450 

.050 

.0520 

.0630 

.0630 

.0850 

.0870 

.150 

.1710 

.1290 

.0940 

.10711 

• mo 

.300 

.1440 

.1760 

.1200 

. 111011 

.1020 

.520 

. 1020 

.1370 

. 1330 

.1150 

.1000 

.650 

-.0420 

-.0620 

-.0490 

-.06911 

-.0280 

.775 

-.0520 

-.1030 

-.0810 

-.0840 

-.0580 

.900 

.0090 

-.0890 

-.07811 

-.0620 

MACH 

< 2) 

_ 

2.999 

BETAT 

( 4) 

- 

4.3811 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

,000 

.1950 

.6540 

.63311 

.6840 

. 5340 

.1150 

. 1290 

.0170 

-.0270 

-.0100 

-.1(080 

.150 

. 11140 

.0230 

-.11280 

— .1*040 

-.0010 

.300 

.04811 

.0280 

— .titi60 

-.0150 

-.0030 

.520 

.11040 

.0390 

.0010 

.0060 

.0120 

.650 

-.06811 

-.08411 

-.Ii940 

-.0860 

-.1(860 

.775 

-.0670 

-.119611 

-.1060 

-.0980 

-.1100 

.900 

.0270 

-.1060 

- . 1000 

-.1060 

MACH 

< 2) 

_ 

2.999 

BETAT 

( 5) 

- 

8.710 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.non 

.0520 

.5070 

.5870 

.6160 

.4750 

.0511 

-.0400 

-.06411 

-.0670 

-.0610 

-.1(580 

.150 

-.0410 

-.0620 

-.11810 

-.0530 

-.0470 

. 300 

-.0520 

-.0670 

-.0710 

-.0580 

-.0430 

. 520 

-.0720 

-.06911 

-.0670 

-.0400 

- . 0290 

.650 

-.1110 

-.1220 

-.11311 

-.11960 

-.10111 

.775 

-.1180 

-.1310 

-.12211 

-.1070 

-.1220 

.900 

.0590 

-.1250 

-.mo 

-.1160 

MACH 

< ») 

3. 51.12 

BETAT 

f 1) 

- 

-8.7411 

Z/BV 

.158 

.316 

.6011 

.840 

.925 

X/CV 

.11011 

.0610 

.3990 

.4980 

. 56311 

.5310 

.050 

. 1920 

.3430 

.3140 

.27011 

.2730 

.150 

.1690 

.3310 

. 3400 

.2930 

.28311 

. 3011 

.1460 

.2880 

.3390 

.2950 

.2710 

. 520 

.1080 

.2370 

.27911 

.2940 

.2750 

PACE  1695 


(RBNV19) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PA6E  1696 


AMES  87-707  IA9  C52A  + S3  + T9  left  vertical 


SECTION  < 1)LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  Cp 


MACH 

< 3)  = 

3 . 502 

BETAT 

( 1) 

= -8.740 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.650 

-.0090 

-.0130 

.0140 

.0280 

.1120 

.775 

-.0200 

-.0640 

-.0250 

-.0070 

.0640 

.900 

.0410 

-.0330 

-.0090 

.0470 

MACH 

( 3)  a 

3.502 

BETAT 

( 2) 

= -6.540 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

•1100 

.3010 

. 5050 

. 5400 

.5760 

. 5330 

•11511 

.2330 

.3050 

.2260 

. I960 

.2100 

.150 

.1660 

.2970 

.2730 

.2190 

.2190 

.300 

.1260 

.2630 

.2870 

.2220 

.2040 

. 520 

. 0970 

.2140 

.2430 

.2370 

.2040 

.650 

-.0190 

-.0130 

.0010 

.0080 

.0760 

.775 

-.0320 

-.0630 

-.0340 

-.0210 

.0430 

. 900 

• 0290 

- * 0440 

-.0250 

.0260 

MACH 

t 3>  = 

X-  502 

BETAT 

f ?) 

= -4 . 340 

Z/BV 

-158 

-316 

. 6'JHj 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2430 

.6140 

.5940 

.6090 

.5420 

.050 

.2080 

.1970 

• 1620 

.1540 

.1640 

.151) 

.1990 

.2600 

• 2000 

.1680 

.1690 

.31/1) 

.1690 

.2410 

.2100 

.1580 

.1520 

.520 

. 1080 

.18911 

.2160 

.1730 

.1520 

.650 

-.0150 

-.0250 

-.0090 

-.0200 

.0310 

.775 

-.0380 

-.0690 

-.0480 

-.0460 

.0050 

,9U'J 

.0110 

-.0550 

-.0450 

-.0030 

MACH 

( 3)  = 

3.502 

BETAT 

( 4) 

a .060 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

• OLID 

.8050 

. 7060 

.6170 

. 5940 

. 5090 

• 050 

.0460 

.0680 

.0620 

.0580 

.0610 

. 1 50 

.1330 

. 1040 

. 0790 

.0630 

.0590 

.300 

.1200 

.1370 

.0950 

.0530 

.0510 

. 520 

.0680 

.1280 

.1/990 

.0650 

.0500 

.650 

-.0250 

-.0340 

-.0330 

- . 0450 

-.0300 

.775 

- . 0400 

-.0730 

-.0570 

- . 0500 

-.0540 

.900 

.0010 

-.0620 

-.0500 

-.0540 

MACH 

< 3>  = 

3.502 

BETAT 

( 5) 

II 

* 

* 

0) 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

X/CV 

• 000 

.1950 

.6660 

.6570 

.6080 

• 5020 

.050 

.0650 

-.0130 

- • 0030 

.0100 

.0120 

.150 

.0760 

. 0040 

-.0110 

.0130 

.0150 

.300 

.0360 

. 0060 

-.0140 

• 0030 

.0110 

. 520 

.0010 

.0030 

-.0100 

.0170 

• 0240 

. 650 

-.0470 

- . 0690 

-.0730 

-.0580 

-.0550 

(RBNV19) 


CATC  18  SEP  73 


SECT I CM 
MACH  < 

MACH  ( 


MACH  < 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LEFT 


VERTICAL 


( 1 1 LEFT  VERTICAL 
3)  = 3.502  BET  AT  < 5)  = A.  460 


3)  = 3.502  BET AT  < 6)  = 6.660 


3)  - 3.502  BET AT  ( 7)  = 6.860 


DEPENDENT  VARIABLE  Cp 


Z/BV 
X/CV 
.775 
. 900 


Z/BV 
X/CV 
.000 
.050 
.150 
. 300 
.520 
.650 
.775 
.900 


Z/BV 
X/CV 
.000 
. 050 
.150 
.300 
. 520 
.650 
.775 
.900 


.158 

-.0550 


.158 

.2260 
-.0300 
-.0010 
- « 0050 
-.0280 
-.0670 
-.0760 


.158 

.0250 

-.0600 

-.0620 

-.0670 

-.0730 

-.0950 

-.1010 


.316 

-.0780 

.0180 

.316 

. 5730 
- ,0410 
— . 0300 
“*.0310 
-.0300 
- . 0800 
- . 0940 
.'.(290 

,316 

.4850 

-.0660 

-.0560 

-.0610 

-.0640 

—.0970 

-.1040 

.1)421' 


, 600 

-.0820 
- .0820 

. 600 

.6280 
-.0260 
-.0380 
-.0350 
- ,0320 
-.1)740 
-.0830 
-.0810 

.600 

.6120 
- • 0380 
-.0550 
-.0570 
-.0560 
-.0860 
-.0840 
-.1)910 


.840 

-.0670 

-.0690 

.840 

. 5770 
-.0160 
-.0110 
-.0210 
-.0040 
-.0630 
-.0740 
- .0800 

.840 

.5780 
-.0370 
-.0320 
- ,0370 
-.'.119'-) 
-.0740 
-.0850 
-.0860 


.925 

-.0760 

-.0760 

.925 

.48'./.') 
-.0130 
-.0080 
-.0120 
-.0010 
-.0660 
-.0850 
- .0830 

.925 

.4670 

-.0310 

-.0270 

-.'.)270 

-.0150 

-.0740 

-.0890 

-.0890 


(RENV19) 


DATE  1 8 SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  02  A + S3 


REFERENCE  DATA 


SFEF  = 

2.4210 

SQ.FT. 

XMRP  = 

28.5300  inches 

LREF  = 

39 . 8490 

INCHES 

YMRF  = 

.1/OOfi  INCHES 

BREF  = 

39 . 8490 

INCHES 

ZMRP  = 

.1/01/0  INCHES 

SCALE  = 

. Li  300 

SCALE 

SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  < 1)  = -8. 41  Li  Z/BV  .158 

X/CV 

. L'lLiO  . 012.0 

.050  . 1 76Li 

• 1 50  .1550 

*3L>0  . 1 LjLiLj 

.520  .0740 

.650  -.L/800 

.775  -.0750  ■ 

.900 

MACH  ( l)  = 2.499  BETAT  (2)  = “6.290  Z/BV  .158 

X/CV 

. ODD  .1260 

.050  .1290 

.150  .1170 

. 300  .0850 

.520  .0660 

.650  -.Li 720  - 

.775  -.0740  - 

■ 900 

MACH  ( l)  = 2.499  BETAT  < 3)  = -4.170  Z/BV  .158 

X/CV 

. 000  . 3320 

.050  . 1Li50 

.150  .1080 

.300  .0840 

.520  .0590 

.650  -.0810  - 

.775  - .0900  - 

.900 

MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  ( 4)  = .060  Z/BV  .158 

X/CV 

♦ 000  . 6890 

.050  .0340 

.150  .1610 

.300  .1040 

.520  .0550 

.650  -.0920  - 

.775  IL'iOO  - 

. 90l< 


PAGE  1698 


T9  LEFT  VERTICAL  (RBNV2L0  ( !0  MAY  73  ) 

FARAMETRIC  DATA 

ALPHAT  = 4.000  ORB INC  = .500 

RUDDER  = -10.000  ELEVON  = .000 

RUDFLR  = .000 


.316 

. 60L» 

.8411 

.925 

. 3000 

• 2850 

.3950 

*385ti 

.3950 

.4110 

.4491/ 

»437Lj 

.29  SO 

.3570 

. 3940 

.39111 

.2030 

*31  20 

. 3341/ 

• 3Lj7Lj 

. 1 54'.! 

.2380 

. 2931/ 

*275Li 

-.1020 

-.Li?  ILi 

— .1/541/ 

.Li45'-J 

-.1420 

-.1080 

-.1/841/ 

-♦0130 

.0800 

-.1171) 

-.1/81/1/ 

-.Li35U 

.316 

. 600 

. 841/ 

.925 

.4650 

.4150 

. 521/1/ 

.4590 

. 3330 

. 3440 

. 3491/ 

• 3521* 

.2700 

.311  Li 

. 331/1/ 

. 3290 

.1900 

.2650 

.2850 

«268L» 

.1410 

.1950 

.2520 

-234li 

-.102Li 

-.0780 

-.0600 

.Lj32Li 

-.1430 

-.1130 

-.1/940 

- • D29L) 

.0630 

— • 1180 

-.0990 

-.0470 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

.5550 

.4610 

. 5480 

.46211 

.2160 

.2310 

.2210 

.219Li 

.2230 

.2520 

.2610 

.2560 

.1650 

*2230 

.2310 

• 219Li 

. 1240 

. 1 580 

.2140 

.192Li 

.1160 

— • 0930 

-.0730 

• LjI  30 

. 1 560 

-.1230 

-.11/80 

-.Li47Li 

.0530 

-.1300 

-.11 40 

- . Li  660 

.316 

.600 

.840 

*925 

-5700 

. 5090 

.5610 

.4500 

.0710 

-Li360 

.0180 

.0280 

.1460 

. 0930 

.0710 

.0650 

. 1 220 

. 1 320 

.09311 

.0720 

.0750 

.1000 

.1231/ 

. 0940 

.1270 

- . 1 13'J 

-.1/980 

— * Li510 

.1620 

- • 1 47L» 

- . 1 290 

-.0810 

. 0460 

-.1  510 

-.1330 

-.0930 

CATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  IA9C 


PACE  1699 


AMES  87—707  IAS  C2A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  C 1JLEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 

I) 

- • 

2.499 

BETA! 

( 5) 

= 4.310 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2600 

.6040 

.5140 

.5500 

.4260 

.050 

.0330 

-.0210 

-.0660 

-.0490 

-.0450 

.150 

.0970 

- .0210 

-.0480 

-.0250 

-.0190 

.300 

.0570 

-.0110 

-.0160 

-.0250 

-.0090 

.520 

.'.1060 

-.0050 

.0*010 

.0040 

.0090 

.650 

-.1050 

-.1440 

-.1380 

-.1250 

-.1190 

.775 

-.1210 

-.1620 

-.1560 

-.1400 

-.1480 

.900 

.0550 

-.1560 

-.1400 

-.1450 

i> 

2.455 

4 y—  \ 

_ c aut 

Z/BV 

,158 

,316 

.600 

.840 

.925 

MACH 

< 

= 

BET  AT 

* o; 

— 

X/CV 

.000 

.1050 

. 5380 

.49811 

.5210 

.3880 

.050 

.0640 

-.0560 

-.0970 

-.0910 

-.0840 

.150 

.0520 

-.0650 

-.0820 

-.0670 

-.0590 

.300 

.0390 

-.0420 

-.0590 

-.0630 

-.0430 

.520 

-.0210 

-.0410 

-.0520 

-.0370 

-.0230 

.650 

-.1150 

-.1540 

-.1520 

-.1340 

-.1310 

.775 

-.1400 

-.1690 

-.1640 

-.1460 

-.1630 

.900 

.0580 

-.1670 

-.1510 

-.1590 

MACH 

< 

i> 

_ 

2.499 

BETAT 

( 7) 

= 8.560 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0140 

.4190 

.4140 

.4080 

.2890 

.050 

-.0090 

-.0970 

-.1030 

-.1480 

-.1470 

.150 

-.0040 

-.1050 

-.1140 

-.1220 

-.1230 

.300 

-.0200 

-.1200 

-.1080 

-.1050 

-.0970 

.520 

-.0410 

-.1030 

-.0970 

-.0770 

-.0660 

.650 

-.1440 

-.1740 

-.1760 

-.1400 

-.1520 

.775 

-.1670 

-.1850 

-.1840 

-.1520 

-.1740 

. 900 

.0710 

-.1720 

-.1520 

-.1700 

MACH 

< 

Z) 

8.999 

BETAT 

( 1) 

= -6.570 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

— .0070 

.3420 

.3110 

.4520 

.4250 

.050 

.1080 

.3460 

.3630 

.3690 

.3610 

.150 

.1130 

.3020 

.3190 

.3400 

. 3360 

.300 

.0860 

.2090 

.2800 

.2970 

.2810 

.520 

.0470 

.1580 

.2190 

.2650 

.2550 

.650 

-.0580 

-.0620 

-.0320 

-.0150 

.0710 

.775 

-.0620 

-.1040 

-.0570 

-.0430 

.0230 

.900 

.0680 

-.0660 

-.0450 

.0040 

MACH 

< 

Z) 

= 

2.999 

BETAT 

( 2) 

= -4.250 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.2420 

. 5040 

.4740 

.5320 

.4530 

.050 

.0940 

. 1 730 

.1280 

.1250 

,1320 

,150 

.0760 

.1920 

.1870 

.1590 

.1490 

.300 

.0520 

.1530 

.1950 

.1680 

.1430 

(RBNV2U) 


DATE  19  SEP  71 


TABULAltl)  MKfcSSVKt  Vn 1 A 


AMES  97-707  1A9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  ( 1)  LEFT  VERTICAL 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 2)  = 2. 999  BETAT  ( £)  = -4.250 


MACH  t 2)  = 2.999  BETAT  ( 3)  = .060 


. I _ r»  AAA  nrTAT  t a\  — jt  TUQfl 

Plftvn  V C/  - t_  • » -r#  — ^ 


MACH  ( 25  = 2.999  BETAT  ( 5}  = 9.720 


MACH  ( 1)  = 3.502  BETAT  <15=  -0.720 


Z/BV 

.158 

.316 

.600 

. 6411 

.925 

X/CV 

. 520 

.0330 

.1160 

.1480 

.1820 

.1490 

.650 

-.0680 

-.0740 

-.0560 

- .0430 

.0270 

.775 

-.0790 

-.1130 

-.0870 

-.0720 

-.0160 

.900 

.0150 

-.0960 

-.0760 

-.0300 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.1100 

.6960 

.5530 

• 5180 

. 589U 

.4710 

.050 

.0060 

♦0230 

.0210 

.0430 

.0520 

♦ 150 

,0740 

.0790 

.04611 

.0580 

.0630 

.300 

.0820 

.1100 

.0710 

. 0500 

,0550 

.520 

.0430 

.0750 

.08111 

.0630 

.0510 

. 650 

-.0690 

-.0840 

-.0690 

-.0830 

-.0520 

.775 

-.'.1790 

-.1140 

-.Lr980 

-.0930 

-.0800 

.900 

.0050 

-.1070 

-.0910 

-.0850 

Z/BV 

.158 

.316 

. 6t*t> 

.840 

.925 

x/cv 

.000 

.1380 

.5610 

.5040 

• 5410 

.4130 

.050 

.0330 

-.0080 

-.0320 

-.0390 

- , 0390 

.150 

.0680 

-.0010 

-.0280 

-.0290 

-.0320 

.300 

.0510 

-.0090 

-.0200 

-.0320 

-.0310 

. 520 

.0120 

-.0120 

-.0090 

-.0050 

-.0160 

.650 

-.0720 

-.1010 

-.1060 

-.0-960 

-.0910 

.775 

-.0850 

-.1130 

-.1180 

- . 1070 

-.1100 

.900 

.0160 

-.1160 

— .1070 

-.u-60 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0310 

.441iti 

.4310 

.4600 

.3400 

.050 

-.0510 

-.'j88D 

-.0870 

-.0910 

-.1-870 

.150 

-.0390 

- • ti86U 

-.1050 

-.0860 

-.0790 

.300 

-.0510 

— .0950 

-.0890 

-.0750 

. 520 

-.0570 

-.11960 

- . 0920 

-.0720 

-.0640 

.650 

-.1120 

-.1320 

-.1260 

-.1130 

-.1180 

.775 

-.1280 

— .1410 

-.1320 

-.1210 

-.1340 

.900 

.0510 

-.1320 

-.1240 

-.1320 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0200 

.2140 

.3390 

.4780 

.4370 

.050 

.1250 

.2510 

.2740 

.2570 

.2570 

. 1 50 

.1080 

.2530 

.2750 

.2750 

.2620 

.300 

.0810 

• 2040 

.2570 

.2620 

• 246p 

. 520 

. 0450 

. 1 590 

. 2080 

.2520 

.2410 

(RBNV20) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1701 


AMES 

87-707  IA9 

02A  + S3 

+ T9  LEFT  VERTICAL 

• u iirnTT^Al 

nFPFwr>FNT  l/ARTARt  F CP 

MACH 

< 3) 

a 3 * 502 

BETAT 

C 1} 

- 

-8.720 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.8411 

.925 

X/CV 

.650 

-.0400 

-.0320 

-.0030 

*13140 

.0900 

.775 

-.0520 

-.0740 

-.0380 

-.0180 

.041(0 

.900 

.0400 

-.0360 

-.0220 

.0250 

MACH 

< 3) 

* 3.502. 

BETAT 

( 2) 

* 

-6.530 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0310 

.3620 

.3800 

.5090 

.4500 

.050 

.0650 

.2040 

.1820 

.1750 

.1840 

.150 

.0820 

.1980 

.2050 

.1920 

.1820 

. 300 

• 0710 

s 1 700 

.1880 

.1690 

.520 

.0470 

.1380 

.1750 

.1980 

.1720 

.650 

-.0330 

-.0380 

-.0170 

- ,00113 

.0570 

.775 

-.0480 

-.0770 

-.0470 

-.0330 

.0170 

.900 

.0210 

-,055‘j 

-.037t> 

•uieu 

MACH 

< 3) 

= 3.502 

BETAT 

( 3) 

3 

-4.330 

Z/BV 

.158 

.316 

,600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.1630 

.4210 

.4320 

. 5390 

.4650 

.050 

.0930 

.1750 

.1190 

. 1330 

.1410 

.150 

.0620 

.1650 

.1450 

.1400 

.1400 

. 300 

.0390 

. 1410 

.1560 

.1320 

.1260 

.520 

.0220 

.1160 

.1420 

.1450 

.1220 

.650 

-.0510 

— .0470 

-•tueu 

-.0230 

.0250 

.775 

-.0640 

— * 0820 

-•L>550 

-.0470 

-.0120 

.900 

.0060 

-.0610 

-.0520 

-.1(230 

MACH 

< 3) 

s 3.502 

BETAT 

( 4) 

3 

.060 

Z/BV 

.158 

.316 

. 6fJfj 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.5820 

.5470 

.5230 

.6140 

.4460 

.050 

.0330 

• U34U 

.0370 

.1(680 

.0540 

.150 

.0670 

,0610 

.0460 

.■l>740 

.1(680 

.300 

.0710 

. D9UU 

Jj&J.l 

.0610 

.0610 

• 520 

• U76U 

r<ecii 

• .'V^v' 

.0691! 

* 0590 

♦ 650 

-.11460 

-.0530 

-.0380 

-,li5U!3 

-.0160. 

.775 

-.0600 

-.0810 

-.0660 

-.0610 

-.0510 

.900 

-.0160 

-.0670 

-.0610 

-.0560 

MACH 

t 3) 

* 3. 502 

BETAT 

( 5) 

3 

4*460 

Z/BV 

.158 

.316 

.6  00 

.840 

.925 

X/CV 

• 000 

• 0690 

.4550 

.4840 

, 5440 

,41 50 

.050 

.0180 

-.0180 

-.0350 

-.0230 

-.0190 

. 1 50 

.0410 

-.0100 

-.0420 

-.0210 

— • 0200 

.300 

.0230 

-.0210 

-.0320 

-.0330 

-.0250 

. 520 

-.0010 

-.0210 

-.0310 

-.0180 

-.0150 

.650 

-.0560 

-.0790 

-.0790 

-.0670 

-.116913 

(RBNV20) 


DATE  IS  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  1 702 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECT 1CW  ( 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

t 3)  = 

3 • 5112 

BETAT 

( 5)  - 

4 . 460 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.775 

-.0660 

-.0870 

-.0830 

-.0760 

-.0870 

, 900 

.0040 

-.0850 

-.0770 

—.0820 

MACH 

( 3)  = 

3.502 

BETAT 

( e)  = 

6.670 

Z/BV 

.158 

.316 

■ 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0150 

.4130 

.4540 

.5120 

.3850 

.050 

-.0160 

-.0360 

-.0520 

-.0430 

-.0410 

.150 

. 0040 

-.0380 

-.0670 

- .0430 

-.0400 

.300 

.0110 

-.0500 

-.05411 

-.0500 

-.0420 

.520 

-.0080 

-.0540 

-.0530 

-.0390 

-.0350 

.650 

-.0620 

-.0920 

-.0850 

-.0730 

-.0760 

.775 

-.0840 

-.1030 

-.0850 

- . 1)800 

-.0870 

.900 

.0150 

-.0900 

-.0850 

-.0850 

MACH 

( 3>  = 

3.502 

BETAT  l 

! 7)  =■ 

6.870 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0010 

.2910 

.4380 

. 4940 

.3660 

.050 

-.0800 

-.0790 

-.0550 

— . 0550 

-.0550 

.150 

-.0710 

-.0790 

-.0760 

-.0550 

-.0510 

,300 

-.0650 

-.0820 

-.0760 

-.0630 

-.0510 

. 520 

-.0600 

— ,081*0 

— . 0760 

- . 051*0 

- .0450 

.650 

—.0860 

-.1020 

-.0910 

-.0780 

-.0800 

.775 

-.0970 

-.1090 

-.0910 

-.0870 

-.0910 

.900 

.0360 

-.0900 

— .0900 

-.0930 

(RBNV2U) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-707  IA9  C2A  T S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


REFERENCE  DATA 


SREF 

— 

2.4210 

S9.FT. 

XMRP  = 

28.5300 

INCHES 

LREF 

- 

39.8490 

INCHES 

YM*P  = 

.0000 

INCHES 

BREF 

= 

39.8490 

INCHES 

ZMRP  = 

.0000 

INCHES 

SCALE 

= 

.0300 

SCALE 

ALPHAT  = 
RUDDER  = 
RUDFLR  = 


SECTION  ( 1)  LEFT  VERTICAL 
MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  < 1)  = -8.390 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < 1)  = 2.499  BETAT  ( 2)  = -6.280 


MACH 


t 1)  = 2.499  BETAT  ( 3)  = -4.170 


MACH  ( 1) 


2.499  BETAT  { 4)  = .060 


Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

♦ 000 

.0080 

.2180 

.2470 

.3480 

.3370 

r.er. 

. 3430 

.3900 

,4170 

.4020 

i W-J 

.150 

.1120 

.2620 

.3390 

.3580 

.3570 

.300 

.0630 

.1750 

.2880 

.2990 

.2830 

.520 

.0380 

.1260 

.2110 

.2700 

.2500 

.650 

-.0920 

—.1090 

-.0810 

-.0620 

.0270 

.775 

-.0880 

-.1420 

-.1150 

-.0790 

-.0210 

.900 

.0790 

-.1220 

-.0750 

-.0350 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0840 

.3910 

.3530 

,4500 

.3980 

.050 

.1030 

.2970 

.3240 

.3360 

.3320 

.150 

.1020 

.2360 

.2850 

,3070 

.3060 

.300 

.0650 

.1580 

.2400 

.2640 

.2460 

.520 

.0480 

.1190 

.1750 

.2230 

.2150 

.650 

-.0840 

-.1130 

-.0930 

-.0690 

,0200 

.775 

-.0830 

-.1510 

-.1230 

-.1020 

-.0350 

.900 

.0610 

-.1310 

-.1060 

-.0530 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.2370 

.4840 

.4010 

.4890 

.4070 

.050 

.0720 

.2020 

.2300 

.2220 

.2220 

O 4 41'. 

.2380 

.150 

. 0700 

-.500 

.0470 

.1350 

.2000 

.2120 

.1980 

. 520 

.0320 

.0980 

.1400 

. 1900 

.1720 

.650 

-.0870 

— .1200 

-.1020 

-.0840 

.0070 

.775 

-.0930 

— .1600 

-.1330 

-.1160 

-.0540 

.900 

.0600 

-.1390 

-.1190 

- .0720 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

« 840 

.325 

X/CV 

.000 

.6510 

.5270 

.4490 

. 5020 

.3950 

.050 

.0210 

.0530 

.0170 

.0010 

.0110 

.150 

.1350 

.1220 

.0690 

.0570 

.0490 

.300 

.0720 

.0870 

. 1090 

.0760 

.0590 

. 520 

.0220 

.0510 

.0760 

.1040 

.0800 

.650 

-.1140 

-.1410 

-.1210 

-.1090 

-.0610 

.775 

-.1240 

-.1750 

-.1530 

-.1380 

-.0930 

.900 

.0380 

-.1550 

-.1360 

- . 1050 

PA&E  1703 

(RBNV21 ) ( 10  MAY  73  ) 

PARAMETRIC  DATA 

6.000  CRB  INC  = .500 

-10.000  ELEVON  = .000 

.000 


CATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PACE  1704 


AMES  87-70?  IA9  <XA  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  ( 5)  = 4,310 


MACH  < 1)  - 2.498  BETAT  ( 6)  = 6.440 


MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  ( 7)  = 8.570 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  < 1)  - -8.550 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 2>  = -4.240 


Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.8411 

.925 

X/CV 

.000 

.180'-! 

. 5260 

,4580 

.4910 

. 3690 

.050 

.0320 

-.0400 

-.0780 

- ,0700 

-.0610 

.150 

.0800 

-.0440 

-.0630 

-.0410 

-.0360 

.300 

.0490 

-.0170 

-.0360 

-.0410 

-.0270 

. 520 

.0020 

-.0200 

-.0220 

-.0150 

- . 0090 

.650 

-.1080 

-.1510 

-.1450 

—.1300 

-.1260 

.775 

-.1250 

-.1650 

-.1610 

-.1450 

-.1520 

. 900 

.0550 

-.1600 

-.1470 

-.1470 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.0800 

. 4600 

.4440 

.4580 

.3360 

.050 

.0470 

-,0700 

-.1110 

-.1120 

-.1060 

.150 

.0280 

-.0840 

-.0970 

-.0840 

-.0790 

.300 

.0230 

-.0480 

— .0770 

-.0830 

-.0620 

_ 52n 

'-  =0340 

-r  0610 

-.0720 

-.0560 

-.0430 

.650 

-.1190 

-.1590 

-.1680 

-.1410 

-.1430 

.775 

-.1400 

-.1740 

-.1750 

-.1530 

-.1690 

.900 

.0520 

-.1760 

-.1590 

-.1640 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0080 

.3360 

.3660 

.3590 

.2540 

.050 

-.0250 

-.1100 

-.1170 

-.1500 

-.1480 

.150 

-.0340 

-.1180 

-.1260 

-.1270 

-.1250 

.300 

—.0400 

-.1230 

-.1160 

-.1160 

-.0980 

. 520 

— .0700 

-.1180 

-.1030 

-.0830 

-.0730 

.650 

-. 1360 

-.1780 

-.1760 

-.1410 

-.1550 

.775 

-.1550 

-.1910 

-.1810 

-.1530 

-.1760 

.900 

.0660 

-.1770 

-.1550 

-.1690 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

-.02811 

.2820 

.2530 

.3730 

.3620 

.050 

. 0890 

.2990 

.3350 

.3500 

. 3440 

.150 

.0960 

.2580 

.2910 

.3110 

. 3090 

.300 

. 0700 

.1740 

.2510 

.2720 

.2570 

.520 

.0280 

.1260 

.1990 

.2450 

. 2320 

. 650 

- . 0640 

-.0670 

-.0370 

—.0200 

.0540 

.775 

-*,0680 

- . 1040 

-.0610 

- . 0480 

.0170 

.900 

.0720 

-.0730 

-.0500 

.0000 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

♦ 000 

.1260 

.4780 

.4190 

. 5060 

.4010 

.050 

.0500 

.1370 

.1050 

. 1050 

.1170 

.150 

.0500 

.1520 

.1550 

.1380 

, 1 330 

.300 

.0330 

.1190 

. 1 720 

.1440 

.1240 

(RBNV21 ) 


DATE  18  SEP  75  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES 

87-707  IA9  C8A  + S3 

+ T9  LEFT  VERTICAL 

SECTION  < 

1)LEFT  VEST  I CAL 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH 

( 

2> 

_ 

2.999 

BETAT 

( 

2) 

= 

-4.240 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.520 

.0170 

.0880 

.1280 

.1580 

.1300 

.650 

-.0750 

-.0820 

-.0620 

-.0480 

.0150 

.775 

-.0850 

-.1140 

-.0890 

-.0740 

-.0250 

.900 

.0120 

-.0960 

-.0780 

-.0390 

MACH 

< 

2) 

s 

2.999 

BETAT 

< 

5) 

- 

.060 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.5870 

.5030 

.4530 

.5290 

.4160 

»l(W> 

0rs90 

. 0260 

•0320 

.050 

-,uu4u 

.150 

.0610 

.0660 

.0320 

.0400 

.0440 

.300 

.0620 

.0870 

.0540 

.0330 

.0360 

.520 

.0230 

.0530 

.0620 

.0440 

.0320 

.650 

-.0760 

-.0890 

-.0770 

-.0850 

-.0610 

.775 

-.0840 

-.1160 

-.1030 

-.0960 

-.0850 

.900 

.0110 

-.1100 

-.0930 

-.0890 

MACH 

t 

Z) 

2.999 

BETAT 

( 

4) 

- 

4.400 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

,840 

.925 

X/CV 

.000 

.0670 

.5170 

.4700 

.4890 

.3650 

.050 

.0220 

-.0090 

— .0400 

-.0340 

-.0410 

.150 

.0360 

-.0140 

-.0410 

-.0200 

-.0270 

.300 

.0400 

-.0130 

-.0280 

-.0260 

-.0200 

.520 

.0120 

-.0200 

-.0190 

— .0060 

-.0040 

.650 

-.0760 

-.1030 

-.1080 

-.0980 

-.0790 

.775 

—.0920 

-.1170 

-.1180 

-.1050 

-.1110 

.900 

.0170 

-.1190 

-.1120 

-.1100 

MACH 

< 

Z) 

2.999 

BETAT 

{ 

5) 

= 

8.730 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0270 

.3470 

.3660 

.3880 

.2780 

.050 

-.0420 

-.0760 

-.0910 

-.1010 

-.0960 

.150 

-.0350 

-.0800 

-.1070 

— .0330 

- .0880 

. 300 

-.0580 

-.0950 

-.0930 

-.0950 

-.0830 

.520 

-.0500 

-.0950 

-.0910 

-.0790 

-.0740 

.650 

-.1050 

-.1300 

-.1230 

-.1090 

-.1140 

.775 

-.1200 

-.1400 

-.1240 

-.1170 

-.1320 

.900 

.0560 

-.1280 

-.1200 

-.1300 

MACH 

< 

5) 

= 

3.502 

BETAT 

( 

1) 

- 

-8.710 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.325 

X/CV 

.000 

-.0240 

.1570. 

.2730 

.4060 

.3740 

. 050 

.0610 

.2080 

.2520 

.2450 

.2410 

.150 

.0640 

.2160 

.2450 

.2510 

.2440 

.300 

.0560 

.1770 

.2250 

.2370 

.2240 

(R8NV21 ) 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1708 


AMES  87-707  1A9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 3) 

= 

3.502 

BETAT 

( 1) 

= -8,710 

Z/BV 

.156 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.650 

- . 0440 

-.0360 

- .0070 

. 0050 

.0710 

.775 

-.0560 

-.0750 

-.0380 

-.'0260 

.0310 

.900 

. 0440 

-.0450 

-.0280 

.0180 

MACH 

( 3) 

r 

3.502 

BETAT 

( 2) 

= -6,510 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

. 840 

.925 

X/CV 

.000 

.0340 

.3440 

.3140 

.4340 

.3860 

.050 

.0610 

.1670 

.1700 

.1570 

.1640 

.150 

.0490 

.1730 

.1850 

.1730 

.1650 

.300 

.0330 

.1400 

.1860 

.1740 

. 1 560 

. 520 

.0120 

.1080 

.1500 

.1760 

. 1 570 

.650 

-.0500 

-.0430 

-.0210 

- . 0070 

.0560 

.775 

-.0640 

-.0790 

-.0510 

-.0360 

.0110 

, 900 

.0210 

-.0560 

— ,1*41)0 

-.0020 

MACH 

C 3) 

_ 

3.502 

BETAT 

( 3) 

= -4.320 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

• BOO 

.0870 

.3610 

,3720 

,4750 

.4070 

.050 

.0360 

.1350 

. 1020 

.1140 

.1200 

.150 

.0320 

.1290 

. 1270 

. 1220 

.1200 

.300 

.0180 

. 1050 

.1330 

.1170 

.1100 

. 520 

.0100 

.0850 

.1190 

.1320 

.1070 

.650 

- .0500 

-.0490 

— .0280 

-.0230 

.0170 

.775 

-.0610 

-.0820 

-.0560 

-.0510 

-.0180 

.900 

.0040 

-.0640 

—.0530 

- • 027  LI 

MACH 

{ 3) 

= 

3.502 

BETAT  l 

[ 4) 

= .060 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4740 

.4710 

.4450 

.5350 

.4240 

.050 

.0120 

.0190 

.0180 

.0430 

.0500 

.150 

.0360 

.0390 

. 0240 

.Ii480 

.0531) 

.300 

.0430 

.0630 

.0330 

.0360 

.0450 

.520 

.0150 

.0450 

.0420 

.0470 

.0370 

.650 

-.0560 

-.0650 

-.0530 

-.0590 

-.0380 

.775 

-.0710 

-.0870 

-.0760 

-.0680 

-.0650 

.900 

-.0230 

-.0760 

— . 0660 

-.0690 

MACH 

( 3) 

- 

3.502 

BETAT  < 

: 5) 

~ 4.470 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

. 0240 

,4280 

.4200 

.4770 

.3590 

.050 

.0030 

-.0130 

-.0390 

-.0330 

-.0320 

.150 

. 0200 

-.0130 

-.0450 

-.0310 

-.0290 

. 300 

.0270 

-.0190 

-.0300 

-.0390 

-.0320 

. 520 

. 0070 

-.0230 

-.0280 

-.0250 

- . 0280 

. 650 

-.0550 

-.0790 

-.0760 

-.0670 

-.0760 

(RBNV21 ) 


date  18  SEP  ?3 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1797 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  * T9  LEFT  VERTICAL 
SECTION  < 1>LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  < 5}  = A. 470 


MACH  t 3J  = 3.502  BETAT  ( 6)  = 6.670 


MAOH  < 3)  = 3.502  BETAT  < 7)  = 8.890 


Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

x/cv 

.775 

.900 

-.0690 

-.0920 

.0030 

-.0840 

-.0850 

-.0760 

-.0800 

-.0840 

-.0830 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

,840 

.925 

X/CV 

.000 

.0100 

.3750 

.3810 

.4380 

.3230 

.050 

-.0240 

-.0420 

-.0570 

-.0540 

-.0520 

.150 

-.0060 

-.0430 

-.0710 

-.0530 

-.0500 

.300 

-.0060 

-.0540 

-.0600 

-.0620 

-.0530 

.520 

-.0160 

-.0610 

—.0600 

- . 0500 

—.0460 

.650 

-.0660 

-.0950 

-.0880 

-.0760 

-.0840 

.775 

.900 

-.0790 

-.1020 

.0140 

-.0850 
- .0900 

-.0820 

-.0870 

-.0970 

-.0970 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0480 

.2220 

.3680 

.4170 

.3070 

.050 

-.0800 

-.0790 

-.0610 

-.0650 

-.0620 

.150 

-.0610 

-.0810 

-.0840 

-.0660 

—.0600 

.300 

-.0620 

— .0900 

-.0800 

-.0690 

-.0610 

.520 

-.0550 

-.0860 

-.0810 

-.0560 

-.0550 

.650 

-.0850 

-.1020 

-.0890 

-.0820 

-.0870 

.775 

.900 

-.0980 

-.1060 

.0350 

-.0930 

-.0960 

-.0860 

-.0890 

—.0950 

-.0990 

(RBNV21I 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-717?  IA9  02 A + S3 


REFERENCE  DATA 


SREF 

_ 

2.4210 

SQ.FT. 

XMRP  = 

20 . 53LVJ 

INCHES 

LRE^ 

- 

39.8490 

INCHES 

YMRP  = 

. LtUOLl 

INCHES 

BREF 

39.8490 

INCHES 

ZMRP  = 

, UlOJi 

INCHES 

SCALE 

.0300 

SCALE 

SECTION  ( 1ILEFT  VERTICAL 


CEFENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  ( i)  - 


2/BV 
X/CV 
. UOO 
.050 
.150 


MACH  t 1)  = 2.499  BETAT  ( 2)  = -6-.260 


Z/BV 

X/CV 

.000 

.050 

.150 

.300 

.520 

.650 

.775 

.900 


MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  ( 3)  = -4.150 


Z/BV 
X/CV 
,000 
.050 
.150 
. 300 
. 520 
.650 
.775 
.900 


MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  ( 4)  = .060 


Z/BV 
X/CV 
.000 
.950 
.150 
. 300 
.520 
.650 
.775 
. 900 


PAGE  1706 


T9  LEFT  VERTICAL  <RBNV22)  ‘ 1U  MAY  73  ’ 

PARAMETRIC  DATA 

ALPHAT  - 8.000  CRBINC  = .500 

RUDDER  = -10.000  ELEVEN  = .liOli 

RUDFLR  = .'-'00 


.316 

.600 

.840 

.925 

.12211 

.2060 

.3100 

.3050 

. 31 50 

.3750 

.3880 

.3740 

.2320 

.3220 

.3360 

. 3320 

^ 1 yf  0!>J 

,2630 

.2800 

,2580 

. 1040 

.1840 

.2500 

.2280 

-.1140 

-.0910 

-.0600 

.0080 

-.1450 

-.1260 

-.0870 

—.0280 

.0740 

-.1330 

-.11910 

-.0330 

.316 

.600 

.840 

.925 

.2950 

.2930 

.3820 

. 3460 

.2740 

.3130 

.3280 

.3240 

.2110 

.2680 

.2930 

.2930 

.1360 

.2300 

.24711 

.2320 

.0950 

.1600 

.2090 

.2010 

-.1170 

— . 0940 

— .0750 

.0080 

-.1500 

-.1310 

-.1060 

-.0440 

.0500 

-.1370 

-.1060 

-.0630 

.316 

.600 

.840 

.925 

.3870 

.3500 

.4280 

.3590 

.1880 

.2330 

.2350 

.2350 

.1630 

.2180 

.2340 

.23'.t>.> 

.1080 

. 1820 

. 1970 

. 1840 

.0790 

.1250 

.1740 

.1590 

-.1260 

-.1070 

-.0860 

-.0060 

-.1630 

-.1420 

-.1190 

-.0560 

.0560 

-.1440 

-.1210 

-.0750 

.316 

.600 

.840 

.925 

.4710 

.3920 

.4410 

.3420 

.0350 

.0040 

-.0110 

-.0020 

.0890 

.0590 

.0480 

. 0440 

.0700 

.0890 

. 0670 

.0540 

.0360 

,0590 

.0930 

.0690 

-.1460 

-.1230 

-.11 60 

—.0670 

-.1740 

- . 1 590 

-.1470 

-.1030 

,0330 

-.1620 

-.1470 

-.1130 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1709 


AMES  87-707  IA9  CCA  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

1 1) 

= 

2.499 

BETAT 

( 5) 

a 

4.330 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.1200 

.4270 

.4110 

.4350 

.3180 

.050 

.0410 

-.0530 

-.0930 

- .0900 

-.0820 

.150 

.0630 

-.0530 

-.0770 

-.0650 

—.0580 

. 300 

.0360 

-.0130 

-.0520 

—.0600 

—.0410 

.520 

-.0070 

-.0370 

-.0420 

-.0290 

-.0230 

.650 

-.1080 

-.1500 

-.1420 

-.1330 

-.1260 

.775 

-.1270 

-.1640 

-.1660 

-.1460 

-.1570 

.900 

,0590 

-.1640 

-.1490 

-.1540 

MACH 

< i> 

2.499 

BETAT 

( 6) 

- 

6.460 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0710 

.3650 

.3870 

.3860 

.2770 

.050 

.0360 

-.0790 

-.1180 

-.1310 

— .1260 

.150 

.0120 

—.0940 

-.mo 

-.1080 

— .1020 

.300 

-.0120 

-.0610 

-.'-i960 

-.1010 

-.0830 

.520 

-.0380 

-.0760 

—.0920 

-.0740 

-.0630 

.650 

-.1250 

-.1670 

-.1720 

-.1420 

-.1520 

.775 

-.1400 

-.1780 

-.1780 

-.1530 

-.1680 

.900 

.0470 

-.1760 

-.1550 

-.1670 

MACH 

< i) 

2.499 

BETAT 

{ 7) 

8.600 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

,0100 

.2520 

.3140 

.3260 

.2260 

.050 

-.0260 

-.1170 

-.1140 

-.1580 

-.1550 

.150 

-.0320 

-.1300 

-.1330 

-.1410 

— .1360 

.300 

-.0610 

-.1260 

-.1240 

-.1280 

-.1150 

.520 

-.0750 

-.1190 

-.1200 

-.1030 

—.0930 

.650 

-.1420 

-.1770 

-.1800 

-.1490 

-.1630 

.775 

-.1490 

-.1900 

-.1840 

-.1580 

-.1760 

. 900 

.0620 

-.1770 

-.1540 

-.1740 

600 

. 840 

.92^ 

MACH 

C 2> 

2.999 

BETAT 

( 1) 

= 

-8.530 

Z/'Bv 

.156 

4 U1U 

. V— 

X/CV 

.ooo 

-.0370 

.1960 

.1940 

.3020 

.2990 

.050 

.0740 

.2580 

.3000 

.3290 

.319'-' 

.150 

.0790 

.2100 

.2540 

.2850 

.2850 

. 300 

.0520 

.1390 

.2200 

.2420 

.2341' 

.520 

.0110 

.0960 

.1650 

.2190 

.2160 

.650 

-.0730 

— .0740 

-.0380 

— • 0260 

.04  50 

.775 

-.0780 

-.1060 

-.0720 

-.0570 

.01.141 

. 900 

.0720 

-.0850 

—.0590 

- 1 tl  1 > 

MACH 

( 2> 

= 

2.999 

BETAT 

( 2) 

- 

-4.230 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

,840 

.925 

X/CV 

. 000 

.1420 

.3450 

. 3650 

.4520 

.369! 

.050 

.0220 

. 1 360 

.1080 

.0870 

.150 

.0190 

.1310 

.1510 

.1270 

. 2 26! 1 

.300 

.0030 

. 0940 

. 1 500 

.1360 

. 1 lAi 

(RBNV2Z) 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - 1 A9C 


PAGE  171 


AMES  87-707  IA9  CCA  + S3  ♦ T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  C 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 2) 

2.999 

BETAT 

( 2)  = 

-4.230 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.520 

-.0080 

.0610 

. 1070 

.1370 

.1190 

.650 

-.0810 

-.0670 

-.0670 

-.0520 

.0080 

.775 

-.0930 

-.1190 

-.0940 

-.0820 

-.0310 

.900 

.0110 

-.1020 

- .0820 

-.0440 

MACH 

{ 2) 

2.999 

BETAT 

( 3)  = 

.060 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4700 

.4560 

.3910 

.4640 

.3620 

. 050 

-.0070 

.0070 

-.01(90 

.0060 

.0120 

.150 

.0570 

,0590 

.0170 

.0200 

.0220 

.300 

.1(41(0 

.0570 

.0390 

.0150 

.0160 

. 520 

.0050 

.0280 

.0480 

.0300 

.0160 

.650 

-.0830 

-.0980 

-.1(810 

-.0880 

-.0690 

.775 

-.0960 

-.1210 

— . 1090 

-.0980 

-.0910 

.900 

.1(090 

-.1120 

-.0970 

-.0940 

MACH 

( 2) 

= 

2.999 

BETAT 

{ 4)  = 

4.400 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.01(0 

.0630 

.3920 

. 4030 

• 4560 

.3430 

.050 

.0030 

-.0360 

-.0520 

— .0400 

-.0360 

.150 

.0180 

-.0340 

-.0500 

-.1(320 

-.1(2611 

.300 

.0100 

-.0120 

-.0350 

-.0370 

-.0290 

.520 

- .0050 

—.0280 

-.0310 

-.0230 

-.0190 

.650 

-.0780 

-.1090 

-.1050 

-.1020 

-.1(960 

.775 

-.0970 

-.1230 

-.1220 

-.1120 

-.1160 

.900 

.0140 

-.1230 

-.11411 

-.1140 

MACH 

( 2) 

- 

2.999 

BETAT 

( 5)  = 

8.750 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0350 

.2550 

. 3'- (00 

.3170 

.221(0 

.050 

-.0570 

-.0940 

-.1(940 

-.1100 

-.1080 

.150 

-.0500 

-.0960 

-.1100 

-.1060 

-.11(1(0 

.300 

-.0740 

-.1020 

-.0970 

-.1050 

-.0930 

.520 

-.0860 

-.1030 

-.0970 

-.0910 

-.0850 

.650 

-.1160 

-.1330 

-.1280 

-.1130 

-.1220 

.775 

-.1220 

-.1420 

-.1270 

- . 1200 

-.1310 

.900 

.0580 

-.1310 

-.1210 

-.1310 

MACH 

t 3) 

= 

3 • 502 

BETAT 

( 1)  = 

-8.680 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0360 

.1540 

. 2000 

.3270 

.3060 

. 050 

.0250 

. 1 730 

.2270 

.2350 

.2280 

.150 

.0300 

.1750 

.2100 

.2290 

.2260 

. 300 

.0280 

.1320 

.1930 

.2090 

.2010 

. 520 

. 0070 

.1000 

. 1 560 

. 1920 

.1840 

(RBNV22) 


BATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PA&E  1711 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  ( 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 3) 

_ 

3 . 502 

BETAT 

( 

I) 

s -8.680 

Z/BV 

.158 

.316 

,600 

.840 

.925 

X/CV 

.650 

-.0530 

-.0440 

-.0170 

-.0010 

.0530 

.775 

-.0650 

-.0810 

-.0420 

-.0310 

.0170 

.900 

.0450 

-.0520 

-.0310 

.0040 

MACH 

( 3) 

. 

3.502 

BETAT 

( 

2) 

s -6.490 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0060 

.2660 

.2490 

.3590 

.3220 

.050 

.0040 

.1410 

.1560 

.1390 

,1390 

rj-.on 

• 1290 

, i 590 

. 1 560 

.1460 

. 1 J--1 

• W«*w 

.300 

.0020 

.0950 

.1540 

.1540 

.1390 

.520 

-.0070 

.0720 

. 1240 

.1510 

.1370 

.650 

-.0590 

-.0550 

-.0300 

-.0160 

.0370 

.775 

-.0660 

-.0860 

-.0570 

-.0420 

-.0040 

.900 

.0180 

-.0620 

-.0420 

-.0160 

MACH 

< 3) 

3.502 

BETAT 

{ 

3) 

= -4.310 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0450 

.3150 

.3260 

.4090 

.3460 

.050 

.0100 

.0970 

.0790 

.0900 

.0960 

.150 

.0150 

. 1000 

.1050 

.1010 

.0990 

.300 

.0000 

.0780 

.1130 

.0960 

.1*870 

.520 

-.0140 

.0560 

.0960 

. 1050 

.0840 

.650 

-.0660 

-.0570 

-.0390 

-.0310 

.0060 

.775 

-.0760 

-.0880 

—.0670 

-.0540 

-.0260 

.900 

.0000 

-.0720 

-.0560 

-.0350 

MACH 

< 3) 

3.502 

BETAT 

< 

4) 

= .060 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

,925 

X/CV 

.<.100 

.3830 

.4240 

.3790 

.4640 

.3710 

.050 

.0080 

.0070 

.0060 

.0240 

,031*0 

.150 

.0380 

.0350 

.0100 

.1*280 

.0350 

* .ol  f 

r >.  ai. 

,1*250 

.31*0 

.0250 

• *J4©U 

• L»£Lw n.» 

.520 

-.0010 

.0240 

.0280 

.0300 

.0200 

.650 

-.0590 

-.0690 

-.0570 

-.0630 

-.1*470 

.775 

-.0730 

-.0850 

-.0760 

-.0670 

-.0690 

.900 

-.0190 

-.0770 

-.0700 

-.0720 

MACH 

( 3) 

3.502 

BETAT 

( 

5) 

— 4.480 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0250 

.3430 

. 3680 

.4120 

.3070 

.050 

-.0070 

-.0240 

-.0430 

-.0420 

-.0420 

.150 

.0070 

-.0260 

-.0470 

-.0420 

-.041*0 

. 300 

.0050 

-.0230 

-.0370 

-.0470 

-.1*420 

. 520 

- .0040 

-.0310 

-.0340 

-.0320 

-.0350 

.650 

-.0590 

- . 0800 

-.0800 

-.0700 

-.0771* 

(RBNV22) 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1712 


AMES  87—707  IA9  02A  + S5  + T9  LEFT  VERTICAL 


SECTION  < 1 ) LEFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

{ 3)  a 

3 . 502 

BETAT 

( 5)  s 

4 . 480 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.775 

-.0730 

-.0920 

-.0340 

-.0730 

-.0880 

*900 

.0030 

-.0880 

-.0800 

- .0870 

MACH 

( 3)  = 

3 . 502 

BETAT 

< 6)  = 

6 . 700 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0090 

.3130 

.3180 

.3690 

.2720 

.050 

-.0350 

-.ti53'-i 

-.0620 

-.0650 

-.0610 

.150 

-.0230 

-.0550 

-.0750 

-.0650 

-.0620 

.300 

-.0350 

-.0590 

-.0630 

-.0710 

-.0630 

. 520 

— . 0430 

-.0640 

-.0600 

-.0570 

- .0580 

.650 

-.0750 

-.0940 

-.0870 

-.0790 

-.0840 

.775 

-.0840 

-.1030 

-.0880 

-.0830 

-.0920 

.900 

.0210 

-.0920 

-.0880 

~.0931i 

z/sv 

. CO 

cr  / 1 

-840 

MACH 

\ o;  = 

3 • 5i'rc 

BETAT 

C 75  — 

3 • Si  v* 

. .» 

. — 

. . _ 

X/CV 

.uoo 

-.0310 

.2310 

.2960 

.3360 

.2460 

.050 

-.0650 

— • 0800 

-.0630 

-.0750 

-.0700 

.150 

-.0550 

-.'0850 

— .0900 

-.0730 

— .1*680 

.300 

-.0690 

-.0910 

-.0780 

- .0780 

-.0710 

.520 

-.0820 

-.0910 

-.0820 

-.0660 

-.0640 

.650 

-.0970 

-.1060 

-.0930 

-.0860 

-.0920 

.775 

-.1U10 

-.1100 

-.0960 

-.0890 

-.1*930 

.900 

.0380 

-.0960 

-.0940 

-.1*970 

(RBNV22) 


I 


DATE 

ie 

SEP  T3 

TABULATED 

PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-707  IA9  CCA  + 

REFERENCE  DATA 

SREP 

s 

2.4210  S3. FT . 

XMRP  = 

28.5300  INCHES 

LREF 

- 

39.8490  INCHES 

YMRP  = 

.0000  INCHES 

SREF 

39.8490  INCHES 

ZMRP  = 

.0000  INCHES 

SCALE 

= 

.0300  SCALE 

PACE  1713 

S3  + T9  RIGHT  VERTICAL  (RBNRLil)  ( 10  MAY  T3  > 

PARAMETRIC  DATA 


BETAT  = 

•ODD 

CRBINC  = 

. 500 

RUDDER  = 

.U»U 

ELEVON  = 

.000 

RUDFLR  = 

.0011 

SECT ICW  ( DRIGHT  VERTICAL 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < 1)  = 2.498  ALPHAT  < 1)  = -8.100 


MACH  ( 1)  = 2.498  ALPHAT < 2)  - -6.0TO 


MACH  ( 1)  = 2.498  ALPHAT!  3)  = -4.030 


MACH  ( 1 / 


2.438  ALPHAT!  45  = -2.000 


Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

,000 

1.0150 

.9690 

.050 

.2490 

.2970 

.150 

.3960 

.4160 

.300 

.2950 

.3130 

.520 

.2320 

.1990 

.650 

.0040 

-.0240 

.775 

.0180 

-.0450 

.900 

-.0510 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.9510 

.8810 

.050 

.2010 

.2600 

.150 

.3390 

.3270 

.300 

.2500 

.2790 

.520 

.1930 

.1670 

.650 

-.0180 

-.0460 

.775 

-.0060 

-.0620 

.900 

-.0670 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.8820 

.8020 

. 050 

.1510 

.2040 

.150 

.2810 

.2380 

.300 

.2080 

.2430 

. 520 

.1520 

.1330 

.650 

-.0440 

-.0680 

.775 

-.0330 

-.0810 

.900 

-.0900 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.8210 

. 7340 

.050 

.1110 

.1500 

.150 

.2330 

.2070 

. 300 

.1690 

.2100 

.520 

. 1220 

.1080 

.650 

-.0620 

-.0760 

.775 

-.0520 

-.0930 

.900 

—.1000 

.600 

.840 

.925 

.7610 

.8710 

.7750 

.1970 

.1310 

.1470 

.2670 

.2220 

.2040 

.3340 

.2640 

.2390 

.2390 

.2840 

.2550 

-.0080 

.0300 

.0390 

-.0350 

-.0020 

.0230 

-.0390 

-.0120 

.0010 

.600 

.840 

.925 

.7770 

.7920 

.7110 

.1660 

.1050 

.1190 

.2240 

.1830 

.1650 

.3030 

.2240 

.1980 

.2220 

.2370 

.2080 

-.0300 

.0230 

.0160 

—.0470 

—.0090 

.0040 

-.0540 

-.0220 

-.0120 

.600 

.840 

.925 

.7240 

.7700 

.6700 

.1290 

.0810 

.0960 

.1870 

• 1460 

.1360 

.2630 

.1830 

.1560 

.1820 

. 1930 

.1650 

-.0480 

.0020 

-.0190 

-.0690 

-.0310 

-.0180 

-.0750 

-.0450 

-.0310 

. 600 

. 840 

.925 

. 6660 

. 7060 

.6130 

.0930 

.0670 

.0790 

. 1 580 

.1210 

.1140 

.2210 

. 1 580 

.1310 

.1590 

.1670 

.1350 

-.0580 

-.0090 

-.0290 

-.0770 

—.0380 

-.0370 

-.0790 

-.0520 

-.0470 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1714 


AMES  87-707  IA9  CCA  ♦ S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECT1CW  ( URIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

< i) 

2.498 

ALPHAT  < 

5) 

= 

.000 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.7640 

.6660 

.6120 

. 6540 

.5630 

.050 

.0790 

.1070 

.0680 

.0400 

.0520 

.150 

.1980 

.1890 

.1330 

.0910 

.0840 

.300 

.1380 

.1810 

.1800 

. 1260 

• '19911 

. 520 

.0930 

.0810 

.1260 

.1340 

.11.15!.! 

.650 

-.0750 

- .0880 

-.0740 

-.0310 

-.0510 

.775 

-.0660 

-.1030 

-.0940 

-.0580 

-.0530 

.900 

-.1120 

-.1010 

-.0720 

-.0590 

MACH 

t i) 

_ 

2.498 

ALPHAT ( 

6) 

- 

1*9311 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.7230 

. 6080 

. 5540 

.5970 

.5110 

.050 

,0490 

.0750 

.0510 

.0290 

. 0400 

.150 

.1730 

.1660 

.1110 

.0770 

.0700 

. 300 

.1130 

.1530 

.1570 

.1090 

.0860 

. 520 

.0680 

.0620 

. 1050 

-.1040 

.0890 

.650 

-.0850 

-.0950 

-.0790 

-.0420 

-.0570 

.775 

-.0770 

-.1120 

— .0970 

— .0660 

-.0650 

.900 

-.1190 

-.1050 

-.0770 

-.0710 

MACH 

< i> 

2.498 

ALPHAT ( 

7) 

— 

3. 900 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.682*0 

.5630 

. 5010 

.5400 

.4581) 

.050 

.0320 

.0560 

.0420 

.0120 

.0220 

.150 

. 1480 

.1460 

.0310 

.0620 

.0520 

.300 

.0860 

.1210 

.1200 

.0910 

.0680 

.520 

.0480 

.Ii460 

.0830 

.0930 

.0730 

.650 

-.0970 

-.1060 

-.0880 

-.0540 

-.0640 

.775 

-.0850 

-.1200 

-.1090 

-.0790 

-.0720 

.900 

-.1280 

-.1150 

— .0900 

-.0810 

MACH 

( i> 

_ 

2.498 

ALPHAT  t 

8) 

5*950 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.6480 

. 5260 

.4430 

.4870 

.4070 

.050 

.0270 

.0520 

.0270 

-.0020 

.010*0 

.150 

. 1280 

.1230 

.0770 

.0520 

.0430 

.300 

.0630 

.0890 

.0970 

. 0800 

.0610 

. 520 

. 0300 

.0290 

.0620 

. 0800 

.0610 

.650 

-.1060 

-.1090 

-.0960 

-.0680 

-.0730 

.775 

-.0990 

-.1240 

-.1150 

-.0870 

-.0820 

.900 

-.1290 

-.1200 

- ,0990 

- # i^g 1 r . 

MACH 

t i) 

_ 

2.498 

ALPHAT ( 

9) 

— 

8.010 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

. 6400 

.4770 

.3920 

.4260 

-3560 

. 050 

.<0060 

.0340 

.0150 

- . 0050 

.0050 

.150 

.0990 

.0930 

. 0690 

.0480 

. 042'  • 

. 300 

.0460 

.0750 

. 0830 

.0730 

.0590 

CRBNRD1) 


DATE  IS  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1715 


AMES  87-707  1A9  02A  + S3  ♦ T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  ( t) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

< 

i> 

2.498 

ALPHAT { 

9) 

= 8. DID 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.520 

.0140 

.0160 

.0450 

.0660 

.0560 

.650 

-.1110 

-.1150 

-.1070 

-.0770 

-.0780 

.775 

-.1050 

-.1250 

-.1190 

-.0950 

-.0850 

.900 

-.1280 

-.1230 

-.1050 

-.0940 

MACH 

( 

2) 

„ 

2.999 

ALPHAT  < 

1) 

s -a.  1170 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.7890 

,000 

1 .0450 

.9190 

.7890 

,9200 

^ntn 

,1760 

,1700 

,1250 

.1140 

.1180 

.150 

.4950 

.2110 

.1830 

.1230 

.1240 

.300 

.2750 

.3020 

.2450 

.1520 

.1130 

.520 

.2060 

.1840 

.2420 

.1510 

.1140 

.650 

.0320 

-.0060 

.0220 

.0200 

-.0240 

.775 

.0380 

-.0220 

-.0020 

.0110 

-.0270 

.900 

-.0270 

— .0060 

.0030 

-.0190 

MACH 

< 

2) 

. 

2.999 

ALPHAT ( 

2) 

= -6.11X1 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.9890 

.9140 

.6890 

.8310 

.7070 

.050 

.1410 

.1190 

.0920 

.0970 

.1020 

.150 

.4160 

.2080 

.1580 

.1070 

.1040 

.300 

.2400 

.2980 

.1950 

.1350 

.0960 

.520 

.1790 

.1720 

.2190 

.1280 

.0950 

.650 

.0190 

-.0150 

.0200 

.0050 

-.0320 

.775 

.0200 

-.0340 

-.0030 

.0030 

—.0320 

.900 

-.0440 

-.0110 

-.0020 

-.0250 

MACH 

< 

£) 

2.999 

ALPHAT ( 

3) 

s -4.070 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.9390 

.8470 

.7380 

.7470 

.6380 

.050 

.1060 

.0950 

.0910 

. 0800 

.0870 

.150 

.3430 

. 1 660 

• -m  "Ml 
• J.  f 

I.OQI; 

, 0920 

.300 

.1990 

.2660 

.1650 

.1170 

.0860 

.520 

.1520 

.1540 

.2150 

.1230 

.0900 

.650 

.0000 

-.0250 

.0060 

-.0120 

-.0310 

.775 

-.0030 

-.0410 

-.0170 

-.0100 

-.0340 

.900 

-.0480 

-.0260 

-.0120 

-.0320 

MACH 

t 

e> 

2 

2.999 

ALPHAT ( 

4) 

s —2,000 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.925 

X/CV 

.000 

.8590 

.7620 

.7120 

.6410 

.5570 

.050 

.0720 

.0790 

.0810 

.0770 

.0730 

.150 

.2710 

.1560 

.1160 

.1100 

.0850 

. 300 

.1540 

.2150 

.1450 

.1140 

.0920 

. 520 

.1170 

.1270 

.1640 

.1060 

. 0890 

CRBNROl) 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1716 


AMES  87-707  IA9  Q2A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  < 1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  12)  = 2.999  ALPHAT  ( 4)  = -2.000 


MACH  ( 2)  = 2.999  ALPHAT ( 5)  = -.010 


MACH  ( 2)  = 2.999  ALPHAT ( 6)  = 1.930 


MACH  ( 2)  = 2.999  ALPHAT  ( 7)  = 3.960 


MACH  ( 2)  = 2.999  ALPHAT  ( 8)  = 5.990 


Z/BV 

.158 

.316 

.600 

. 840 

.925 

X/CV 

.650 

-.0190 

-.0380 

-.0030 

-.02711 

-.0330 

.775 

-.0280 

-.0530 

-.0240 

-.0360 

-.0370 

.900 

-.0610 

-.0350 

-.0320 

-.0430 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.7880 

.6780 

.6370 

.7010 

.5470 

.050 

.0490 

.0620 

.0610 

.0740 

.0810 

.150 

.2140 

. 1250 

.0920 

.0890 

.0910 

.300 

. 1200 

• 172Ti 

.1100 

.0900 

.0650 

• • — 

. j- 

r-vrat- 

.520 

. UC'CV-f 

,LWfLJ 

• xciO 

. L»C*  AL> 

# L/  / C_L« 

.650 

-.0340 

-.0510 

- • 0250 

-.0470 

-.0510 

.775 

-.0410 

-.0650 

-.0470 

-.0550 

- . 0520 

.900 

-.0720 

-.0550 

-.0540 

-♦060*3 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

•000 

.7360 

.6110 

.5710 

.6380 

.5170 

.050 

.0230 

.0430 

.0410 

.0610 

.0720 

.150 

.1610 

.1010 

.0740 

.0750 

.0820 

♦ 300 

.0970 

. 1460 

.1010 

.0770 

.0730 

• 520 

.0620 

.0690 

. 1020 

.0670 

.0590 

.650 

-.0500 

-.0590 

-.0320 

-.0500 

-.0520 

.775 

-.0540 

-.0750 

-.0540 

-.0570 

-.0620 

— 0810 

— . 0570 

-.0560 

—.0670 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.6940 

. 5470 

.5050 

. 5770 

.4660 

. 050 

-.0010 

.0270 

.0240 

.0350 

. 0430 

.150 

.1050 

.0800 

.0550 

.0460 

.0510 

. 300 

.0680 

. 1090 

.0650 

.0470 

.0420 

.520 

.0370 

.0450 

.0680 

.0380 

.0320 

. 650 

-.0620 

-.0690 

-.0550 

-.0650 

-.0680 

.775 

-.0640 

-.0830 

-.0720 

-.0740 

-.0710 

.900 

—.0900 

-.0740 

-.0720 

-.0760 

Z/BV 

.158 

.316 

. GOO 

. 840 

.925 

X/CV 

.000 

.5810 

.4880 

.4370 

. 5080 

.4050 

. 050 

. 0010 

.0160 

. 0080 

.0170 

.0240 

. 1 50 

. 0880 

.0740 

.0370 

.0250 

.0280 

. 300 

.0450 

.0780 

.0480 

.0260 

.0190 

. 520 

.0180 

.0210 

.0450 

.0210 

.0090 

.650 

-.0720 

-.0830 

-.0680 

-.0730 

-.0790 

(RBNR01) 


DATE  19  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1717 


SECTION  < 
MACH  ( 2) 

MACH  < 2) 


MACH  < 3) 


MACH  < 3) 


MACH  ( 3) 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


DRIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


s 2,999  ALPHAT < 6>  a 5.990 


a e.999  ALPHAT < 9)  = 6.000 


= 3,502  ALPHAT < 1)  = -8.080 


s 3.502  ALPHAT ( 2)  * -6.080 


a 3,502  ALPHAT ( 3)  = -4.070 


Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.775 

-.0750 

-.0930 

.900 

-.0950 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.4650 

.4430 

.050 

.0030 

.0100 

.150 

.0660 

.0590 

.300 

.0240 

.0510 

.520 

.0010 

-.0010 

.650 

-.0800 

-.0910 

.775 

-.0850 

-.0990 

.900 

-.1030 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.9400 

.8060 

.050 

.1500 

.1030 

.150 

.2630 

.1640 

.300 

.2510 

.2900 

.520 

.1770 

.1710 

.650 

.0290 

.0120 

.775 

.0340 

-.0080 

.900 

-.0160 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.9690 

.7970 

.050 

.1350 

.1080 

.150 

.2300 

.1650 

.300 

.2090 

.2710 

= 520 

.1540 

.1650 

.650 

.0170 

.0020 

.775 

.0210 

-.0190 

.900 

-.0270 

2/BV 

.158 

.316 

X/CV 

. ooo 

.9410 

.8120 

.050 

.1030 

.1030 

,150 

.1860 

.1470 

.300 

.1710 

.1900 

. 520 

.1350 

.1510 

.650 

.0030 

- . 0040 

.775 

.0010 

-.0240 

.600 

.840 

.925 

-.0640 

-.0800 

-.0830 

-.0640 

-.0610 

-.0850 

.600 

.840 

.925 

.376U 

.4490 

.3550 

-.0100 

-.0030 

.0050 

.0220 

.0060 

.0090 

.0300 

.0100 

.0020 

.0300 

.0070 

-.0070 

-.0800 

-.0790 

-.0850 

-.0950 

-.0870 

- . 0860 

-.0960 

-.0890 

-.0870 

.600 

.840 

.925 

.8290 

.9660 

.8380 

.1080 

.1350 

.1430 

.1390 

.1270 

.1310 

.1590 

.1230 

.1160 

.1590 

.1100 

.1010 

.0500 

—.0090 

-.0100 

.0250 

-.0210 

-.0380 

.0130 

-.0160 

—.0250 

.600 

.840 

.925 

.7190 

,8570 

.7370 

.0840 

.0630 

.0710 

.0970 

.0560 

.0610 

.1120 

.0480 

.0430 

.1120 

.0380 

.0300 

.0230 

- .0690 

-.0720 

-.0200 

-.0790 

-.0480 

-.0230 

-.0760 

-.0360 

.600 

.84Li 

.925 

.6010 

. 7590 

.6510 

.0580 

.0850 

.0910 

. 0880 

.0790 

.0830 

. 0980 

.0830 

.0670 

.1310 

.0650 

.0550 

.0280 

-.0340 

-.0370 

. 0040 

-.0420 

-.0550 

(RBNROl) 


DATE  18  SEP  ?3 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  I 718 


AMES  87-70?  IAS  02A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  < DRIGMT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 3>  s:  3.502 

ALPHAT ( 3)  = -4.070 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.640 

.925 

x/cv 

.900 

-.0350 

- .0040 

-.0370 

-.0450 

MACH 

( 3)  = 3.502 

alphat  c 4)  = -a. 020 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.8580 

.7630 

.6250 

.6650 

.5690 

.050 

.0890 

.0940 

.0680 

.0730 

.0760 

.150 

. 1480 

.1320 

.0880 

.0670 

.0690 

.300 

. 1400 

.1680 

.0990 

,0710 

.0560 

.520 

.1100 

.1340 

♦ 1050 

.0590 

.0460 

.650 

-.0080 

-.0090 

.0070 

-.0310 

-.0360 

a 775 

_ noan 

— • 0050 

— • 0390 

- • 0520 

.900 

- . 0340 

-.0100 

-,0390 

-.0460 

MACH 

( 3)  = 3. 502 

ALPHAT  ( 5)  = -.030 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

,000 

.7580 

.6840 

.5970 

. 5660 

.4690 

.050 

.0660 

.0720 

.0710 

.0500 

.0560 

.150 

.1190 

. 1070 

.0850 

.0520 

.0540 

.300 

.1070 

.1380 

.0900 

.0580 

.0420 

.520 

.0800 

.1060 

.0930 

.0620 

.0350 

.650 

-.0240 

-.0210 

-.0070 

-.0330 

-.0420 

.775 

-.0290 

-.0400 

-.0180 

-.0430 

-.0540 

.900 

-.0490 

-.0240 

-.0430 

-.0480 

M»ru 

f - x yng 

A!  PH4T  t s 1 .qw 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.too 

.6650 

. 5990 

.5820 

. 5960 

.4860 

.050 

.0630 

.0510 

.0580 

.0560 

.0530 

. 1 50 

.0970 

.0860 

.0710 

.0570 

. 0490 

. 300 

.0820 

.1150 

.0750 

. 0630 

,0410 

.520 

.0530 

.0750 

.0750 

.0650 

.0410 

.650 

-.0410 

-.0360 

-.0170 

-.0350 

-.0370 

.775 

-.0420 

-.0530 

-.0300 

-.0470 

-.0530 

.900 

— . 0600 

-.0390 

-.0470 

-,t»530 

MACH 

( 3)  = 3.502 

ALPHAT ( 7)  = 3.960 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

X/CV 

.000 

.5750 

.5240 

. 5030 

.5860 

. 4290 

. 050 

.0210 

.0360 

.0360 

.0460 

.0380 

.150 

.0600 

.0600 

.0490 

. 0480 

.0440 

.300 

.0590 

.0880 

.0430 

.0430 

.0380 

. 520 

.0310 

.0490 

.0380 

. 0290 

.0250 

.650 

-.0530 

-.0520 

-.0480 

-.0610 

—.0590 

.775 

-.0520 

-.0670 

-.0600 

-.0760 

- . 0600 

.900 

-.0710 

-.0660 

-.0770 

-.0620 

(RBNRUl ) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1719 


AMES  87-707  1A9  OSA  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  ( 1IRIGHT  VERTICAL 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 3)  = 3.502  ALPHAT  ( 8)  = 5.970 


MACH  < 3)  = 3.502  ALPHAT ( 9)  = 8.010 


Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.4650 

.4550 

.050 

.0060 

.0220 

.150 

.0440 

.0420 

.300 

.0320 

.0610 

. 520 

.0090 

.0210 

.650 

-.0620 

-.0650 

.775 

-.0620 

-.0760 

.900 

-.0780 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.3650 

.4100 

.050 

.0180 

.0150 

.150 

.0410 

.0400 

.300 

.0150 

.0410 

.520 

-.0020 

.0020 

.650 

-.0630 

-.0670 

.775 

-.0640 

—.0800 

.900 

-.0800 

.600 

.840 

.925 

.4310 

.5140 

.4120 

.0180 

.0410 

.0490 

.0310 

.0420 

.0480 

.0340 

.0370 

.0370 

.0320 

.0270 

.0250 

-.Ii440 

-.0530 

-.0520 

-.0550 

-.0640 

-.0710 

-.0590 

-.0650 

-.0730 

.600 

.840 

.925 

.3650 

.4450 

.3570 

.0040 

.0180 

.0260 

.0170 

.0180 

.0230 

.0180 

.0150 

.OHO 

.0150 

.0050 

.0000 

-.0580 

-.0640 

-.0630 

-.0720 

-.0750 

-.0730 

-.0760 

-.0760 

-.0740 

CRBNR01) 


DATE  18  SEP  7J 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1720 


REFERENCE  DATA 

SREF  = 2.4210  SQ.FT.  XMRP 
LREF  = 39.8490  INCHES  YMRP 
BREF  = 39.8490  INCHES  2 MRP 
SCALE  = .0300  SCALE 


AMES  87-707  IA9  02A  +■  S3  + T9  RIGHT  VERTICAL  tRBNROZ)  ( 10  MAY 

PARAMETRIC  DATA 

28.5300  INCHES 
.0000  INCHES 
.0000  INCHES 


ALPHAT  = -#.000  CRBINC  = 
RUDDER  = „‘jOD  ELEVON  = 
RUDFLR  = .000 


SECTION  C 1)  RIGHT  VERTICAL 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

£ 

i> 

— 

2.498 

BETAT 

( 1) 

Si 

-8.400 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

♦g*,yj 

. 5480 

.6100 

. 5750 

.7300 

. 7420 

• G50 

-.0010 

-.0590 

-.1030 

-.0690 

-.0620 

.150 

-.0560 

-.0490 

-.0670 

-.0360 

-.0240 

• 5 GO 

• 0140 

— . 0580 

— . G£GG 

_ i j ,^r. 

.520 

.0030 

-.0530 

-.0370 

-.0080 

.0260 

.650 

-.0830 

-.1270 

-.1560 

-.1310 

-.1130 

.775 

-.1170 

-.1320 

-.1440 

-.1560 

-.1250 

.900 

-.1330 

-.1390 

-.1560 

-.1410 

MACH 

< 

1> 

- 

2.498 

BETA! 

< 2) 

- 

-6,260 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.6700 

.7630 

.6370 

.7810 

.7680 

.050 

.0040 

-.0470 

-.0640 

-.0440 

-.0320 

.150 

. 1140 

-.0130 

-.0230 

-.0110 

.0040 

.300 

.0940 

.0030 

-.0280 

-.0020 

.0150 

.520 

.0800 

.0700 

-.0070 

.0100 

. 0430 

.650 

-.0300 

-.0750 

-.1410 

-.1270 

-.1180 

_ 

— r.y<  n 

-.0950 

-=1320 

-*1540 

-.1140 

.900 

-.0920 

-.1250 

-.1510 

-.1250 

MACH 

< 

1) 

= 

2.498 

BETAT 

( 3) 

- 

-4.170 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.7560 

.8980 

.6890 

.8190 

.7740 

.050 

.2270 

.0490 

.0000 

.0130 

.0280 

.150 

.2490 

.0820 

.0710 

.0480 

.0600 

.300 

.1660 

.2500 

.0760 

.0700 

.0670 

.520 

.1360 

.1330 

.1680 

.0910 

.0980 

.650 

- . 0020 

-.0680 

-.0400 

-.0640 

-.0790 

* 775 

-.0160 

-.0870 

-.0680 

-.0850 

-.0830 

. 900 

-.0780 

-.0720 

-.0850 

-.0790 

MACH 

< 

1) 

_ 

2.498 

BETAT 

( 4) 

- 

-2.060 

Z/BV 

.156 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

1.0220 

.9270 

.7530 

. 8680 

. 7660 

.050 

.1850 

.2170 

.1050 

.0760 

.0930 

.150 

. 3350 

.2250 

.1670 

.1340 

.1350 

.300 

. 2520 

.2830 

.2190 

.1750 

. 1490 

. 520 

.1940 

.1720 

.2100 

.1900 

.1810 

.650 

-.0100 

-.0440 

- • 0340 

-.0050 

-.0280 

.775 

.0130 

- , 0620 

-.0560 

-.0220 

- . 0260 

. 900 

-.0620 

-.0610 

-.0370 

-.0130 

73  ) 


. 500 
. 000 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1721 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 
SECTION  C 1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < 1)  = 2,498  BETAT  ( 5)  = 2.160 


MACH  { l)  = 2,498  BETAT  ( 6)  = 4.320 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  < 7)  = 6.460 


MACH  < 1)  = 2.498  BETAT  ( 8)  = 8.590 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 1)  = -8.560 


Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.9760 

.9640 

.7860 

.8780 

.7400 

.050 

.3650 

.4240 

.3230 

.2560 

.2460 

.150 

.4220 

.4560 

.3990 

.3490 

.3290 

.300 

.3180 

.3480 

.3630 

.3850 

.3660 

.520 

.2580 

.2310 

.2740 

.3120 

.2950 

.650 

.0040 

-.0110 

-.0010 

.0470 

.0630 

.775 

.0220 

-.0250 

-.0180 

.0160 

.0340 

,900 

-.0360 

-.0230 

-.0010 

.0090 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.7490 

.9540 

.7630 

.8360 

.7130 

.050 

.4680 

.5620 

.4680 

.4290 

.4270 

.150 

.4200 

.4900 

.4670 

.4670 

.4510 

,300 

.3200 

.3710 

.4010 

.4300 

.4160 

.520 

.2660 

.2530 

.3040 

.3440 

.3170 

.650 

.0110 

-.0050 

.0220 

.0720 

.0800 

.775 

.0310 

-.0160 

.0020 

.0320 

.0350 

.900 

-.0270 

-.0040 

.0170 

.0180 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

• 5090 

.8660 

.7570 

.8070 

.6790 

.050 

.5400 

.6810 

.5730 

.5630 

.5620 

.150 

.4790 

• 5400 

.5270 

.5380 

.5290 

.300 

.3420 

• 4100 

.4500 

.4840 

.4710 

.520 

.2840 

.2740 

.3360 

.3860 

.3550 

.650 

.0210 

.0090 

.0390 

.1/930 

.1010 

.775 

.0490 

.0020 

.0280 

.0580 

.0560 

.900 

-.0010 

.0250 

.0430 

.0380 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4680 

.7580 

.7410 

.7650 

.6360 

.050 

.6260 

.7680 

.6490 

.6580 

.6600 

.150 

.5270 

.5880 

.5750 

.6030 

.5960 

. 300 

.3590 

.4480 

.4960 

.5380 

.5260 

• 520 

.3040 

,2950 

.3770 

.4260 

.3890 

.650 

.0340 

.0260 

.0530 

.1130 

.1210 

.775 

.0660 

.0220 

.0550 

.0830 

.0830 

.900 

.0370 

.0590 

.0710 

.0610 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

. 840 

.925 

X/CV 

♦ 000 

. 5740 

.6430 

.6540 

.8680 

.8240 

.050 

- . 0050 

-.0430 

-.0350 

-.0050 

.0070 

. 1 50 

-.0140 

- . 0200 

-.0210 

.0110 

.0190 

. anil 

.0110 

-.0230 

-.0330 

.0110 

.0160 

(RBNR02) 


OATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1722 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  < 1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

< 2) 

= 

2.999 

BETAT 

( 1) 

a -8.560 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.520 

-.0020 

-.0260 

-.0250 

.0210 

.0440 

.650 

-.0550 

-.0850 

-.1170 

-.0860 

-.0780 

.775 

-.0790 

-.0880 

-.1100 

-.1130 

-.0750 

.900 

-.0880 

-.1080 

-.1180 

-.0930 

MACH 

( 2) 

= 

2*999 

BETAT 

( 2) 

a -6.400 

Z/BV 

.156 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.7610 

.7700 

.7100 

.9140 

.8430 

.050 

.0140 

-.0280 

-.0070 

.0320 

.0450 

.150 

.0600 

.0030 

.0100 

.0460 

.0540 

.300 

.0690 

.0070 

.0030 

. 0430 

. 0460 

. 520 

.0560 

.0200 

.0120 

. 0500 

.0600 

.650 

-.0240 

-.0640 

-.0960 

-.0680 

-.0630 

.775 

-.0500 

-.0690 

-.0990 

-.0960 

-.'0690 

.900 

-.0560 

-.0910 

-.1040 

-.0830 

MACH 

( 2) 

= 

2.999 

BETAT 

( 5) 

a -4.250 

Z/BV 

.156 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.7920 

.8140 

.7640 

.9360 

.7960 

.050 

.0810 

.0200 

.0280 

.0670 

.0770 

.150 

.2650 

.0650 

.1>440 

.0750 

.0840 

. 300 

.1040 

.0770 

.0430 

.0730 

.0710 

.520 

.0950 

.1380 

.0660 

.0750 

.0850 

.650 

.0110 

-.0350 

-.0540 

-.0540 

-.0480 

— .0560 

-.0410 

—.0810 

—.0620 

. / r -j 

.900 

-.0490 

-.0420 

-.0860 

-.0710 

MACH 

< Z) 

= 

2.999 

BETAT  ( 4) 

= -2.100 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

1.0230 

.8670 

.8000 

.9110 

.7990 

.050 

.1070 

.0650 

.0610 

. 0820 

.0860 

.150 

.3950 

.1340 

.1010 

. 0890 

.0890 

.300 

.2160 

.2900 

.1320 

.0910 

. 0800 

.520 

.1660 

.1590 

.1840 

. 0970 

. 1000 

.650 

.0170 

-.0170 

.0110 

-.0420 

-.0510 

.775 

.0250 

-.0360 

-.0170 

-.0530 

-.0530 

.900 

-.0420 

-.0230 

-.0520 

-.0550 

MACH 

( Z) 

2.999 

BETAT  ( 

: 5) 

= 2.230 

Z/BV 

.156 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

X/CV 

. 000 

.9600 

.8980 

.8330 

.9170 

. 7780 

.050 

.3360 

.3090 

.2560 

. 1 570 

.1630 

.150 

.4670 

.4650 

.2960 

. 2080 

.1730 

. 300 

.2990 

. 3440 

.3590 

.2420 

.I960 

. 520 

.2270 

.2190 

.278Li 

. 2920 

.1930 

(RBNRB2) 


date  18  SEP  73  TABULATED 

SECTION  { DRIGHT  VERTICAL 
MACH  < 2>  * 2.999  BETAT  ( 55  - Z, 

MACH  t 2)  * 2.999  BETAT  < 6)  = 4 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  < 7)  = 6 


Mach  < 2)  = 2.999  BETAT  ( 8)  - 8 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  1 1)  - “9 


PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  02A  * S3  ♦ T9  RIGHT  VERTICAL 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


230 


.400 


.580 


.750 


. 710 


Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.650 

.0380 

.0070 

.775 

.0320 

-.0080 

.900 

-.0100 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.6990 

.8590 

.050 

.4130 

.4550 

,150 

.3970 

.5140 

.300 

.3120 

.3910 

.520 

.2380 

.2410 

.650 

.0500 

.0110 

.775 

.0520 

-.0020 

.900 

-.0090 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.6110 

.8550 

.050 

.5150 

.6260 

.150 

.5040 

.5620 

.300 

.3550 

.4300 

.520 

.2570 

.2650 

.650 

.0670 

.0210 

.775 

.0430 

.0100 

.900 

.0120 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

,4960 

.7700 

.050 

.5720 

.7070 

.150 

.5040 

.6070 

, 300 

,3660 

.4730 

.520 

.2670 

.2950 

.650 

.0740 

.0330 

.775 

.0400 

.0230 

.900 

.0300 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

• DLVJ 

. 5400 

.6990 

.050 

.0050 

-.0320 

.1511 

-.0090 

-.0170 

.300 

-.0150 

-.0250 

. 520 

- .0190 

-.0150 

.650 

-.0560 

-.0660 

.600 

.840 

.925 

.0330 

.0780 

.0660 

.0180 

.0490 

.0840 

.0130 

.0350 

.0420 

.600 

.840 

.925 

.8240 

.9490 

.7620 

.3730 

.2570 

.2520 

.4470 

.3430 

.2940 

.4000 

.4110 

.3350 

.3070 

.3530 

.3330 

.0480 

.1080 

.1150 

•0380 

.0700 

.1000 

.0310 

.0530 

.0620 

.600 

.840 

.925 

.8170 

.9300 

.7740 

.5300 

.4220 

.3930 

.5090 

.4810 

.4430 

.4320 

.4650 

,441)0 

.3280 

. 3850 

.3710 

.0590 

.1230 

.1310 

.0540 

.0880 

.1290 

.0460 

.0710 

.0860 

.600 

.840 

.925 

.7990 

.8930 

.7340 

.6280 

.6020 

.5920 

.5670 

. 5820 

.5690 

.4900 

. 5360 

.5170 

.3790 

.4360 

.4210 

.1000 

.1600 

.1680 

.0870 

. 1220 

.1510 

.0830 

. 1060 

.1070 

.600 

.840 

.925 

.7300 

.9690 

.9090 

.0010 

.0230 

. 0280 

.0060 

.0240 

.0280 

-.0100 

. 0200 

.0170 

-.0150 

.0240 

.0340 

-.0930 

-.0600 

-.0630 

(RBNR02) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1724 


SECTION  ( 
MACH  < 3) 

MACH  ( 3) 


MACH  C 3) 


MACH  { 3) 


MACH  < 3) 


AMES  67-707  IA9  02A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


1IRIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 

3.502 

BETAT 

( 1) 

= -6.710 

Z/BV 

.156 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.775 

-.0640 

-.0690 

-.0870 

-.0910 

-.0480 

.900 

-.0740 

-.0850 

- . 0900 

-.0680 

_ 

3.502 

BETAT 

( 2) 

= -6.520 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.6670 

.7910 

.7780 

.9420 

.8600 

.050 

.0230 

-.0120 

.0260 

.0420 

.0410 

.150 

.0250 

-.0030 

.0330 

.0410 

.0360 

.300 

.0540 

.0040 

.0100 

.0370 

.0250 

. 520 

.0320 

.0210 

.0070 

.0410 

.0390 

.650 

-.0260 

-.0520 

- .0800 

-.0540 

— . 0550 

.775 

-.0380 

-.0610 

-.0800 

-.0830 

-.0450 

.900 

-.0590 

-.0730 

-.0820 

-.0590 

= 

3.502 

BETAT 

< 3) 

= -4.330 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.7130 

.8020 

.8150 

.9610 

.8510 

.050 

.0500 

.0130 

.0540 

.0660 

.0680 

.150 

.1560 

.0360 

.0580 

,0570 

.0600 

. 300 

.0670 

.0460 

.0400 

.0520 

.0430 

. 520 

.0710 

.1070 

.0360 

.0490 

.0570 

.650 

-.0040 

-.0110 

-.0660 

-.0420 

-.0540 

.775 

-.0060 

-.0390 

-.0660 

-.0620 

-.0510 

.900 

-.'0440 

— .0610 

-.0540 

-.0520 

_ 

3.502 

BETAT 

< 4) 

= -2.140 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.9850 

.8230 

.8090 

.9680 

.8520 

.050 

.0570 

.0450 

.0800 

.0940 

. 1000 

. 150 

.1600 

.0830 

.0890 

.0830 

. 091  fO 

. 300 

.1880 

.0990 

.0910 

.0790 

.0760 

.520 

.1340 

.1520 

.1040 

.0670 

.0730 

.650 

.0100 

.0020 

.0010 

- .0370 

-.0360 

.775 

.0200 

-.0200 

-.0100 

-.0490 

-.0440 

.900 

-.0270 

-.0180 

-.0390 

-.0330 

_ 

3.502 

BETAT 

C 5) 

= 2 . 260 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.8750 

.8460 

.8380 

.9700 

.8200 

.050 

.2750 

.2140 

.1510 

.1670 

.1750 

.150 

.2990 

.2820 

.2160 

.1610 

.1650 

.300 

.2520 

.3150 

.2170 

.1680 

.1470 

. 520 

.1930 

.2100 

.2690 

.1570 

.1260 

.650 

.0250 

.0260 

.0620 

.0220 

. 0080 

.775 

, 0220 

.0090 

.0380 

.0190 

-.0130 

(RBNR02) 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1725 


) 

DATE  18  SEP 

SECTION  ( 
MACH  t 3) 

MACH  ( 3} 


MACH  < 3) 


MACH  ( 3) 


73 


AMES  07-707  IA9  CCA  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


(RBNR92) 


1 ) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


s 3.502  BETAT  ( 5)  = 2.260 


x 3.502  BETAT  ( 6)  = 4.480 


= 3.502  BETAT  ( 7)  = 6.690 


= 3.502  BETAT  ( S)  = 8.910 


Z/BV 

.158 

.316 

x/cv 

.900 

.0010 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.6810 

, 8360 

.050 

.3390 

.2990 

.150 

.2850 

,4060 

.300 

.2690 

.3620 

.520 

.2100 

.2330 

.650 

.0420 

.0250 

.775 

.0520 

.0040 

.900 

-.0060 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.5470 

.8590 

.050 

.4550 

.4320 

.150 

.3990 

.5170 

.300 

.3320 

.3890 

.520 

.2220 

.2550 

.650 

.0500 

.0360 

.775 

.0340 

.0120 

.900 

.0100 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.4660 

.7970 

.050 

.5250 

.6340 

.150 

.4500 

.5710 

.300 

.3480 

.4250 

.520 

.2200 

• 2800 

ccn 

.0420 

-liA  40 

.775 

.0180 

.0200 

.900 

.0180 

,600 

.840 

.925 

.0290 

.0180 

-.0130 

.600 

.840 

.925 

.8740 

.9690 

.7990 

.2610 

.2100 

.2170 

.3110 

.2220 

.2080 

.3910 

.2600 

.2070 

.3150 

.2440 

.1890 

.0770 

.1270 

.0540 

.0520 

.0900 

.0480 

.0420 

.0730 

.0530 

.600 

.840 

.925 

.8730 

.9570 

.7860 

.4050 

.2680 

.2629 

.4840 

.3390 

.2780 

.4330 

.3750 

.3130 

.3360 

.3780 

.3440 

.0790 

.1400 

.1320 

.0660 

.1050 

.1490 

.0590 

.0880 

.1050 

.600 

.84li 

.925 

.8570 

.9910 

.8960 

.5730 

.4430 

.4030 

.5520 

.5110 

.4530 

.4880 

.5160 

.4740 

.3740 

.4350 

.4260 

. 1010 

.1730 

.1840 

.0970 

.1390 

.1630 

.0870 

.1220 

.1250 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1726 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 

(RBNR03)  ( 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF  = 
LREF  = 
BREF  = 
SCALE  = 

2.4210  SQ.FT. 
39.8490  INCHES 
39.8490  INCHES 
.0300  SCALE 

XMRP  = . 
YMRP  = 
ZMRP  = 

28.5300  INCHES 
.0000  INCHES 
.0000  INCHES 

ALPHAT  = 
RUDDER  = 
RUDFLR  = 

-6.000 
.out) 
. 1'iDLf 

ORB  INC 
ELEVON 

SECTION  ( 1) RIGHT  VERTICAL 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 1)  = -8.4211 


MACH  ( 1>  = 2.498  BETAT  ( 2)  = -6. 290 


MACH  ( 1>  = 2.498  BETAT  C 3)  = -4.100 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 4)  = -2.070 


Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4220 

. 5500 

. 5640 

.6530 

.67411 

.050 

-.0360 

-.0780 

-.1060 

- . 0790 

-.11761' 

4 cn 

nfion 

— 071  n 

— .0810 

—.0480 

-.1143'j 

.300 

.0250 

-.0690 

-.0740 

-.0410 

~.  1(2911 

. 520 

-.0140 

-.0710 

-.0560 

-.0240 

.0190 

.650 

-.0910 

-.1390 

-.1590 

-.1320 

-.1190 

.775 

-.1140 

—.1400 

-.1470 

-.1590 

-.1290 

.900 

-.1350 

-.1440 

-.1591' 

-.1450 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

. .925 

X/CV 

.000 

.6060 

. 7090 

.6320 

.7080 

.7030 

.050 

.0050 

-.0540 

-.0690 

-.0430 

-.0330 

.150 

.1180 

-.0190 

-.0350 

-.0110 

-.01)40 

. 300 

.0700 

-.0040 

-.0250 

-.0030 

.0050 

.520 

.0560 

.0490 

-.0040 

.0090 

.0330 

.650 

-.0490 

-.0870 

-.1350 

-.1200 

-.1140 

.775 

-.0770 

-.1020 

-.1240 

-.1390 

-.1170 

.900 

-.0970 

-.1190 

-.1390 

-.1270 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.5770 

.8490 

.7160 

♦ 7440 

.7090 

. 050 

.2500 

.0500 

-.OHIO 

-.0020 

.0100 

.150 

.2140 

.0690 

.0690 

.0350 

.0380 

.300 

. 1 570 

.2030 

.0670 

. 0550 

. 0470 

. 520 

.0950 

. 1090 

.1320 

.0790 

.0780 

.650 

-.0290 

-.0900 

-.0340 

- .0700 

-.0860 

.775 

-.0420 

- . 0880 

-.0780 

- . 0920 

-.0890 

.900 

- . 0830 

-.0870 

-.0960 

-.0840 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

X/CV 

. 000 

.9290 

.8620 

.7620 

. 7900 

.7190 

.050 

.1690 

.1800 

.0820 

.0650 

.0750 

• 1 50 

.2920 

.1920 

.1430 

.1140 

♦ 1130 

. 300 

. 21 70 

.2550 

.1820 

.1480 

.1250 

.520 

.1580 

.1400 

.1810 

.1640 

,1570 

.650 

-.0300 

-.0630 

- . '.1440 

“ .0190 

-.0400 

.775 

- . 0080 

-.0790 

-.0620 

- . 0330 

-.0430 

, 900 

-.0750 

-.0680 

-.0390 

“•0310 

73  > 


. 500 

.000 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1727 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  * T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  ( 1IRIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

i i) 

_ 

2.498 

BETAT 

{ 5) 

- 

2.180 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.9020 

.8940 

.7860 

.7980 

• 6960 

.050 

.3190 

.3690 

.2860 

.2200 

.2010 

.150 

.3570 

.4220 

.3550 

.3010 

. 2800 

.300 

.2770 

.3130 

.3390 

.3470 

.3120 

.520 

.2220 

. 2000 

.2520 

.2830 

.2660 

.650 

—.0100 

-.0300 

-.0150 

.0370 

.0490 

.775 

.0000 

-.0440 

-.0310 

.0060 

.0190 

.900 

-.0510 

-.0350 

-.0090 

-.0020 

MACH 

< u 

2.498 

BETAT 

( 6) 

- 

4.310 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

. 5400 

.9230 

.7660 

.7610 

.6550 

.050 

.3970 

.5130 

.4390 

.3970 

.3960 

.150 

.3680 

.4550 

.4450 

.4330 

.4170 

.300 

. 2800 

.3360 

.3800 

.3950 

.3800 

.520 

.2310 

.2190 

.2880 

.3140 

.2920 

.650 

-.0010 

-.0210 

.0070 

.0600 

.0680 

.775 

.0150 

-.0300 

-.0080 

.0280 

.0300 

.900 

-.0410 

-.0130 

.0160 

.0150 

MACH 

< i) 

2.498 

BETAT 

{ 7) 

S 

6.440 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4640 

.8020 

.7440 

.7220 

.6150 

.050 

.4710 

.6240 

.5530 

.5170 

.5130 

.150 

.4170 

.4990 

.5010 

.4950 

.4810 

.300 

.2970 

.3700 

.4220 

.4420 

.4270 

.520 

.2420 

.2400 

.3200 

.3500 

.3170 

.650 

-.0010 

-.0080 

.0240 

.0770 

.0850 

.775 

.0240 

-.0140 

.0130 

.0470 

.0470 

. 900 

-.0170 

.0090 

.0320 

.0300 

<3  Jtfi 

.925 

MACH 

( i) 

X= 

2.498 

BETAT 

( 8) 

8.570 

Z/BV 

.158 

.316 

• 600 

a L'*tL' 

X/CV 

.000 

.3260 

.6930 

.7140 

.6760 

. 5730 

.050 

.5230 

.7070 

.6240 

.6090 

.6100 

.150 

.4540 

. 5420 

. 5500 

.5600 

. 5490 

. 300 

.3090 

.4080 

.4680 

.4950 

. 4840 

. 520 

.2540 

.2590 

.3550 

. 3940 

.3560 

.650 

.0130 

. 0080 

• 0400 

. 1*14  n 
• * LI  x -> 

1051’} 

.775 

.0380 

.0070 

. 0400 

.0710 

.0760 

.900 

.0170 

• 0400 

.0580 

.0580 

MACH 

( e) 

2.999 

BETAT 

( 1) 

— 

-8.570 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4540 

.6080 

4 5600 

.7740 

.7260 

.050 

-.0200 

- . 0440 

-.0540 

-.0160 

-.0070 

.150 

,0050 

-.0300 

-.0360 

-.11040 

.0050 

. 300 

-.0100 

-.0320 

-.0360 

-.0050 

. 0000 

(RBNR03) 


DATE  10  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1726 


AMES  87-7117  IA9  CCA  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION!  ( DRIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 2)  = 

2.999 

BETAT 

( 1) 

= -8.570 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

. 520 

-.0300 

-.0400 

-.0280 

. 0030 

.0190 

.650 

-.0740 

-.0960 

-.1110 

-.0890 

-.0800 

.775 

-.0910 

-.0990 

-.1050 

-.1130 

-.0850 

.900 

- . 1000 

-.1010 

-.1110 

-. 1030 

MACH 

( 2)  = 

2.999 

BETAT 

( 2) 

= -6. 420 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.7110 

.7470 

.6180 

.8190 

. 7520 

.050 

-.0060 

-.0360 

-.0270 

.0140 

.0220 

.150 

.1050 

-.0110 

-.0080 

.0220 

.0300 

.300 

.0490 

-.0030 

-.0080 

.0200 

.0220 

.520 

.0320 

.0070 

— . 0020 

.0260 

.0390 

.650 

-.0380 

-.0760 

-.0950 

-.0760 

-.0720 

.775 

-.0560 

-.0810 

-.1030 

-.1020 

—,o8m 

,9m 

-.0790 

-.0950 

-.1060 

-.0920 

MACH 

t 2)  = 

2.999 

BETAT 

( 31 

- -4.260 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. ODD 

.6590 

.7970 

.6690 

• 8400 

.7510 

.050 

.1130 

.0110 

.0050 

.11430 

.0520 

.150 

.2090 

.0540 

. 0240 

.0480 

.0580 

.300 

.0650 

.0630 

.0250 

.0460 

. 0500 

. 520 

.0710 

.1170 

.0400 

.0530 

.0640 

.650 

-.'.1080 

-.0480 

-.0650 

-.0650 

-.0630 

.775 

-.0140 

-.0600 

-.0550 

-.0900 

-.0750 

.900 

-.0570 

-.0460 

-.0910 

-.0840 

MACH 

( 2)  = 

2.999 

BETAT 

< 4) 

= —2.100 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.9650 

.8670 

.7100 

.8190 

.7170 

.050 

.0980 

.0550 

.0380 

.0700 

.0770 

.150 

.3620 

.1250 

.0790 

.0800 

.0790 

. 300 

.1900 

.2780 

.0950 

.0780 

.0710 

. 520 

.1490 

.1450 

.1850 

.0810 

.0870 

.650 

.0060 

-.0250 

.0110 

-.0460 

-.0500 

.775 

.0120 

-.0450 

-.0130 

-.0520 

- . 0590 

.900 

-.0520 

-.0220 

-.0500 

-.0570 

MACH 

( 2)  = 

2.999 

BETAT 

( 5) 

= 2.220 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

. 9000 

. 8860 

. 7430 

.8250 

. 6920 

.050 

.2790 

.2580 

.1800 

.1490 

. 1480 

. 1 50 

.3700 

.4090 

.2420 

.1940 

.1610 

, 300 

.2480 

.3260 

.3270 

.2260 

.1810 

. 520 

.1990 

. 2040 

.2590 

.2310 

. 1 770 

(RBNR03) 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  OATA  - IA9C 


PACE  1729 


SECTION  < 
MACH  < 2) 

MACH  { 2) 


MACH  { 2) 


MACH  i 2) 


MACH  < 3) 


AMES  87-707  JA9  02A  + S3  + T9  RICHT  VERTICAL 


1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


- 

2.999 

BETAT 

< 

5) 

= 

2.220 

2/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.650 

.0210 

-.0050 

.0280 

.0760 

.0480 

.775 

.0210 

-.0220 

.0190 

.0420 

.0370 

.900 

- .0280 

.0100 

.0250 

.0260 

2.999 

BETAT 

( 

6) 

- 

4.390 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.900 

.5320 

.8410 

.7280 

.8540 

.7100 

.050 

.3560 

.3860 

.3160 

.2350 

.2420 

.150 

.3400 

.4810 

.3870 

.3100 

.2770 

.300 

.2740 

.3690 

.3660 

.3580 

.3080 

.520 

.2050 

.2310 

.2900 

.3200 

.3000 

.650 

.0320 

.0040 

.0460 

.0960 

.1040 

.775 

.0340 

-.0130 

.0330 

.0620 

.0870 

.900 

-.0200 

.0280 

.0460 

.0510 

_ 

2.999 

BETAT 

C 

7) 

6.560 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.5950 

.8250 

.7100 

.8320 

.6840 

.050 

.4480 

. 5790 

.4640 

.3890 

.3680 

.150 

.4380 

.5190 

.4570 

.4400 

.4120 

.300 

.3050 

.4000 

.4020 

.4260 

.4040 

. 520 

.2150 

.2580 

.3140 

.3490 

.3380 

.650 

.0430 

.0160 

.0590 

.1150 

.1190 

.775 

.0150 

.9000 

.0480 

.0840 

.0980 

.900 

-.0020 

.0400 

.0650 

.0660 

2.999 

BETAT 

( 

8? 

8.730 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000. 

.3790 

.7230 

.6850 

.7950 

.6470 

.050 

.4600 

.6530 

.5570 

.5430 

.5340 

.150 

.4000 

.5630 

.5120 

.5240 

.5110 

.390 

.3990 

.4390 

.4450 

.4830 

.4680 

.520 

.2220 

.2860 

.3560 

.3940 

.3790 

.650 

.0520 

.0270 

.0800 

.1420 

.1480 

.775 

.0210 

.0130 

.0650 

. 1040 

.1260 

.900 

.0130 

.0600 

.0840 

.0910 

= 

3.502 

BETAT 

( 

1) 

- 

-8.730 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.444 0 

. 5790 

.6200 

.8530 

. 8020 

.050 

-.0130 

—.0400 

-.0180 

.0190 

.0210 

.150 

-.0170 

-.0190 

-.0120 

.0140 

.0210 

. 300 

-.0260 

— • 0240 

-.0220 

.0120 

.0090 

. 520 

-.0310 

-.0310 

-.0180 

.0180 

.0290 

. 650 

-.0630 

-.0700 

-.0820 

-.0540 

- . 0600 

(RBNR03) 


DATE  16  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I ADC 


PACE  173 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  ( 1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 3) 

5 . 5U2 

BETAT 

C 1) 

= -8.730 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.849 

.925 

X/CV 

.775 

-.0710 

-.0750 

-.0760 

-.0840 

-.0510 

.900 

-.0800 

-.0750 

-.0780 

-.0710 

MACH 

< 3) 

= 

3 . 502 

BETAT 

< 2) 

= -6.530 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.6250 

.6720 

.6650 

.8720 

.7650 

.050 

.0080 

-.0200 

.0090 

.0350 

.0350 

.150 

.0360 

-.0010 

.0130 

.0310 

.1)340 

.300 

.0460 

• 0030 

.0000 

.0260 

.0240 

. 520 

.0220 

. 0050 

. 0020 

.0310 

. 1)400 

.650 

- . 0340 

-.0520 

-.0750 

-.0520 

-.0531) 

.775 

-.0450 

-.0630 

“.0750 

-.0770 

-.0510 

. 900 

-.0660 

-.0700 

-.0770 

-.1)640 

MACH 

( 3) 

- 

3.502 

BETAT 

t 3) 

= -4.340 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.6520 

.7190 

.6950 

.8450 

.7500 

.050 

.0260 

.0140 

.0300 

.0420 

.0421) 

.150 

.1320 

.0280 

•0330 

.0340 

.0360 

.300 

.0570 

.0360 

.0130 

.0290 

.0250 

.520 

.0520 

.0390 

.0150 

.0300 

.0360 

.650 

-.0140 

-.0190 

-.0750 

-.0590 

-.0620 

.775 

-.0190 

-.0460 

-.0760 

-.0710 

-.0580 

.900 

-.0470 

-.0700 

-.0650 

-.0620 

MACH 

< 3) 

- 

3.502 

BETAT 

( 4> 

11 

1 

rc 

k* 

4k 

Q 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.9270 

.7740 

.6960 

.8560 

.7510 

.050 

.0570 

.0380 

.0580 

.0770 

.0830 

.150 

.1870 

.0770 

.0650 

.0700 

. 0740 

.300 

.1610 

.1050 

.0640 

.0630 

.0580 

.520 

.1110 

.1360 

.0840 

.0550 

.1)571) 

. 650 

. 0020 

-.0100 

-.0070 

-.0410 

-.1)411) 

.775 

.0090 

-.0310 

-.0150 

-.0480 

-.1)470 

. 900 

-.0390 

-.0190 

- .0390 

-.0400 

MACH 

( 3) 

_ 

3.502 

BETAT 

( 5) 

“ 2.260 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.8510 

.7980 

.7280 

.8600 

.7271) 

.050 

.2830 

.2220 

.1240 

.1420 

.1500 

.150 

. 2880 

.2770 

.1810 

.1370 

.1421' 

. 300 

.2110 

.3050 

.1980 

. 1 520 

.125’) 

.520 

.1710 

.1990 

.2430 

.1390 

.1100 

.650 

.0150 

.0120 

.0450 

.0150 

-.1)03  0 

.775 

.0190 

- . 0080 

.0350 

.0130 

-.01  50 

CRSNR03) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1731 


SECTION  C 
MACH  < 3) 

MACH  { 3) 


MACH  < 3) 


MACH  ( 3) 


AMES  87-7117  IA9  02A  ♦ S3  + T9  RIOMT  VERTICAL 


(RBNR03) 


DRICHT  VERTICAL 
= 3.502  BET AT  ( 5)  = 


= 3. 502  BETAT  ( 6)  = 


= 3.502  BETAT  ( 7)  = 


= 3.502  BETAT  ( 8)  - 


2.260 


4.470 


6.680 


8,890 


DtrtNuENT  V AH I ABLE  CF 


Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.900 

-.0180 

.0220 

.0150 

-.0150 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4700 

.7630 

.7520 

.8580 

.7070 

.050 

.3260 

.2850 

.2130 

.1850 

.1939 

.150 

.2940 

.3890 

.2830 

.2050 

.1990 

.300 

.2559 

.3680 

.3550 

.2410 

.1940 

.520 

.1890 

.2330 

.2820 

.2310 

.1750 

.0370 

4 r.cn 

,0530 

.650 

•UgUVJ 

• Lir  ru 

.775 

.0410 

-.0090 

.0550 

.0760 

.0470 

,900 

-.0190 

.0420 

.0610 

.0470 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.5400 

.7470 

.7400 

.8860 

.6930 

.050 

.4120 

.3980 

.3610 

.2790 

.2580 

.150 

.3840 

.4920 

.3850 

.3360 

.2830 

,300 

.3130 

.3980 

.4020 

.3640 

.3090 

.520 

.1980 

.2630 

.3180 

.3630 

.3210 

.650 

.0360 

.0340 

.0950 

.1370 

.1320 

.775 

.0150 

.0040 

.0760 

.0980 

.1370 

.900 

-.0060 

.0670 

.0810 

.0890 

Z/BV 

.158 

.316 

.600  . 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.3660 

.6960 

.7270 

.8710 

.7080 

.050 

.4500 

.5250 

.4950 

.4040 

.3770 

.150 

.3470 

.5140 

.4880 

.4620 

.4210 

.300 

.2890 

.4260 

.4370 

.4620 

.4320 

.520 

.1930 

.2890 

.3450 

.3860 

.3809 

.650 

.0330 

.0440 

.0910 

.1460 

.1620 

.775 

.0140 

.0140 

.0750 

.1130 

. . 1480 

.900 

.0020 

.0710 

.0960 

.1119 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1732 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


(RBNR04)  C 10  MAY  73  > 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2,4210 

53 . FT . 

XMRP  = 

28.5300  INCHES 

ALPHAT  = 

-4  4 Jjliti 

ORB INC  = .500 

LREF  = 

39  * 6490 

INCHES 

YMRP  = 

.0000  INCHES 

RUDDER  “ 

4 000 

ELEVON  = .000 

8REF  = 

39,8490 

INCHES 

ZMRP  = 

.0000  INCHES 

RUDFLR  = 

.000 

SCALE  = 

,0300 

SCALE 

SECTION  ( 1> RIGHT  VERTICAL 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 1)  = -8.430 


MACH  ( 1J  = 2^498  BETAT  ( 2)  = -6i310 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 3)  = -4.190 


MACH  < 1)  = 2.498  BETAT  ( 4)  = -2.070 


Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2900 

.4990 

.5140 

.6260 

.6340 

.050 

.0130 

-.0610 

-.1190 

-.0980 

-.0900 

. 1 50 

-.0130 

-.0660 

-.0860 

-.0730 

-.0640 

'.1 

— m an 

— near. 

— <V7Ari 

— . I'tfTO) 

. 520 

-.0470 

-.0740 

-.0730 

-.0480 

-.0220 

.650 

-.1150 

-.1360 

-.1690 

-.1460 

-.1380 

.775 

-.1330 

-.1430 

-.1610 

-.1610 

— .1400 

.900 

-.1440 

-.1570 

-.1570 

-.1540 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4620 

.6700 

.5820 

.6850 

.6590 

,050 

.0270 

-.0570 

-.0810 

-.0550 

-.0470 

.150 

.0950 

-.0270 

-.0470 

-.0320 

-.0240 

. 300 

.0410 

-.0150 

-.0350 

-.0250 

-.0140 

.520 

.0240 

.0200 

-.0130 

-.0090 

-0160 

.650 

-.0700 

-.1060 

-.1330 

-.1260 

-.1250 

.775 

-.0850 

-.1070 

-.1320 

-.1430 

-.1270 

.900 

-.1070 

-.1280 

-.1400 

-.1360 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

. LiOQ 

.4500 

.7920 

.6720 

.7270 

.6750 

.050 

.2250 

,0440 

-.0220 

-.0040 

.0020 

• 150 

.1700 

.0560 

.0540 

.0350 

.0300 

4 3DD 

.1340 

.1600 

.0590 

,0450 

. 0430 

♦ 520 

.0650 

.0830 

.0980 

, 0600 

.0700 

.850 

-.0490 

-.1000 

-.0570 

-.0820 

-.0910 

. 775 

-.0570 

-.0920 

-.0850 

-.1030 

-.0960 

.900 

-.0910 

-.0960 

-.1060 

-.0970 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

X/CV 

. LiUO 

.7580 

. 7980 

.7120 

.7760 

.6880 

.050 

.1940 

.1320 

*0550 

. 0500 

, L»63!"» 

.150 

.2470 

. 1 520 

.1200 

. 0920 

. Ii96Li 

. 300 

.1910 

.2240 

.1500 

.1190 

.1010 

.520 

.1280 

.1150 

.2610 

.1340 

.1260 

. 650 

-.0360 

-.0740 

— | hJMJ 

-.0350 

-.0570 

.775 

-.0300 

-.0960 

“.0770 

-.0470 

- . 0600 

.900 

-.0910 

-.0840 

-.0570 

-■li49L* 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1733 


AMES  87-707  IA9  02A  7 S3  ♦ T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  < 1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

t 

1) 

a 

2.49a 

BETAT 

( 55 

a 

2. 180 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.7260 

.8220 

.7380 

.7820 

.6620 

.050 

.2790 

.3200 

.2450 

.1850 

.1710 

.150 

.3000 

.3770 

.3160 

.2630 

.2410 

.300 

.2310 

.2750 

.3070 

.3110 

.2720 

.520 

.1770 

.1630 

.2170 

.2540 

.2370 

.650 

-.0340 

-.0480 

-.0300 

.0220 

.0330 

.775 

-.0270 

-.0660 

-.0470 

-.0110 

-.0010 

.900 

-.0760 

-.0540 

-.0250 

-.0190 

MACH 

< 

1> 

_ 

2.498 

BETAT 

C 6) 

4.300 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.3920 

.8580 

.7350 

.7380 

.6160 

.050 

.3250 

.4520 

.3950 

.3580 

.3570 

.150 

.3140 

,4140 

.4090 

.3970 

.3830 

.300 

.2400 

.2960 

.3390 

.3620 

.3520 

.520 

.1850 

.1820 

.2420 

.2830 

.2650 

.650 

-.0260 

-.0400 

-.0140 

.0430 

.0540 

.775 

-.0110 

-.0540 

-.0280 

.0140 

.0120 

.900 

-.0620 

-.0320 

.0010 

-.0030 

MACH 

< 

1) 

_ 

2.498 

BETAT 

( 7) 

= 

6.430 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.3540 

.7520 

.6950 

.7050 

.5800 

.050 

.3980 

.5600 

.5150 

.4910 

.4880 

.150 

.3510 

.4490 

.4620 

.4650 

.4560 

.300 

.2460 

.3270 

.3880 

.4140 

.4030 

.520 

.1950 

.2030 

.2840 

.3230 

.3010 

.650 

-.0270 

-.0280 

.0150 

.0670 

.0770 

.775 

-.0070 

-.0350 

.0050 

.0420 

.0330 

.900 

-.0380 

.0010 

.0270 

.0160 

MACH 

< 

1> 

2.498 

BETAT 

( 8) 

= 

6 . 550 

T saw 

t—  f U V 

.158 

,316 

,600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2060 

.6460 

.6660 

.6590 

.5370 

.050 

.4240 

.6460 

.5830 

.5820 

. 5800 

.150 

.3650 

.4950 

.5080 

. 5320 

. 5240 

.300 

.2530 

.3670 

.4300 

.4690 

.4610 

. 520 

.2090 

.2270 

.3210 

.3730 

.3410 

.650 

_ I'i4  Cf*. 

V ClAVbi 

—.0110 

,0320 

,0960 

.1000 

.775 

.0160 

-.0100 

.0370 

.0720 

.0610 

.900 

-.0050 

.0340 

.0560 

.0460 

MACH 

( 

2) 

2.999 

BETAT 

f 15 

-8.580 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.3080 

.5350 

. 5840 

. 6800 

. 6400 

.050 

-.0180 

-.0440 

-.0570 

-.0350 

-.0270 

.150 

.0190 

-.0390 

— .0500 

-.0250 

-.0170 

. 300 

—.0270 

- . 0440 

-.0560 

-.0270 

- . 0200 

(RBNR04) 


DATE  IS  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA3C 


PAGE  1734 


AMES  87-707  IA9  OEA  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 
SECTION  ( i) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 2)  = 2*999 

BETAT  < 1)  = -8.580 

Z/BV 

.156 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 520 

- .0500 

-.0520 

-.0500 

-.0180 

-.0010 

.650 

- . 0870 

-.0990 

-.1150 

- .0950 

-.0910 

.775 

-.0960 

-.1030 

-.1130 

-.1180 

-.0960 

.9'j'l 

-.1060 

-.1110 

-.1130 

-.1150 

MACH 

( 2)  s 2.999 

BETAT  ( 2)  s -6.420 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.6250 

.6680 

.6350 

. 7240 

.6670 

.050 

-.0190 

-.0490 

-.0340 

-.0060 

.0000 

.150 

.1390 

-.0190 

-.0260 

-.0010 

. 0080 

.300 

.0270 

-.0180 

-.0300 

-.0010 

.0010 

. 520 

,0090 

-.0050 

-.0230 

,0070 

.0200 

.650 

-.0500 

- . 0820 

-.1050 

-.0850 

-.0840 

.775 

-.0610 

-.0690 

-.1170 

-.1090 

-.0890 

.900 

-.0890 

-.1060 

- . 1090 

-.0990 

MACH 

< 2)  = 2.999 

BETAT  ( 3)  = -4,260 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

nnn 

.4750 

• 7370 

.6710 

.7440 

.6680 

.050 

.1590 

.0060 

— .1010 

.0170 

.0270 

.150 

. 1470 

.0410 

.1080 

.0220 

.0290 

.300 

.0490 

.0620 

-.0020 

.0200 

.0220 

.520 

.0470 

.091*1 

.0160 

.0240 

.0360 

.650 

-.0250 

-.0660 

—.0850 

-.0770 

-.0770 

.775 

-.0310 

-.0650 

-.0690 

—.1000 

-.0840 

.900 

— . LI  620 

- . D64LI 

-.0930 

-.0910 

MACH 

i 2)  = 2.939 

BETAT  < 4)  = -2.110 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.8480 

.8140 

.6960 

. 7610 

.6350 

.050 

.0900 

.0450 

.0300 

.0460 

.0550 

.150 

.3060 

.0980 

.0560 

.0530 

.0610 

. 300 

.1620 

.2280 

.0770 

.0550 

.0530 

.520 

.1220 

.1270 

.1080 

.0560 

.0620 

.650 

-.0040 

-.0370 

-.0010 

-.0610 

-.0650 

.775 

- . 0040 

-.0570 

-.0300 

-.0670 

-.0700 

. 900 

- . 0620 

-.0410 

-.0630 

-.0620 

MACH 

( 2)  = 2.999 

BETAT  ( 5)  - 2.210 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

X/CV 


000 

. 7650 

.8250 

.7310 

. 7670 

.6060 

050 

, 2250 

. 2040 

. 1 540 

.1430 

. 1440 

150 

.2730 

.3340 

.2180 

.1700 

.1610 

300 

.2070 

.2940 

.2710 

.1960 

. 1 590 

520 

.1640 

. 1 760 

.2220 

.1920 

.1450 

(RBNR04) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1735 


AMES  87-7117  IA9  02A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  ( DRIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CF 


MACH 

( 

2> 

2.999 

BETAT 

( 

5) 

= 

2.210 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

,925 

X/CV 

.650 

.0050 

-.0170 

.0080 

.0510 

.0170 

.775 

.0010 

-.0380 

-.0110 

.0180 

.0080 

.900 

-.0430 

—.0180 

.0060 

.0040 

MACH 

( 

2) 

2.999 

BETAT 

t 

6) 

4.380 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.3790 

.7840 

.7380 

.7570 

.6230 

.050 

.2970 

.3220 

.2750 

,1920 

.2050 

.150 

,2950 

.4320 

.3280 

.2580 

.2300 

.300 

.2410 

.3270 

.3280 

.2890 

.2550 

.520 

.1690 

.1980 

.2490 

.2750 

.2410 

.650 

.0180 

-.0130 

.0230 

.0670 

.0750 

.775 

.0080 

-.0320 

.0030 

.0350 

.0590 

,900 

-.0350 

-.0060 

.0270 

•0300 

MACH 

( 

2) 

_ 

2.999 

BETAT 

( 

7) 

= 

6.550 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.5090 

.7360 

.7330 

.7410 

.6030 

.050 

.3810 

.5020 

.4260 

.3290 

.3130 

.150 

.3650 

.4600 

.4320 

.3800 

.3540 

.300 

.2490 

.3520 

.3640 

.3720 

.3520 

.520 

.1720 

.2210 

.2710 

.3070 

.2920 

.650 

.0140 

-.0020 

.0350 

.0850 

.0920 

.775 

-.0140 

-.0200 

.0190 

.0600 

.0790 

.900 

-.0210 

.0110 

.0470 

.0480 

MACH 

( 

2) 

_ 

2.999 

BETAT 

{ 

85 

- 

8.710 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2330 

.6390 

.7210 

.7040 

.5660 

.050 

.3660 

.5740 

.5410 

.4770 

.4710 

.150 

.3180 

. 5050 

.4850 

.4610 

.4510 

■xr.r. 

■ 2520 

,3910 

,4010 

.4270 

.4090 

.520 

.1800 

.2480 

.3050 

.3440 

.3280 

.650 

.0240 

.0090 

.0510 

.1080 

.1170 

.775 

.0020 

-.0080 

.0380 

.0860 

. 1040 

.900 

-.0050 

.0340 

.0730 

.0730 

MACH 

< 

3) 

_ 

3.502 

BETAT 

( 

15 

— 

-8.740 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. BOO 

.3330 

.5570 

.5180 

.7430 

.6990 

.050 

-.0190 

-.0480 

-.0370 

-.0100 

- . 0050 

.150 

-.0250 

-.0330 

-.0280 

-.0140 

— .0060 

. 300 

-.0480 

— .0400 

-.0390 

-.0170 

-.0160 

. 520 

-.0530 

-.li470 

-.0380 

- . 0090 

.0000 

.650 

- . 0800 

-.0800 

-.0940 

-.0710 

-.0770 

(R0NRO4) 


CATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1736 


AMES  87—707  IA9  CCA  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  ( DRIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 3) 

3 . 592 

BETAT  ( 1) 

= 

-8.740 

Z/BV 

.158 

.316 

• 600 

. 8 40 

.925 

X/CV 

.775 

-.0810 

-.0840 

-.0910 

-.0950 

-.9569 

.900 

-.0870 

-.0870 

-.0919 

-.0769 

MACH 

( 3) 

- 

3.5112 

BETAT  ( 2) 

- 

-6.540 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.5090 

.6630 

. 5340 

.7590 

. 7900 

.050 

-.0080 

-.0330 

-.0140 

.0110 

.9199 

.150 

.0770 

-.0160 

-.0040 

.0100 

.9189 

.300 

.0250 

-.0170 

-.0170 

. 0040 

.9060 

» 52' j 

_ i-.non 

— 0*70 

-'*0170 

, 0090 

.0219 

.650 

— .0480 

-.0640 

-.0810 

— . 0600 

-.9619 

.775 

-.0530 

-.0710 

-.0800 

-.0810 

-.9589 

.900 

-.0730 

-.0740 

-.0780 

-.9739 

MACH 

{ 3) 

_ 

3.502 

BETAT  ( 3) 

= 

-4.340 

Z/BV 

.158 

.316 

• 600 

.840 

• S25 

X/CV 

.000 

.4830 

.7320 

.5790 

.7430 

.6620 

.050 

.0510 

.0000 

.0080 

*0250 

.9260 

.150 

.1140 

.0160 

.0170 

.0210 

.0210 

.300 

.0450 

.0190 

,0020 

.0190 

.0110 

.520 

.0380 

.0180 

- .0020 

.0130 

.9269 

.650 

-.0240 

-.0500 

-.0800 

-.0630 

-.0679 

.775 

-.0250 

-.0520 

-.0840 

-.0780 

-.9619 

.900 

-.0490 

-.0780 

-.0710 

-.9659 

MACH 

( 3) 

- 

3,502 

BETAT  ( 4) 

.5 

-2.150 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

,8390 

.7770 

.5940 

.7540 

.6610 

.050 

.0690 

.0310 

.0370 

.0580 

.9629 

.150 

.1890 

.0660 

.0500 

.0510 

.9559 

. 300 

.1350 

.0700 

.0450 

.0480 

.9410 

.520 

.0980 

.1170 

.0570 

.0380 

.9430 

. 650 

.0080 

-.0120 

- .0310 

- . 0440 

-.9460 

.775 

.0080 

-.0330 

-.0250 

-.0470 

-.9489 

. 900 

-.0400 

-.0250 

-.0410 

— . 0429 

MACH 

( 3) 

3 . 502 

BETAT  ( 5) 

— 

2.260 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

. 840 

.925 

X/CV 

. 000 

.7910 

.8050 

.6180 

. 7590 

.6439 

. 050 

.2260 

,1980 

.1130 

. 1230 

.1299 

.150 

.2260 

.2410 

,1580 

.1190 

.1239 

.300 

.1830 

.2760 

. 1 750 

.1300 

.1119 

. 520 

. 1 520 

.1830 

.2240 

.1210 

.9939 

.650 

.0140 

.0080 

.0370 

.0180 

- . 9959 

.775 

.0190 

-.0140 

*0210 

.0100 

- . 9299 

(RBNR04) 


DATE  18  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  67-707  IA9  OE A + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 

SECTION  t 1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < 31  = 3 . 502  BETAT  ( 55  = 2.260 


MACH  < 3)  = 3.502  BETAT  C 6)  = 4.460 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  < 7)  = 6.660 


MACH  i 3)  = 3.502  BETAT  ( 8)  = 8.870 


Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

x/cv 

.900 

-.0250 

.0110 

.0090 

-.0250 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.3610 

.7910 

.6400 

.7540 

.6210 

.050 

.2830 

.2610 

.1850 

.1720 

.1760 

.150 

.2690 

.3620 

.2320 

. 1970 

.1740 

.300 

.2330 

.3420 

.2910 

.2240 

.1810 

.520 

. 1670 

.2090 

.2570 

.2150 

.1680 

.650 

.0290 

.0120 

.0560 

.0890 

.11560 

.775 

.0260 

-.0130 

.0400 

.0610 

.0360 

.900 

-.0230 

.0280 

.0470 

.0390 

Z/BV 

,158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4400 

.7500 

.5930 

.7750 

.6290 

.050 

.3690 

.3770 

.2790 

.2500 

.2680 

.150 

.3590 

.4450 

.3230 

.2960 

.2740 

.300 

.2600 

.3640 

.3500 

.3250 

.2880 

.520 

. 1610 

.2370 

.2820 

.3220 

.2730 

.650 

.0190 

.0250 

.0730 

.1150 

.1230 

.775 

-.0050 

- .0040 

.0540 

.0780 

.1090 

.900 

-.0120 

.0420 

.0640 

.0720 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2590 

.6600 

.6100 

.7620 

.6180 

.050 

.3440 

.4680 

.4060 

.3620 

.3480 

.150 

.2590 

.4750 

.4230 

.4110 

.3810 

• 300 

.2280 

.4050 

.3940 

.4180 

• 3900 

. 520 

. 1600 

.2660 

.3170 

.3530 

.3400 

.650 

.0180 

.0360 

.0860 

.1330 

.1510 

.775 

.0070 

.0050 

.0680 

.0980 

.1380 

.900 

—.0030 

.0600 

.0860 

.0940 

PAGE  1737 


(RBNRD4) 


DATE  16  SEE  71 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1738 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  RICHT  VERTICAL 


{RBNR05)  ( 10  MAY 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2.4210  SQ.FT. 

XMRP  = 

28.5300  INCHES 

ALPHAT  = 

-2.LHVJ 

CRB INC  = 

LREF  9 

39.8490  INCHES 

YMRP  ~ 

.0000  INCHES 

RUDDER  = 

.tiliti 

ELEVCN  = 

BREF  - 

39.8490  INCHES 

ZMRP  = 

.0000  INCHES 

RUDFLR  = 

. L'j'j'J 

SCALE  ~ .0300  SCALE 


SECTION  ( 15 RICHT  VERTICAL 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 15  = 2.498  BETAT  ( 1)  = -8.430 


MACH  { 1)  = 2.496  BETAT  ( 2)  = -6.310 


MACH  t 1)  = 2.498  BETAT  ( 3)  = -4.190 


MACH  { 1)  = 2.496  BETAT  ( 4)  = -2.070 


Z/BV 

,158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.1980 

.4750 

.4550 

.5610 

.5730 

.050 

.0090 

-.0680 

-.1310 

-.1050 

- , 0990 

.150 

-.0020 

-.0720 

-.0920 

-.0830 

-.0730 

y 

r.g^r. 

— n^'Mi 

_ i',77ri 

— . 0620 

.520 

-.0610 

-.0770 

-.0760 

-.0560 

-.0350 

.650 

-.1260 

-.1370 

-.1580 

-.1440 

-.1420 

.775 

-.1310 

-.1380 

-.1560 

- . 1491i 

-.1460 

.900 

-.1510 

-.1560 

-.1490 

-.1560 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2810 

. 6460 

.5320 

.6220 

.5980 

.050 

.0630 

-.0500 

-.0850 

-.0630 

-.0560 

.150 

.0710 

-.0330 

-.0460 

-.0380 

-.0340 

.300 

.0150 

-.0080 

-.0310 

-.0270 

-.0240 

. 520 

-.0010 

-.0050 

-.0160 

-.0100 

• OOIO 

.650 

-.0880 

-.1250 

-.1390 

-.1200 

-.1240 

.775 

-.0880 

-.1140 

-.1310 

-.1400 

-.1290 

.900 

-.1110 

-.1270 

-.1370 

-.1380 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.4150 

.7250 

.6120 

.6870 

.6300 

.050 

.1950 

.0330 

-.0380 

- . 0030 

.0100 

.150 

,1480 

.0350 

.0310 

.0250 

.0350 

.300 

.1170 

.1140 

.0450 

.0320 

.0350 

. 520 

.0400 

.0570 

.0660 

. 0400 

.0580 

,650 

-.0610 

-.1070 

-.0600 

- .0870 

-.0970 

.775 

-.0720 

- . 1000 

-.0900 

- . 1060 

-.1090 

. 900 

-.1000 

-.1020 

-.1120 

- . 1 090 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

. 5740 

. 7360 

. 6520 

.7100 

. 6290 

.050 

.1940 

.0870 

.0260 

.0360 

. 0460 

.150 

. 2030 

.1190 

.0920 

.0700 

.0720 

.300 

. 1 540 

.1900 

.1240 

.0950 

.0780 

. 520 

.0970 

.0850 

.1350 

.1070 

. 1020 

.650 

-.0570 

-.0910 

-.0660 

-.0510 

-.0680 

.775 

-.0510 

-.1140 

-.0850 

- . 0600 

-.0780 

. 900 

-.1030 

-.0920 

- . 0680 

- . 0700 

73  ) 


. 500 
. 000 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  CATA  - IA9C 


PAGE  1739 


AMES  87-707  !A9  OZA  * S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  < IS  RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 11 

2.498 

BETAT 

C 5) 

= 

2.180 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. too 

.5260 

.7670 

.6780 

.7150 

.6060 

.050 

.2460 

.2730 

.2090 

.1580 

.1450 

.150 

.2440 

.3400 

.27911 

.2280 

.2080 

.300 

.1850 

.2380 

.2690 

.2650 

.2380 

.520 

.1370 

.1300 

.1900 

.2290 

.2080 

.650 

-.0550 

-.0650 

-.0380 

.0100 

.0240 

.775 

-.0510 

-.0830 

-.0560 

-.0190 

-.0170 

.900 

-.0930 

-.0620 

-.0320 

-.0330 

MACH 

( i> 

- 

2.498 

BETAT 

( 6) 

- 

4,300 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.3630 

.7870 

.6730 

.6960 

.5770 

.050 

*2700 

.3920 

.3530 

.3070 

.3010 

.150 

.2520 

.3650 

.3620 

.3550 

.3410 

.300 

.1890 

.2570 

.3040 

.3220 

.31711 

. 520 

.1430 

. 1480 

.2130 

.2530 

.2410 

.650 

-.0540 

-.0580 

-.0140 

.0300 

.0400 

.775 

-.0410 

-.0680 

-.0350 

.0010 

-.0070 

.900 

-.0780 

-.0410 

-.0140 

-.0180 

MACH 

( 1) 

= 

2.498 

BETAT 

( 7) 

= 

6.420 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.1890 

.7220 

. 6400 

.6430 

.5240 

.050 

.3040 

.4850 

.4700 

.4530 

.4510 

.150 

.2760 

.4040 

.4210 

.4270 

.4180 

.300 

.1980 

.2900 

.3500 

.3740 

.3650 

.520 

.1560 

.1740 

.2530 

.2920 

.2700 

.650 

-.0430 

-.0410 

-.0010 

.0530 

.0600 

.775 

-.0230 

-.0500 

-.0090 

.0250 

.0220 

.900 

-.0550 

-.0130 

.0140 

.0060 

MACH 

< 1> 

- 

2.498 

BETAT 

< S) 

- 

8.540 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

x/cv 

. 000 

.1060 

.5970 

.6010 

.5880 

.4770 

.050 

.3410 

. 5730 

.5360 

.5420 

.5390 

.150 

.2940 

, 4400 

.4650 

.4900 

.4830 

.300 

.2050 

.3220 

.3950 

.4280 

.42411 

. 520 

.1710 

.1980 

.2940 

.3380 

.3070 

.650 

- . 0290 

-.0210 

.0310 

.0800 

.0820 

.775 

— • 0030 

-.0290 

.0220 

.0520 

.0470 

.900 

-.0280 

.0140 

.0360 

.0360 

MACH 

( S) 

_ 

2.999 

BETAT 

( 1) 

- 

-8.590 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

. 1490 

.4600 

.5210 

. 5900 

.5830 

.050 

-.0440 

-.0830 

-.1000 

-.0490 

- . 0440 

. 1 50 

- . 0600 

t .0790 

-.0920 

-.0430 

-.0340 

.300 

-.0720 

-.0850 

-.0650 

-.0420 

-.0370 

(RBNR05) 


DATE  18  SEP  ?s 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - JA9C 


PAGE  1740 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  ( 1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 

a) 

= 

2.999 

BETAT 

< 1) 

= -8.590 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.620 

-.0880 

-.0910 

-.0570 

-.0300 

-.0180 

.650 

-.1310 

-.1320 

-.1200 

-.0950 

-.0980 

.775 

-.1380 

-.1350 

-.1160 

-.1180 

-.0950 

.900 

-.1410 

-.1150 

—.1190 

-.1100 

MACH 

( 

2) 

_ 

2.999 

BETAT 

( 2) 

= -6.440 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4540 

. 5840 

. 5770 

.6310 

.6000 

.050 

-.0100 

-.0510 

-.0460 

- . 0260 

-.0190 

.150 

.0260 

-.0270 

-.0400 

-.0200 

-.0150 

.300 

.0280 

-.0290 

— * 041*0 

-.0210 

— • 0190 

.520 

-.0100 

-.0270 

-.0350 

-.0150 

-.0010 

.650 

-.0740 

-.0930 

-.1100 

-.0890 

-.0900 

.775 

-.0740 

-.0960 

-.1150 

-.1140 

-.0900 

.900 

-.0990 

-.1070 

-.1130 

-.1030 

MACH 

t 

2) 

_ 

2.999 

BETAT 

( 3) 

= -4.27D 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.3580 

.6790 

.6280 

.6620 

.6070 

.050 

.1670 

.0070 

-.0270 

• 0000 

.0070 

.150 

.1320 

.0210 

-.0190 

.0050 

.0110 

.300 

.0410 

.0280 

— . 0020 

.0050 

.0080 

.520 

.0110 

.0270 

.0040 

.0060 

.0210 

.650 

-.0600 

-.0790 

-.0860 

-.0770 

-.0800 

-*-»c 

_ i .crn 

— f-oMn 

- i>7*n 

- * i QfiO 

-.Ortso 

.900 

-.0790 

-.0700 

-.0950 

-.0920 

MACH 

f 

2) 

= 

2.999 

BETAT  ' 

( 4> 

= -2.110 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

. 5460 

. 7370 

.6570 

.6680 

.6070 

. 050 

.1370 

.0140 

-.0030 

.0280 

.0360 

.150 

. 1470 

.0550 

.0250 

.0360 

.0430 

. 300 

. 1 100 

.1590 

.0730 

.0350 

.0360 

. 520 

.0670 

.0770 

.0740 

.0400 

.0490 

.650 

-.0440 

-.0750 

- .0200 

- . 0640 

-.0670 

.775 

-.0430 

-.0950 

-.0320 

-.0710 

-.0780 

.900 

-.0880 

-.0450 

-.0690 

-.0670 

MACH 

( 

2) 

_ 

2.999 

BETAT  i 

[ 5) 

= 2.220 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.5360 

.7610 

. 6980 

. 6860 

.5770 

.050 

.1890 

.1660 

.1290 

.1380 

.1490 

. 1 50 

.1950 

.2870 

.2000 

.1640 

.1640 

. 300 

.1570 

.2530 

.2470 

.1820 

.1580 

. 520 

.1140 

.1330 

.2150 

.1770 

.1370 

(RBNR05) 


DATE  10  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1741 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  ♦ T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  C 1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

t 

2) 

s 

2.999 

BETAT 

< 

5) 

= 

2.220 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.650 

-.0280 

-.0450 

.0130 

.0390 

.0150 

,775 

-.0250 

-.0640 

-.0070 

.0190 

- • 0040 

.900 

-.0720 

-.0190 

.0080 

.0010 

MACH 

< 

2) 

= 

2.999 

BETAT 

{ 

6) 

S 

4.370 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.640 

.925 

X/CV 

.000 

.2750 

.7210 

.6900 

.6980 

.5590 

.050 

.2610 

.3000 

.2570 

.1860 

,1940 

.150 

,2610 

.3910 

.3070 

.2400 

.219'.’ 

.300 

.2040 

.2960 

.3230 

.2660 

.2340 

.520 

.1300 

.1690 

.2430 

.2650 

.2230 

.650 

-.0220 

-.0240 

.0260 

.0650 

.0750 

.775 

-.0270 

-.0430 

.0110 

.0370 

.0540 

.900 

-.0470 

.0010 

.0230 

, 0300 

MACH 

( 

2) 

= 

2.999 

BETAT 

< 

7) 

= 

6.530 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.3610 

.6470 

.6730 

.6640 

. 5360 

.050 

.2830 

.4240 

.3920 

.3010 

.2910 

.150 

.2460 

.4180 

.4040 

.3520 

.3280 

.300 

.1890 

.3250 

.3600 

.3520 

.3320 

.520 

.1310 

.1930 

.2720 

.2940 

.2800 

.650 

-.0250 

-.0120 

.'.1470 

.0880 

.0910 

.775 

-.0230 

-.0300 

.0320 

.0610 

.0640 

. 900 

-.0340 

.0230 

.0470 

.0500 

MACH 

< 

2) 

_ 

2.999 

BETAT 

t 

8) 

= 

8.700 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0870 

.5620 

.6440 

. 6200 

. 5050 

.050 

.3030 

.4960 

.4920 

.4470 

.4391) 

.150 

.2770 

.4530 

.4530 

.4320 

.4200 

.300 

.2080 

.3560 

.4000 

.3950 

.3900 

. 520 

.1450 

.2140 

.3100 

.3260 

.3121) 

.650 

-.0130 

-.0020 

.0620 

. 1070 

.1150 

.775 

-.0090 

-.0230 

.0460 

.0800 

.0930 

. 900 

-.0240 

.0400 

.0640 

.0660 

*»  ' 

. C3 

■ 315 

. 600 

_ «/tn 

,9?5 

MACH 

( 

3) 

= 

3.592 

BETAT 

i 

l> 

= 

-6. 750 

4-t  1_>  V 

♦ * «/w 

X/CV 

, 000 

.1630 

.4710 

.5210 

.6360 

. 6050 

.050 

-.0270 

-.0530 

-.0390 

-.0200 

-.0140 

. 150 

-.0340 

-.0410 

-.0390 

-.0210 

-.0150 

.300 

-.0550 

-.0500 

-.0470 

-.0250 

-.0230 

.520 

- . 0640 

-.0570 

-.0480 

-.0190 

-.0120 

.650 

-.0860 

-.0830 

-.0910 

-.0710 

-.0730 

(RBNR05) 


TE  18  3EP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 
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SECTION  ( 
MACH  < 3) 

MACH  t 3) 


MACH  ( 3) 


MACH  ( 3) 


MACH  < 3) 


AMES 

87-707  IA9  02A  + S3 

+ T9  RIGHT  VERTICAL 

DRIGHT  VERTICAL 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

_ 

3.502 

BETAT  ( 

1) 

- 

-8.750 

Z/BV 

.156 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.775 

-.0860 

-.0850 

- .1*870 

-.0900 

-.0630 

. 900 

-.0890 

— #0840 

-.0870 

-.0820 

3.502 

BETAT  < 

2) 

S 

-6.540 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

,000 

.3960 

.5730 

.5580 

.6540 

.6090 

.050 

-.0150 

-.0390 

-.0200 

-.0050 

.0020 

.150 

.0740 

-.0220 

-.0200 

-.0070 

.0040 

,300 

.0150 

-.0240 

-.0520 

-.0100 

-.0070 

. 520 

-.0120 

- . 0240 

-.0320 

—.0070 

. 0000 

.650 

-.0530 

-.0660 

-.0890 

-.0650 

-.0700 

.775 

-.0560 

- .0750 

-.0860 

-.0840 

- . 0600 

.900 

-.0760 

- . 0820 

-.0800 

-.0730 

3.502 

BETAT  ( 

3) 

- 

-4.350 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.3390 

.6650 

.6000 

.6810 

.5770 

.050 

.0560 

—.0090 

.0030 

.0230 

.0240 

.150 

.0740 

.0090 

.0000 

.0180 

.0240 

. 300 

.0330 

.0130 

. 0040 

.0130 

.0140 

520 

IT*  gfl 

— . 0050 

.0120 

,0220 

.650 

-.0360 

-.0580 

-.0770 

-.0560 

-.0590 

.775 

-.0360 

-.0590 

-.0750 

— .0700 

-.0610 

. 900 

-.0560 

-.0700 

-.0640 

-.0670 

3.502 

BETAT  < 

4) 

- 

-2.140 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4920 

.6990 

.6360 

. 6590 

.5780 

. 050 

.0960 

.0190 

.0240 

.0380 

. 0400 

.150 

.1520 

.0510 

.0270 

,0340 

.0370 

.300 

.0990 

.0620 

.0250 

.0310 

.0250 

. 520 

.0680 

.0890 

. 0300 

.0250 

. 0290 

.650 

-.0050 

- .0330 

- . 0480 

-.0550 

-.0560 

.775 

-.0100 

-.0520 

- . 0480 

-.0640 

—.0580 

. 900 

- .0520 

— ,0480 

-.0590 

-.0530 

_ 

3.502 

BETAT  f 

5) 

= 

2.260 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

X/CV 

.000 

.4580 

. 7260 

.6720 

.6710 

. 5580 

.050 

.1770 

.1760 

*1280 

.0970 

.1040 

. 1 50 

. 1 720 

. 2090 

.1600 

.1010 

. 0990 

.300 

.1490 

.2560 

.1690 

.1140 

.0900 

. 520 

.1190 

.1610 

.1690 

.1100 

.0760 

. 650 

. 0090 

-.0050 

.0240 

.0010 

-.0140 

.775 

.0090 

- . 0290 

. 0030 

-.0100 

-.0210 

(RBNR05) 


DATE  19  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  174 


AMES  87-70?  IA9  C2A  * S3  ♦ T9  RIGHT  VERTICAL 


SECT1CN  < 1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

< 3)  a 

i . 5li2 

BETAT 

( 5)  = 

2 . 260 

Z/BV 

.159 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 900 

-.0390 

-.0090 

-.0080 

-.0240 

MACH 

< 3)  = 

3 , 5l»2 

BETAT 

< 6)  = 

4.460 

Z/BV 

.158 

.316 

, 600 

.840 

.925 

X/CV 

. 'j'.'iO 

.2340 

.7260 

.6570 

.6880 

.5340 

. 050 

.2380 

.2250 

.1760 

.1760 

.1670 

.150 

.2510 

.3130 

.2310 

.1940 

.1780 

.300 

.2030 

.2990 

.2360 

.1990 

.1740 

. 520 

.1270 

.1810 

.2410 

.1970 

.1570 

. 650 

.0070 

-.0030 

.0490 

.0570 

.0440 

.775 

-.0140 

-.0260 

.0240 

.0440 

.0230 

. 900 

-.0360 

.0130 

.0350 

.0210 

MACH 

( 3)  = 

3.502 

BETAT 

C 7)  = 

6 . 660 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.3370 

.6480 

.6330 

.6610 

. 5400 

.050 

.2970 

.3390 

.2480 

.2220 

.2390 

.150 

.235'-' 

.3680 

.3010 

.2531) 

.2450 

.300 

.1700 

.3130 

.3280 

.2810 

.24811 

. 520 

.1110 

♦ 2010 

.2720 

.2720 

.2300 

.650 

- ,0120 

.0060 

•0580 

.0940 

.0941i 

.775 

-.0280 

-.0210 

.0360 

.0680 

.0840 

.900 

— . 0300 

.0230 

.0550 

.0530 

f H — 

3 ft02 

OCT  AT 

t «)  = 

6 „ 860 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

MACm 

V 7 — 

X/CV 

.000 

.1040 

. 5600 

.6270 

.6440 

. 5220 

. 050 

.2360 

.3990 

.3560 

.3110 

.3110 

.150 

.1870 

. 3960 

.3910 

.3500 

. 3280 

. 300 

. 1 720 

.3530 

.3610 

.3610 

.3380 

. 520 

. 1260 

.2250 

.2980 

.3160 

. 2991i 

. 650 

.0050 

.0170 

.0750 

.1240 

.1330 

.775 

-.0030 

-.0100 

.0510 

.0970 

.1080 

. 900 

—.0180 

.0440 

.0830 

.0691' 

(RBNR05) 


ME  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  1744 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


(R0NRO6)  ( 1'-'  MAY  73  ) 


REFERENCE  OATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2*4210 

LREF  = 

39 . 8490 

BREF  = 

39.8490 

SCALE  - 

.0300 

SQ.FT.  XMRP  = 
INCHES  YMRP  = 
INCHES  2 MRP  = 
SCALE 


28.531)',!  INCHES 
.O'.VX)  INCHES 
.O'jLiU  INCHES 


ALFHAT  = 

.000 

CRB  INC  = 

. 50 

RUDDER  = 

.000 

ELEVON  = 

.OLi 

RUDFLR  = 

. 000 

SECTION  I 1)  RIGHT  VERTICAL 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  t 1)  - 2.498  BETAT  ( 1)  = -8.430 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 2)  = -6.310 


MACH  t 1)  = 2.498  BETAT  ( 3)  = -4.190 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 4)  = -2.070 


Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.1230 

.4450 

.3930 

.4990 

.5100 

. 050 

, 0090 

-.0750 

-.1380 

-.1190 

-.1150 

.150 

, 0070 

-.0810 

-.1000 

-.0980 

-.0910 

. 300 

-.0250 

-.0890 

-.0910 

- , 0890 

-.0790 

. 520 

-.0590 

-.0900 

-.0810 

-.0710 

-.0520 

. 650 

-.1280 

-.1370 

-.1540 

-.1510 

-.1490 

.775 

“ .1400 

-.1420 

—.1600 

-.1550 

-.1500 

. 900 

-.1550 

-.1530 

-.1560 

-.1620 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2100 

. 5880 

.5150 

. 5800 

.5400 

.050 

.1130 

-.0180 

-.0820 

-.0670 

- , 0640 

a t tan 

-.0*80 

.300 

.0190 

-.0240 

-.0350 

-.0230 

-.0250 

. 520 

-.0140 

-.0230 

- .0250 

-.0130 

.0030 

.650 

-.0990 

-.1250 

-.1400 

-.1200 

-.1210 

.775 

-.1010 

-.1080 

-.1410 

-.1360 

-.1280 

.900 

-.1150 

-.1320 

-.1300 

-.1370 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

X/CV 

.000 

.4600 

. 64 60 

.5590 

. 6400 

.5730 

.050 

.1650 

.0000 

-.0520 

-.0170 

-.0060 

. 1 50 

.1610 

.0080 

.0050 

. 0060 

.0170 

.300 

.0870 

.0840 

.0260 

.0130 

.0150 

. 520 

.0190 

.0390 

,0340 

.1)180 

.0330 

. 650 

- . 0790 

-.1210 

-.0790 

- . 1070 

-.1090 

.775 

— .0840 

-.1180 

- . 1 020 

-.1210 

-.1190 

. 900 

-.11 20 

-.11 40 

-.1190 

-.1210 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

X/CV 

. 000 

. 3990 

.6810 

.5960 

. 6560 

.5760 

.050 

.1710 

. 0400 

. 0040 

.0200 

.0310 

. 1 50 

. 1 640 

.0850 

.0690 

.0500 

.0540 

. 300 

.1250 

. 1 630 

.0910 

.0710 

.0550 

.520 

.0770 

.0650 

.11 20 

.0840 

.0  790 

. 650 

- . 0640 

- . 1 ooo 

-.0690 

- . 0630 

-.0770 

.775 

“.0660 

-.1210 

-.0940 

- .0740 

-.0910 

. 900 

-.11 60 

-.1010 

- . 0800 

- . 08  50 

witv.  '■  >f  'tm 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


amcs  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  < 1) RIGHT  VERTICAL 
MACH  ( 1)  = 2-498  BETAT  ( 5)  = 2.170 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 6)  = 4.290 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 7)  = 6.410 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 8)  = 8.540 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 1)  = -8.590 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

X/CV 

.000 

.3510 

.7190 

.6200 

.6640 

.050 

.2040 

.2270 

. 1870 

.1360 

.150 

.2010 

.2950 

.2530 

.2070 

.300 

.1570 

.2120 

.2410 

.2330 

.520 

.1120 

. 1090 

.1680 

.2040 

.650 

-.0660 

— .0740 

-.0440 

- .0020 

.775 

-.0620 

-.0920 

-.0660 

-.0310 

.900 

-.1010 

-.0710 

— .0420 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

X/CV 

.000 

.3290 

.7050 

.6160 

.6500 

.050 

.2300 

.3320 

.3150 

.2780 

.150 

.2010 

.3240 

.3290 

.3200 

.300 

.1450 

.2280 

.2700 

.2940 

. 520 

.1110 

.1290 

.1870 

.2230 

.650 

-.0730 

-.0670 

-.0260 

.0140 

.775 

-.0620 

-.0810 

-.0490 

-.0120 

.900 

-.0870 

-.0510 

-.0250 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

X/CV 

.IVjU 

.1280 

.6560 

.5810 

.5900 

.050 

.2300 

.4250 

.4230 

.4220 

„ i 50 

= 2060 

.3530 

.3860 

.3940 

.300 

.1490 

.2550 

.3210 

.3430 

.520 

.1250 

. 1490 

.2260 

.2620 

.650 

-.0560 

-.0520 

-.0140 

.0380 

.775 

-.0370 

-.0640 

- . 0200 

.0120 

.900 

-.0690 

-.0230 

-.0010 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

,840 

X/CV 

.000 

.0600 

. 5450 

.5310 

.5170 

.050 

.2900 

.5160 

.5010 

.5140 

.150 

.2550 

.3950 

.4320 

.4580 

. 300 

.1700 

.282'.i 

.3610 

.3950 

- . 4 » • 

4 eor< 

-V  O' i 

♦ 520 

• 1 4+  j.  -i 

. X 

* *-  ' 

.650 

-.0470 

-.0330 

.Lj250 

.0680 

.775 

-.0210 

-.0440 

.01UO 

.0390 

.900 

— .0420 

.Li03f-i 

.0250 

Z/BV 

.158 

.316 

. 6L»0 

. 840 

X/CV 

♦ 000 

. 11770 

.4170 

.4610 

.5810 

.050 

-.01811 

-.0550 

-.0780 

-.1(540 

. 1 50 

-.0130 

-.0560 

-.0740 

-.0510 

. 300 

- . 03^0 

-.0590 

-.0670 

-.0470 

PAGE  1745 

(RBNR96) 


.925 

.5580 

.1280 

.1840 

.2100 

.1850 

.0090 

-.0310 

-.0430 

.925 

.5300 

.2750 

.3080 

.28611 

.2110 

.0260 

-.0170 

-.0280 

.925 

.4630 
.4210 
.3880 
.3370 
.2450 
.0460 
.01  DO 
— .0020 

.925 

.4050 
. 5090 
.4530 
. 3930 
-2870 
. 0700 
.0390 
.0240 

.925 

. 5620 
-.0520 
— .0440 
-.0490 


'■'ATE  18  SEF  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1746 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 
SECTION  < 1 > R I GHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 2>  = a. 999  BETAT  < 1)  = -8.590 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 2)  = -6.430 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  < 3)  - -4.270 


MACH  C 2)  = 2.999'  BETAT  C 4)  = -2.110 


MACH  ( 2)  a 2.999  BETAT  ( 5)  = 2.210 


Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

C 0 

.925 

X/CV 

. 520 

-.0590 

- . 0670 

-.'.1640 

-.0430 

-.03 ID 

. 650 

-.1030 

-.1040 

-.1210 

-.1010 

-.1040 

.775 

-.1030 

-.1080 

-.1160 

-.1170 

-.1010 

.900 

-.1130 

-.1150 

-.1160 

-.1160 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.2430 

.5410 

.5210 

.6190 

. 5780 

.050 

.0020 

-.0370 

-.0550 

-.0300 

-.0270 

.150 

.0860 

-.0260 

-.0480 

-.0300 

-.0230 

.51*0 

.0170 

-.0320 

-.0390 

-.0260 

-.0280 

. 520 

-.0120 

-.0320 

-.0370 

-.0260 

-.0140 

.650 

-.0710 

—.0970 

-.1080 

-.0910 

-.0960 

.775 

-.0740 

- . 0890 

-.1120 

-.1140 

-.0970 

.900 

-.0930 

-.1120 

-.1110 

-.1080 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2590 

.6070 

.5660 

.6510 

.5870 

.050 

.1540 

.0370 

-.0240 

-.0030 

. 0020 

. 1 51' 

. 1420 

. 0340 

-.0150 

- , 0030 

- 0030 

.300 

.0660 

,0450 

. 0060 

-.0060 

-.0030 

. 520 

.0150 

.0380 

.0160 

-.0010 

.0120 

.650 

-.0580 

-.0640 

-.0600 

-.0800 

- . 0840 

.775 

-.0530 

-.0580 

-.0620 

— . 0940 

-.0920 

. 900 

-.0710 

-.0620 

- . 0900 

-.0980 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

,000 

.3900 

. 6760 

. 6330 

.6710 

. 5900 

.050 

. 1460 

.0190 

.0250 

.0290 

.0340 

.150 

. 1420 

.0680 

. 0430 

.0370 

.0391* 

. 300 

.1110 

. 1 440 

.0740 

. 0440 

.0360 

, 520 

.0760 

.0830 

.0740 

.0490 

.0520 

.650 

-.0310 

- , 0600 

-.0250 

-.1*580 

-.0600 

,775 

— . 0310 

-.0780 

-.0380 

-.0690 

-.0730 

.900 

-.0730 

-.0470 

-.0650 

-.0710 

Z/BV 

X/CV 

,158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

.000 

.3350 

. 6980 

.6560 

.6780 

.5560 

.050 

.1580 

. 1 540 

. 1 190 

.134  Li 

. 143L> 

. 1 50 

. 1 700 

.2520 

.1840 

.1530 

. 154L* 

, 300 

.1420 

.2320 

,2070 

. 1690 

.1460 

. 520 

.1030 

.1210 

. 1 890 

.1610 

. 1260 

(RBNR06) 


DATE  IS  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1747 


SECTION  ( 
MACH  ( 2) 

MACH  ( 2) 


MACH  ( 2) 


MACH  ( 2> 


M«A4  t 


' AMES  87-707  IA9  02A  + S3  T9  RIGHT  VERTICAL 
t> RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2.999 

BETAT  ( 5)  = 

2.210 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.650 

-.0260 

-.0420 

.0010 

.0240 

.0100 

.775 

-.0250 

-.0620 

-.0180 

.0130 

-.0120 

-JSJ. 

r.11  r> 

-.0080 

.900 

-.’JW.f 

• i JtOw 

2.999 

BETAT  < 6)  = 

4.370 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.640 

.925 

X/CV 

.000 

.1880 

.6480 

.6280 

.6640 

.5390 

.050 

.2090 

.2600 

.2280 

.1740 

.1830 

.150 

.1980 

.3320 

.2780 

.2200 

.1990 

.300 

.1480 

.2600 

.2890 

.2440 

.2120 

. 520 

.0960 

. 1400 

.2140 

.2410 

.1950 

.650 

-.0420 

-.0340 

.0110 

.0520 

.0610 

.775 

-.0440 

-.0540 

-.0060 

.0240 

■ .0320 

.900 

-.0580 

-.0110 

.0120 

.0150 

2.999 

BETAT  ( 7)  = 

6.530 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.1570 

. 6040 

.6140 

.6360 

.5190 

.050 

.1990 

.3490 

.3460 

.2820 

.2740 

.150 

.1800 

.3570 

.3650 

.3280 

.3030 

.300 

.1410 

.2860 

.3240 

.3250 

.3100 

.520 

.1040 

.1640 

.2480 

.2710 

.2640 

.650 

-.0350 

-.0250 

.0360 

.0780 

.0860 

.775 

-.0250 

-.'->420 

.0200 

.0530 

.0560 

.900 

-.0460 

.0120 

.0380 

.0370 

2.999 

BETAT  < 8)  = 

8.690 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0460 

.5040 

.5800 

.5970 

.4810 

.050 

.2590 

.4530 

.4550 

.4350 

.4290 

.150 

.2300 

.4030 

.4150 

.4160 

.4100 

.300 

.1720 

.3160 

.3660 

.3770 

.3770 

.520 

.1170 

.1840 

.2740 

.3070 

.2960 

.650 

-.0240 

-.0170 

.0430 

.0940 

.1050 

.775 

-.0200 

-.0350 

.0330 

.0680 

.0820 

. 900 

-.0370 

.0290 

.0550 

.0580 

3.502 

BETAT  ( 1)  = 

-8.750 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0330 

.3670 

.4730 

.5300 

.5140 

. 050 

-.0410 

-.0610 

- . 0480 

-.0350 

-.0330 

.150 

-.0440 

-.0520 

-.0520 

-.0350 

-.0330 

.300 

-.0580 

-.0560 

-.0580 

-.0380 

-.0390 

. 520 

-.0670 

- . 0630 

-.0620 

-.0350 

-.0290 

. 650 

-.0890 

-.0880 

-.0950 

-.0750 

-.0810 

'TE  IS  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


FACE  1748 


AMES  87-707  ’ A 9 02A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  ( DRlOHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CF 


MACH 

( 31 

- 

3.502 

BETAT  1 

( 1) 

= 

-8 . 750 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/C  V 

.775 

-.0890 

- . 0900 

- , 0920 

-.0940 

-.0660 

.900 

-.0930 

- . 0900 

- . 0900 

-.0850 

MACH 

! 3) 

_ 

3.502 

BETAT  ' 

t 2) 

3 

-6.550 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2210 

.4750 

.5160 

. 5970 

.5160 

.050 

-.0170 

-.0420 

-.0340 

-.0220 

-.0200 

.150 

.0520 

-.0300 

-.0370 

-.0260 

-.0200 

.300 

.0010 

-.0330 

-.0420 

-.0260 

-.0240 

. 520 

-.0260 

-.0390 

-.0410 

-.0240 

-.0160 

. 650 

-.0610 

-.0740 

-.0890 

-.0750 

-.0750 

.775 

-.0650 

-.0780 

-.0840 

-.0840 

-.0680 

.900 

-.0810 

- . 0840 

- . 0820 

-.0800 

MACH 

( 3) 

_ 

3.502 

BETAT  I 

[ 3) 

= 

-4.340 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2500 

.5850 

. 5640 

.6400 

.5250 

.050 

.0710 

-.0150 

-.0130 

.0010 

.0060 

.150 

.0640 

.0040 

-.0160 

-.0040 

.0060 

. 300 

.0290 

.0030 

-.0140 

-.0070 

-.0020 

. 520 

.0010 

-.0060 

-.0210 

— .0060 

,0070 

.650 

-.0430 

-.0650 

-.0810 

— .0700 

-.0660 

.775 

— . 0440 

-.0610 

-.0830 

-.0730 

-.0690 

.900 

-.0600 

-.0780 

-.0710 

-.0750 

MACH 

C 3) 

3.502 

BETAT 

< 4) 

-2.150 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2370 

.6290 

. 5990 

. 5740 

.4980 

.050 

. 1050 

.0140 

.0160 

.0230 

, 0260 

. i An 

.1280 

.0450 

.0170 

.0210 

.0230 

.300 

.0790 

.0520 

.0190 

.0210 

.0160 

. 520 

.0530 

. 0690 

.0210 

.01411 

.0220 

.650 

-.0150 

-.0430 

-.0510 

-.0600 

-.0600 

.775 

-.0220 

-.0560 

-,0490 

-.0600 

-.0620 

_ r.c-»r. 

_ r.  ci'ii  . 

— - 0570 

-.1  lAAO 

. V'-ILI 

MACH 

( 31 

_ 

3.502 

BETAT 

( 5) 

- 

2.260 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

X/CV 

.000 

.2660 

.6540 

. 6370 

. 5770 

. 4800 

.050 

.1270 

.1420 

.1140 

.0820 

.0840 

.150 

.1290 

.1640 

.1330 

.0980 

.0810 

. 300 

.1080 

, 2090 

.1490 

.1070 

.0840 

. 520 

.0790 

.1210 

.1400 

.0950 

.0730 

.650 

-.0070 

-.0230 

.0140 

- .0090 

-.0100 

.775 

-.0120 

-.0460 

-.0050 

-.0230 

-.0250 

(RBNR06) 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1749 


AMES  67-707  IA9  02  A * S3  + T9  RICH!  VERliCAL 


SECTION  ( 1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 

3) 

5 

3.502 

BETAT 

( 

5) 

= 

2.260 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.900 

-.0540 

-.0160 

-.0260 

-.0290 

MACH 

( 

3) 

- 

3.502 

BETAT 

{ 

6) 

3 

4.450 

Z/BV 

.150 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.1720 

.6450 

.6320 

.6180 

.4820 

.050 

.1970 

.1980 

.1590 

.1560 

.1640 

.150 

.2310 

.2610 

.2010 

,1660 

.1680 

.300 

.1530 

.2480 

.2180 

.1710 

.1550 

.520 

.0900 

.1450 

.2160 

.1570 

.1300 

.650 

-.0180 

-.0180 

.0310 

.0300 

.0270 

.775 

-.0370 

-.0410 

.0130 

.0210 

.0060 

.900 

-.0470 

.0040 

.0160 

.0040 

MACH 

( 

3> 

_ 

3 . 502 

BETAT 

( 

7) 

= 

6.650 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2210 

.5500 

.6050 

.6200 

.4570 

.050 

.2030 

.2970 

.2280 

.1980 

.2070 

.150 

.1370 

.2850 

.2740 

.2110 

.2090 

.300 

.1060 

.2670 

.2790 

.2340 

.2060 

.520 

.0770 

.1640 

.2370 

.2170 

.1800 

.650 

-.0250 

-.0050 

.0430 

.0690 

.0660 

.775 

-.0310 

-.0310 

.0220 

.0450 

.0780 

.900 

-.0360 

.0160 

.0330 

•0380 

MACH 

( 

3) 

s 

3.502 

BETAT 

( 

S) 

• 

0.850 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

x/cv 


000 

.0090 

.4580 

.5840 

.5450 

•440D 

050 

.1780 

.3350 

.3130 

.2590 

.2680 

150 

.1660 

.3210 

.3430 

.2870 

. 2770 

300 

.1360 

.3010 

.3330 

.3040 

.2820 

520 

.0940 

.1850 

.2710 

.2690 

.2480 

650 

-.01 DO 

.0030 

.0590 

.0940 

.1020 

775 

-.0200 

—.0230 

. 0400 

.0640 

• 11 3D 

900 

-.0330 

.0300 

.0510 

•1*640 

(RBNR 1/3/ 


OATC  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


HA&t  173il 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


(RBNRD7)  ( 10  MAY  73  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2.4210 

SQ.FT. 

XMRP  = 

28.5300  INCHES 

ALPHAT  = 

2.  OLIO  CRB  INC  = 

. 500 

LEEF  = 

39.8490 

INCHES 

YMRP  = 

.0000  INCHES 

RUDDER  - 

,000  ELEVON  = 

.000 

BREF  = 

39. 8490 

INCHES 

ZMRP  = 

.0000  INCHES 

RUDFLR  = 

.000 

SCALE  = 

.0300 

SCALE 

SECTION  ( 1IRIGHT  VERTICAL 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 1)  = -8.430 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 2)  = -6.310 


MACH  ( 1)  ~ 2.498  BETAT  f 3)  = -4,190 


MACH  < 1>  = 2.498  BETAT  ( 4>  = -2.060 


2/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.0270 

.3550 

.3220 

.4260 

.4460 

.050 

-.0110 

-.0910 

-.1480 

-.1360 

-.1320 

.150 

-.0100 

-.0990 

-.1120 

-.1190 

-.1100 

.300 

-.0280 

- . 1060 

-.1040 

- . 1050 

- . Li980 

,520 

-.0310 

-.1000 

-.0980 

-.0880 

-.0730 

.650 

-.1380 

-.1460 

-.1580 

-.1560 

-.1580 

.775 

-.1540 

-.1510 

-.1690 

-.1660 

-.1560 

.900 

-.1570 

-.1630 

-.1630 

-.1680 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.LOO 

.1570 

.5200 

.4540 

.5470 

.4870 

.050 

.0810 

-.0250 

-.1010 

-.0700 

-.0700 

.150 

.0790 

-.0400 

-.0640 

-.0500 

-.0430 

, 300 

.0270 

-.0380 

-.0500 

-.0450 

-.0350 

.520 

-.0050 

-.0440 

—.0400 

-.0350 

-.0130 

.650 

-.1090 

-.1270 

-.1340 

-.  13LiLI 

-.1330 

.775 

-.1260 

-.1210 

-.1510 

-.1460 

-.1390 

.900 

-.1310 

-.1480 

-.1460 

-,150Li 

Z/BV 

.158 

.316 

,600 

.84Li 

.925 

X/CV 

.000 

.435'-) 

.6010 

.5020 

. 5760 

.5220 

t.ei. 

I'lAl  j#"l 

-.0340 

— ^ Ijfi7lj 

— . 0360 

- i 0300 

.150 

• 1100 

-.0220 

-.0310 

-.0170 

-.0060 

. 300 

. 0480 

.0220 

- . 0020 

-.0080 

-.0050 

. 520 

.0070 

.LjLj60 

.0090 

-.0060 

.0100 

. 650 

— , 0880 

-.1320 

-.1030 

-.1210 

-.1220 

.775 

1010 

- . 1 32'.i 

-.1190 

1350 

- . 1 320 

. 900 

-.1230 

-.1250 

-.1270 

- . 1 340 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

X/CV 

.000 

.2970 

.63 2 Ei 

. 5360 

. 5950 

.5220 

.050 

. 1 380 

.0050 

-.0170 

- . UD50 

.0060 

. 1 50 

.1270 

.0460 

.0420 

. 0220 

.0270 

. 300 

.0970 

.1310 

.0520 

.0370 

.0270 

. 520 

.0510 

.0370 

.0790 

.0490 

,0490 

. 650 

—.0790 

-.11 70 

- . 0900 

- . 0790 

-.0970 

.775 

-.0820 

-.1300 

-.1070 

- . 0930 

1060 

. 900 

-.1250 

-.1140 

- . 0990 

-.1030 
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SECTION  < 
MACH  < 1 ) 


MACH  < 1) 


MACH  < 1) 


MACH  ( 1) 


MACH  { Z) 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2,498 

BET AT  ( 5)  = 2.170 

Z/BV 

.158 

.316 

,600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2930 

.6630 

.5650 

.6050 

.5060 

.050 

.1830 

.1920 

.1600 

.1140 

.1070 

.150 

.1740 

.2470 

.2170 

.1810 

.1610 

.300 

.1260 

.1800 

.2120 

.2050 

.1840 

. 520 

.0800 

.0870 

.1430 

.1790 

.1590 

.650 

-.0800 

-.0860 

-.0570 

-.0150 

-.0070 

.775 

-.0850 

-.1020 

-.0730 

-.0410 

-.0430 

.900 

-.1090 

-.0790 

-.0540 

-.0530 

= 2*498 

BETAT  < 6)  = 4,290 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

( 

.OOO 

.3290 

.6530 

.5620 

.5910 

.4830 

.050 

.1630 

.2610 

.2800 

.2560 

.2580 

.150 

.1440 

.2730 

.2960 

.2930 

.2840 

.300 

.1090 

.2020 

.2470 

.2700 

.2610 

.520 

.0860 

.1120 

.1660 

.2020 

.1890 

.650 

-.0780 

-.0730 

-.0340 

.0010 

.0180 

.775 

-.0710 

-.0890 

-.0530 

-.0220 

-.0220 

.900 

-.0970 

-.0550 

-.0310 

-.0360 

= 2,498 

BETAT  < 7)  = 6.410 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.1190 

.5950 

.5530 

.5470 

.4190 

.050 

.1810 

.3890 

.3960 

.3870 

.3940 

.150 

.1680 

.3210 

.3550 

.3660 

.362 0 

■win 

, . Clfl 

« A 

« 23r71 

.2920 

.3140 

.3120 

.520 

,1020 

.1310 

,2040 

.2440 

.2291) 

.650 

-.0680 

-.0590 

-.0110 

.0280 

.0360 

.775 

-.0480 

-.0720 

-.0260 

,0030 

.0020 

.900 

-.0770 

-.0330 

—.0090 

—.0100 

= 2.498 

BETAT  ( 8}  = 8.540 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0070 

.4810 

.4670 

.4530 

.3460. 

.050 

.2220 

.4670 

.4690 

.4870 

.4620 

.150 

.2080 

.3570 

.4020 

.4330 

.4270' 

.300 

.1360 

.2550 

.3380 

.3750 

.37010' 

. 520 

.1100 

. 1450 

.2510 

.2870 

.2660' 

. 650 

-.0610 

- . 0440 

.0060 

. 05  i 0 

.0590 

.775 

— ■ 0400 

-.0530 

-.0090 

.0270 

.0)320' 

. 900 

-.0520 

-.0110 

.0190 

.0.120' 

: 2.999 

BETAT  ( 1)  = -8.590 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

. 0300 

.3820 

.3780 

.5060 

.4860 

.050 

-.0240 

-.0690 

-.0960 

-.0720 

-.0.670' 

.150 

-.0220 

-.0690 

-.0900 

-.0680 

-.0.620' 

. 300 

-.0260 

-.0740 

-.0810 

-.0660 

-.0.650 

CRBNRU7) 
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AMES  67-707  IA9  02A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  ! DRIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

{ 2)  = 2.999 

BETAT 

( 

1) 

= -8,590 

Z/BV 

,158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

. 520 

- . 04 IX) 

-.0810 

- . 0820 

-.'.1630 

-.0510 

.650 

-.1030 

-.1100 

-.1240 

-.1100 

-.1120 

.775 

-,1120 

-.1140 

-.1220 

-.1230 

-.1080 

.900 

-.1200 

-.1210 

- . 1240 

-.1260 

MACH 

< 2)  = 2.999 

BETAT 

( 

2) 

= -6.420 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.0970 

.5140 

.4440 

.5470 

.5130 

.050 

.0570 

-.0130 

-.0700 

-.0470 

-.0450 

. 1 50 

.0600 

-.0230 

-.0620 

-.0460 

-.0410 

.300 

.0330 

-.0370 

- . 0490 

-.0410 

-.0450 

. 520 

.0110 

-.0390 

- . 0470 

-.0420 

-.0320 

.650 

— . 0700 

-.0860 

-.1050 

-.0990 

-.1050 

.775 

-.0820 

-.0880 

-.1080 

-.1120 

-.1020 

.900 

-.0970 

-.1040 

-.1120 

-.1120 

MACH 

{ 2)  = 2.999 

BETAT 

< 

3> 

= -4.270 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

,925 

X/CV 

.000 

.2410 

.5490 

,4950 

.5730 

.5210 

.050 

.0960 

-.0110 

-.0350 

-.0200 

-.0170 

.150 

.0690 

.0090 

-.0170 

-.0200 

-.0160 

.300 

.0380 

.0180 

-.0050 

-.0160 

-.0220 

.520 

.0140 

,0090 

-.0050 

-.0120 

-.0110 

.650 

-.0600 

-.0890 

-.0880 

-.0830 

-.0920 

.775 

-.0630 

-.0820 

-.0840 

-.0970 

-.0970 

.900 

-.0780 

- , 0840 

-.0930 

-.0970 

MACH 

( 2)  = 2.999 

BETAT 

< 

4} 

= -2.110 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

= 000 

= 2290 

.6000 

. 5590 

. 6200 

.5180 

, 050 

.1150 

.0000 

,0070 

.0310 

.0320 

.150 

.1060 

.0420 

. 0220 

.0380 

.0410 

.300 

.0860 

.0850 

.0450 

.0400 

.0390 

. 520 

. 0540 

.0540 

,0470 

.0330 

.0420 

_ i -eoi  . 

— ^ r.c^C; 

— • L14+«JLi 

— ■ 072  O 

♦ 

.775 

-.0480 

-.0840 

-.0540 

- , OSUU 

-.0810 

.900 

- .0820 

-.0630 

- .0740 

-.0830 

MACH 

< 2)  = 2.999 

BETAT 

( 

5J 

= 2.210 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

X/CV 

. 000 

. 2260 

.6200 

. 5840 

. 6290 

.4920 

. 050 

.1140 

.1160 

. 0820 

.1050 

.1160 

. 1 50 

.1280 

.1910 

.1380 

.1210 

.1250 

. 300 

.1090 

.1810 

. 1 540 

.1240 

.1170 

.520 

.0670 

.0890 

. 1 530 

. 1 250 

.0970 

(RBNR07) 
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3ECT1CN  t 
MACH  ( 2) 

MACH  < 2) 


MACH  C 2) 


MACH  ( 2) 


MACH  < o) 


AMES  87-707  IA9  OSA  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2.999  BETAT  ( 5)  = 2.21'-) 


a 2.999  BETAT  < 6)  = 4. 3711 


a 2.999  BETAT  ( 7)  = 6.530 


= 2,999  BETAT  ( 8>  = 8.690 


3 . 50c  SET  AT 


4 % — — « _ 730 


Z/BV  .158  .316 

X/CV 


.650 

- . 0490 

-.0560 

.775 

-.0540 

-.0750 

.900 

-.0830 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.1970 

.5850 

.050 

.1450 

.2140 

,150 

.1100 

,2390 

« 300 

.0760 

.2030 

.520 

.0530 

.1070 

.650 

-.0630 

-.0460 

.775 

-.0600 

-.0650 

.900 

-.0720 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.0680 

.5870 

.050 

. 1330 

.2940 

.150 

.1310 

. 2900 

.300 

.1000 

.2280 

.520 

,0710 

.1250 

.650 

-.0460 

-.0380 

.775 

-.0380 

-.0570 

. 900 

-.0630 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.0050 

.4670 

.050 

.1820 

.3980 

.150 

.1740 

. 3480 

.300 

. 1230 

.2630 

.520 

.0760 

.1450 

.650 

-.0470 

-.0300 

.775 

-.0460 

-.0480 

.900 

-.0490 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

*01170 

.2880 

.050 

-,0540 

-.0660 

.150 

-.0490 

-.0620 

.300 

-,0550 

-.0650 

. 520 

-.0590 

-.0720 

.650 

-,0860 

-.0910 

.600  .840  .925 


-.0150 

-.1(050 

-.0140 

-.0330 

-.0130 

-.0370 

-.0440 

-.0200 

-.0350 

.600 

.840 

.925 

.5530 

.5870 

.4790 

.1750 

.1460 

.1530 

.2260 

.1840 

.1680 

.2350 

.2050 

.1790 

.1800 

.1910 

.1600 

-.0040 

.0360 

.0380 

-.0200 

.0090 

.0150 

-.0270 

- .0020 

.0000 

.600 

.840 

.925 

.5290 

.5680 

,4550 

.2980 

.2510 

.2420 

.3090 

.2860 

,2660 

.2720 

.2820 

.2680 

.2010 

.2290 

.2200 

.0100 

.0510 

.0600 

-.0020 

.0270 

.0360 

-.0090 

.0160 

.0170 

. 600 

.840 

.925 

.4940 

.5250 

.4110 

. 4060 

.3940 

.3870 

.3600 

.3720 

.3660 

.3150 

.3350 

.3310 

.2350 

.2660 

.2580 

,0270 

.0720 

.0820 

.0180 

.0470 

.0640 

.0120 

.0340 

.0390 

. 600 

.840 

.925 

.4070 

. 5360 

.4930 

-.0630 

-.0500 

-.0470 

-.0670 

-.0510 

-.0450 

-.0690 

-.0520 

-.0550 

-.0730 

- . 0500 

-.0450 

-.0970 

-.1(900 

-.0910 

(RBNR07> 
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AMES  87-707  IA9  C>2A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  < 1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 

3) 

= 

3 . 5D2 

BETAT 

( 1)  = -8.730 

Z/BV 

,158 

.316 

, 600 

. 840 

.925 

X/CV 

.775 

-.0910 

- .0950 

- .0980 

-.0960 

—.0750 

.900 

-.0970 

- .0960 

- .0999 

-.13910 

MACH 

< 

3) 

- 

3,502 

BETAT 

( 2)  = -6.540 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.84U 

.925 

X/CV 

. 000 

.0930 

.4070 

-4450 

. 5640 

.5110 

.050 

-.0060 

-.0310 

-.0450 

-.D350 

-.0320 

.150 

.0650 

-.0260 

-.0470 

-.'i37'.'i 

-.0310 

. 300 

.0070 

-.0340 

-.0560 

- . B4D0 

-.0400 

, 520 

-.0150 

— . 0400 

-.0510 

-.U39Q 

-.0330 

. 650 

-.0570 

-.0690 

-.0910 

- . Li82D 

- .0870 

.775 

-.0690 

-.0740 

-.0890 

-.'.i860 

-.0750 

. 900 

-.0820 

- . 0890 

- . (.i860 

-.0880 

MACH 

( 

3) 

= 

3.502 

BETAT 

( 3)  = -4.340 

Z/BV 

. .158 

.316 

.600 

• 840 

.925 

X/CV 

. 000 

.1810 

.4900 

.4980 

.6050 

.5320 

.050 

.0910 

.0040 

-.0230 

- .0090 

-.0040 

.150 

.1070 

.0090 

-.0250 

-.0130 

-.0070 

.300 

. 0380 

.0030 

-.0260 

-.0160 

-.1)160 

. 520 

. 0030 

- . 0070 

-.0270 

-.0180 

-.0110 

.650 

-.0450 

-.0610 

-.0810 

-.0760 

-.0760 

.775 

-.0510 

-.0580 

-.0820 

-.0770 

-.0720 

.900 

-.0610 

-.0790 

-.0730 

-.0760 

MACH 

( 

3) 

- 

3.502 

BETAT  l 

! 4)  = -2.140 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

,925 

X/CV 

.000 

. 1690 

.5700 

.5380 

.5280 

.4890 

. 050 

.0860 

.0140 

.0120 

. '0240 

.0280 

.150 

. 1090 

.0350 

-0170 

.0190 

. 0240 

. 300 

.0680 

.0450 

.0150 

.0160 

.0120 

. 520 

.0390 

• 0500 

.0150 

• 0090 

.0170 

. 650 

-.0260 

-.0500 

-.0580 

-.0640 

- . 0620 

.775 

-.0340 

-.0640 

-.0580 

-.0630 

-.0660 

.900 

-.0630 

-.0560 

-.0560 

-.0650 

mach 

< 

3) 

- 

3.502 

BETAT  ( 

51  = 2.250 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

. 840 

.925 

X/CV 

.000 

.1980 

. 5840 

. 5680 

. 6330 

.4690 

.050 

.0850 

.1210 

. 0990 

. 1 1 50 

.1130 

.150 

. 0930 

. 1 360 

.1160 

.1160 

.1120 

.300 

.0890 

. 1 760 

-1280 

.1150 

.1010 

. 520 

.0610 

.0960 

.1270 

.0960 

-082 O 

. 650 

-.0230 

-.0350 

. 0040 

-.0120 

-.0140 

.775 

-.0280 

- .0570 

-.0170 

-.0260 

-.0330 

(RBNRD7) 


OATE  10  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 
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AMES  87-707  IA9  C2A  ♦ S3  ♦ T9  RIGHT  VERTICAL 
SECT1CN  t DRIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 3) 

S 

3 . 502 

BETAT 

< 5) 

s 

2.250 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.900 

-.0630 

-.0230 

-.0260 

-.0380 

MACH 

< 3) 

JJJ 

3.302 

BETAT 

< 6) 

- 

4.460 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.1300 

.5270 

. 5550 

.6090 

.4790 

.050 

.1520 

.1980 

.1410 

.1430 

.1550 

.150 

.1580 

.2100 

.1750 

.1480 

.1520 

. 300 

.0810 

.1980 

.1780 

.1490 

.1370 

.520 

.0500 

.1160 

.1620 

. 1340 

.1160 

.650 

-.0360 

-.0220 

. 0050 

.0160 

.0110 

.775 

-.0450 

-.0430 

-.0110 

*0040 

-.0020 

.900 

-.0490 

-.0200 

- .0030 

-.0060 

MACH 

C 3) 

= 

3.502 

BETAT 

< 7) 

= 

6.660 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0600 

.4520 

.5210 

.5760 

.4410 

.050 

.1120 

.2400 

.2040 

.1910 

.2040 

.150 

.0890 

.2250 

.2330 

.2050 

.2010 

.300 

.0800 

.2190 

.2360 

.2160 

.1930 

.520 

.0570 

.1320 

.1950 

.1980 

.1720 

.650 

-.0310 

-.0170 

.0260 

.0560 

.0550 

.775 

-.0360 

-.0410 

.0100 

.0340 

.0560 

.900 

-.0500 

.0020 

.0250 

.'-'250 

MACH 

( 3) 

3.502 

BETAT 

( 8) 

— 

8.850 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0210 

.3710 

.5100 

. 5560 

.4160 

.050 

.1510 

.2890 

.2860 

.2630 

.2630 

.150 

. 1650 

.2830 

.3090 

.2840 

.2680 

.300 

.1310 

.2560 

.2930 

.2970 

.2740 

.520 

.0790 

.1540 

.2340 

.2540 

.2400 

.650 

-.0130 

-.0070 

.0440 

*0850 

.1010 

.775 

-.0300 

-.0340 

.0250 

.0570 

.1200 

.900 

— .0400 

.0190 

.0430 

.0540 

(RBNR07) 


CATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3 

REFERENCE  DATA 


SREF  = 

2 ^ 421  LJ 

SQ.FT. 

XMRP  = 

28 . 53W 

:>  INCHES 

LREF  - 

39.849'j 

INCHES 

YMRF  - 

. LiLK.it 

,1  INCHES 

BREF  - 
SCALE  = 

39 . 849ti 
.‘,i300 

INCHES 

SCALE 

2 MRP  = 

. L’iLiOL 

5 INCHES 

SECTICN  ( DRIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  { 1)  = 2.498  BET  AT  ( 1)  = -8.420 


MACH  C 1)  = 2.498  BETAT  ( 2)  = -6.300 


MACH  ( I)  = 2,496  BETAT  ( 3)  = -4.190 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 4)  = -2.070 


Z/BV  .158 

X/CV 


. 000 

. 0000 

.050 

-.0130 

,150 

-.0160 

. 300 

-.0310 

. 520 

-.0330 

. 650 

-.1440 

.775 

-.1610 

.900 

Z/BV 

.158 

X/CV 

.000 

.1130 

.050 

.0770 

. 1 50 

.0700 

. 300 

.0350 

. 520 

-.0160 

.650 

-.1140 

.775 

-.1310 

.900 

Z/BV 

.158 

X/CV 

,000 

.2860 

. 050 

.0290 

.150 

.1100 

. 300 

.0550 

. 520 

. 0020 

.650 

-.1000 

.775 

-.11.10 

.900 

Z/BV 

.158 

X/CV 

.000 

.2730 

.050 

.1060 

. 1 50 

,1060 

. 300 

.0780 

. 520 

.0360 

.651' 

-.0850 

.775 

-.0930 

,900 


PAGE  1756 


T9  RIGHT  VERTICAL  (RBNR08)  < 10  MAY  73  > 

PARAMETRIC  DATA 

ALPHAT  = 4.000  CRB I NC  = .500 

RUDDER  = .000  ELEVCN  = .000 

RUDFLR  = .000 


.316 

.600 

.840 

.925 

.2840 

.2660 

.3610 

.3860 

-.1020 

-.1430 

-.1520 

-.1480 

-.1090 

-.11 80 

-.1320 

-.1270 

-.1270 

-.1120 

-.1100 

- . 1080 

-.1020 

-.1070 

-.0900 

-.0850 

-.1570 

-.1670 

-.1570 

-.1620 

-.1640 

-.1800 

-.1770 

-.1560 

-.1630 

-.1800 

-.1690 

-.1710 

.316 

. 600 

.840 

.925 

.4530 

.3980 

.4870 

.4600 

- . 0480 

-.1140 

-.0900 

-.0800 

-.0610 

-.0790 

-.0690 

-.0590 

-.0550 

-.0670 

-.0620 

- . 0540 

-.0650 

-.0570 

-.0540 

-.0320 

-.1380 

-.1430 

-. 1400 

-.1400 

-.1360 

-.1590 

-.1530 

-.1480 

-.1360 

-.1550 

-.1510 

-.1580 

.316 

.600 

.840 

.925 

.5510 

.4530 

.5200 

.4700 

-.0340 

-.0760 

-.0520 

-.0420 

-.0280 

-.0460 

-.0340 

-.0240 

-.0130 

-.0290 

-.0250 

-.0230 

-.0180 

-.0100 

- . 0220 

- .0070 

-.1330 

-.1200 

-.1300 

-.1260 

-.1290 

-.1300 

-.1350 

-.1360 

-.1180 

-.1330 

-.1270 

-.1380 

.316 

.600 

.840 

.925 

.5880 

.4830 

.5410 

.4710 

-.0150 

-.0280 

-.0180 

- . 0090 

.0150 

.0210 

.0060 

.0100 

. 0990 

.0280 

.0240 

.0130 

,0210 

. 0580 

.0380 

.0310 

-.1220 

-.0950 

-.0870 

-.1050 

-.1310 

-.IS 40 

-.1000 

-.1090 

-.1280 

-.1210 

-.1080 

- . 1 060 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1757 


AMES  87-7117  IA9  CCA  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  1 1JRIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

< i) 

3.498 

BETAT 

( 5) 

= 

3.170 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2590 

.6160 

. 5100 

.5440 

.4510 

.050 

.1610 

.1780 

.1400 

.0990 

.0880 

.150 

.1450 

.1960 

.1890 

.1570 

.300 

.0820 

.1430 

.1810 

.1810 

.1640 

.520 

.0520 

.0700 

.1200 

.1510 

.1360 

.650 

-.0910 

-.0930 

-.0650 

-.0250 

-.0210 

.775 

-.0980 

-.1080 

-.0810 

-.0510 

-.0530 

.900 

-.1130 

-.0840 

-.0630 

-.0640 

MACH 

( i) 

3.498 

BETAT 

< 6) 

= 

4.300 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.1900 

.5970 

.5080 

.5330 

.4290 

.050 

.1290 

.2270 

.2600 

.2450 

.2450 

.150 

.1150 

.2360 

.2700 

.2740 

.2620 

.300 

.0870 

.1750 

.2220 

.2440 

.2380 

.520 

.0650 

.0950 

.1470 

.1810 

.1700 

.650 

-.0810 

-.0790 

-.0470 

-.0070 

.0050 

.775 

-.0730 

-.0960 

-.0570 

-.0290 

-.0290 

.900 

-.1040 

-.0600 

-.0400 

-.0420 

MACH 

< i) 

_ 

2.498 

BETAT 

( 7) 

.S 

6.420 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0940 

.5270 

.4920 

.5020 

.3950 

.050 

.1080 

.3460 

.3740 

.3700 

.3700 

.150 

.1080 

.2810 

.3290 

.3410 

.3380 

.300 

.0750 

.2020 

.2680 

.2940 

.2960 

. 520 

.0660 

.1160 

.1850 

.2210 

, 2050 

.650 

— .0750 

-.0640 

-.0300 

.0140 

.0250 

.775 

-.0590 

-.0770 

-.0430 

-.0100 

— .0070 

.900 

-.0850 

-.0470 

-.0210 

-.0220 

MACH 

( i) 

_ 

3.498 

BETAT 

( 8) 

- 

8.550 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

,840 

.925 

X/CV 

.000 

.0020 

.4080 

.4040 

.3860 

.2910 

.050 

.1600 

.4110 

.4370 

.4620 

.4570 

.150 

.1540 

.3100 

.3780 

.4020 

. 4050 

.300 

.1000 

.2190 

.3210 

.3500 

.3460 

, 520 

. 0800 

.1210 

.2280 

.2640 

.2450 

.650 

-.0750 

-.0570 

-.0130 

.0370 

.0470 

.775 

-.0540 

-.0650 

-.0260 

.0180 

.0190 

.900 

- . 0640 

-.0300 

.0190 

.0040 

MACH 

t 2) 

= 

3.999 

BETAT 

( 1) 

- 

-8.580 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0050 

.3620 

.3100 

.4340 

.4330 

.050 

-.0320 

-.0760 

-.1030 

-.0830 

-.0820 

. 1 50 

-.0370 

-.0760 

-.0990 

-.0830 

-.0750 

. 300 

-.0410 

-.0650 

-.0910 

- . 0820 

-.0790 

IRBNR06) 


PATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1736 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  C 1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 2) 

2.999 

BETAT 

< 1) 

= -8.581"! 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

,840 

X/CV 

. 520 

-.9270 

-.0920 

-.0680 

-.0750 

.650 

-.0960 

-.1140 

-.1270 

-.1170 

.775 

-. 1100 

-.1190 

-.1240 

-.1249 

.900 

-.1190 

-.1220 

-.1270 

MACH 

( Z) 

- 

2.999 

BETAT 

( 2) 

- -6.420 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

X/CV 

.000 

.0590 

.4650 

.3860 

.4810 

. 050 

.0480 

-.0210 

-.0790 

-.0830 

.150 

. 0640 

-.0310 

-.0670 

-.0760 

.300 

.0570 

- . 0470 

-.0210 

-.0710 

. 520 

.0070 

-.0620 

-.0220 

-.0620 

. 650 

-.0740 

-.1010 

-.0870 

-.1129 

.775 

-.0830 

-.1010 

-.0870 

-.1190 

.900 

-.1900 

-.0880 

-.1210 

MACH 

< 2) 

- 

2.999 

BETAT 

( 35 

= -4.260 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

X/CV 

.000 

.2390 

. 5070 

.4710 

.5130 

. 050 

.0210 

-.0130 

-.0310 

-.0260 

. 1 50 

. 0850 

-.0019 

- s 01 90 

-.0200 

.300 

.0610 

— • 0060 

-.0030 

-.0120 

.520 

.0160 

-.0080 

-.0030 

-.9070 

.650 

-.0660 

-.0870 

-.0740 

-.0850 

.775 

-.0720 

-.0850 

-.0750 

- . 1090 

.900 

-.0820 

-.0750 

-.0960 

MACH 

( 2) 

_ 

2.999 

BETAT 

( 4) 

= -2.100 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

• 641. 

X/CV 

,000 

.1680 

. 5530 

.4960 

.5610 

.050 

. 0880 

-.0200 

-.0070 

.0190 

. 1 50 

.0820 

.0180 

.0050 

. 0220 

. 300 

.0650 

,0630 

. 0220 

.0230 

. 520 

. 0400 

.0330 

,0230 

,0160 

. 650 

-.0570 

-.0820 

-.0540 

-.0750 

.775 

-.0620 

-.0880 

-.0630 

-.0860 

, 900 

-.0890 

-.0710 

-.0770 

MACH 

( 2) 

- 

2.999 

BETAT 

( 5) 

=J  2.210 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

x/cv 

. 000 

. 1 770 

. 5650 

. 5200 

. 5660 

.050 

.1020 

.1110 

.0660 

.0830 

.150 

.1090 

. 1 660 

.1140 

.1010 

. 300 

.0690 

.1380 

. 1 330 

.1040 

. 520 

.0330 

.0660 

.1310 

.0989 

(RBNR98) 


.925 

- .0679 
—.1160 
-.1080 
-.1260 

.925 

.4520 

-.0640 

-.0610 

-.0660 

-.0570 

-.1170 

-.1060  4 

-.1180 

.925 

.4610 

-.0270 

-.0240 

—.9240 

-.0080 

-.0640 

-.99110 

-.0970 

.325 

.4620 
.0230 
. 0300 
.0240 
.0250 
-.0750 
- . 0690 
-.9860 

.925 

.4620 

.0950 

.1030 

.0950 

,0770 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - JA9C 


PAGE  1759 


AMES  87-707  149  02A  ♦ S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 
SECTION  < 1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 2) 

- 

2.999 

BETAT 

< 5) 

S 

2.210 

Z/BV 

.156 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.650 

-.0690 

-.0640 

-.0310 

-.0190 

-.0260 

,775 

-.0770 

-.0810 

-.0480 

-.0270 

-.0490 

.900 

-.0890 

-.0550 

-.0310 

-.0450 

MACH 

< 2) 

= 

2.999 

BETAT 

( 6) 

= 

4.370 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

,000 

.1630 

.5510 

.4980 

.5240 

.4190 

.050 

.0930 

.1660 

.1400 

.1300 

.1350 

,150 

.0730 

. 1920 

.1910 

*1640 

.1510 

.300 

.0470 

. 1620 

.2000 

.1780 

.1550 

.520 

.0310 

, 0820 

.1560 

.1600 

.1390 

.650 

-.0710 

-.0580 

-.0180 

.0190 

.0260 

.775 

-.0660 

-.0760 

-.0320 

-.0050 

,1*030 

.900 

-.0830 

-.0380 

-.0150 

-.0150 

MACH 

( 2) 

_ 

2.999 

BETAT 

< 7) 

- 

6.540 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

,925 

X/CV 

,000 

.0430 

.5240 

.4670 

.4950 

.3920 

.050 

.1110 

.2600 

.2810 

.2510 

.2400 

.150 

.1060 

.2560 

.2780 

.2700 

.2540 

.300 

.0670 

.1890 

.2410 

.2530 

.2470 

.520 

.0400 

.0930 

.1750 

.2020 

.1950 

.650 

-.0680 

-.0490 

-.0010 

.0370 

,0480 

.775 

-.0650 

-.0640 

-.0120 

.0150 

.0270 

. 900 

-.0690 

-.0200 

.0030 

.0050 

MACH 

< 2) 

2.999 

BETAT 

( 8) 

- 

8.700 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0280 

.4480 

.4260 

.4470 

.3520 

.050 

.0910 

.3580 

.3740 

.3730 

.3650 

.150 

.1100 

.3060 

.3280 

.3390 

.3370 

.300 

.0850 

.2250 

.2810 

.3020 

.3020 

.520 

.0450 

.1200 

.2120 

.2410 

.2330 

.650 

-.0570 

-.0400 

.0130 

.0560 

.0660 

.775 

-.0500 

-.0600 

.0110 

. 0340 

.1*480 

. 900 

-.0620 

.0000 

.0240 

,0300 

* CO 

u . c 

. 500 

.925 

MACH 

{ 3) 

ss 

3.502 

BETAT 

( 1) 

= 

-6 . 720 

Z/BV 

• J.  uv 

♦ vf  A.  S/ 

X/CV 

.000 

.0030 

.2050 

.3280 

.4570 

.4290 

.050 

-.0600 

-.0750 

-.0770 

-.0640 

-.0620 

. 1 50 

-.0420 

-.0750 

-.0810 

-.0690 

-.0630 

.300 

-.0530 

-.0790 

-.0830 

- . 0690 

-.0680 

. 520 

-.0540 

-.0820 

-.0870 

- . 0660 

-.0630 

.650 

-.0640 

-.0930 

-.1030 

-.0970 

-.0990 

(RBNR08) 


18  SEP  73 


TABU.  •'  TED  “RESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1760 


SECTION  < 
MACH  < 3) 

MACH  ( 3) 


MACH  ( 3) 


MACH  ( 33 


MACH  < 3> 


r,r 87-707  IA9  02A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 3.502  BET AT  ( 1>  = -3.720  Z/BV 

X/CV 

.775 

.900 

= 3.502  8ETAT  < 2)  ~ -6.530  Z/BV 

X/CV 
,000 
.050 
.150 
. 300 
, 520 
.650 
.775 
.900 

= 3.502  BETAT  < 3)  = -4.330  Z/BV 

X/CV 
. 000 
.050 
.150 
. 300 
, 520 
.650 
.775 
. 900 

= 3.502  BETAT  ( 4?  = -2,140  Z/3V 

X/CV 
,000 
.050 
. 150 
.300 
. 520 
. 650 
,775 
0-  V / 

= 3.502  BETAT  ( 5)  = 2,260  Z/3V 

X/CV 
. 000 
. 050 
.150 
. 300 
.520 
.650 
.775 


.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

-.0900 

-.0980 

-.1040 

-.1030 

-.0770 

-.1010 

- . 1050 

-.1050 

—.0970 

,158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

.0320 

.3610 

.3700 

,4870 

.4420 

.0110 

-.0210 

- ,0580 

-.0440 

- , 0430 

.0700 

-.0260 

-.0610 

-.0500 

-.0450 

.0290 

— . 0430 

-.0570 

-.0530 

-.0520 

,0000 

-.0580 

-.0550 

-.0520 

-.0450 

—.0510 

- , 0800 

-.0910 

-.0850 

-.0380 

- .0630 

- . 0840 

-.0910 

- • 0840 

- , 0770 

-.0830 

- . 0890 

-.0850 

-.1)920 

.158 

.316 

. 600 

,840 

.925 

.1660 

,4150 

.4250 

. 5220 

.4580 

.0180 

-.0140 

-.0330 

-.0280 

-.0250 

.0770 

—.0020 

-.0340 

-.0330 

-.0280 

.0320 

-.0110 

-.0420 

-.0360 

-.0360 

.0050 

-.0130 

- • 04LVJ 

— . 0360 

— • 0290 

-.0450 

-.0700 

-.0880 

-.0830 

- .0850 

-.0530 

-.0680 

-.0890 

-.0820 

- .0750 

-.0650 

-.0850 

-.0790 

-.0830 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

, 1 540 

.5120 

.4790 

. 5580 

.4690 

.0730 

.0000 

.0080 

.OHO 

.0140 

. 1000 

.0220 

.0120 

. 0040 

.0110 

. 0540 

.0310 

.0080 

.0050 

.0020 

.0300 

.0310 

,0050 

.0050 

,0100 

-.0360 

-.0580 

-.0610 

- , 0600 

-,0630 

- , 0430 

-.0650 

-.0630 

-.0650 

-.0670 

- , 0650 

- . 0630 

- . 0590 

- : 0650 

. 1 58 

,316 

. 600 

.840 

.925 

,1280 

.5190 

. 5030 

. 5570 

.4370 

. 0650 

.0930 

.0770 

.0910 

. 1 020 

.0810 

.1300 

• 0900 

. 0930 

.0990 

. 0640 

.1280 

.1010 

.0910 

.0850 

.0260 

.0650 

.0950 

.0730 

.0640 

- . 0460 

— , 0480 

-.0140 

-.0220 

-.0230 

-.0610 

- . 0670 

-.0330 

-.0350 

- ,0440 

(RBNR08) 


OATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 
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AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTICN  ( 11R1GHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 

3) 

- 

3.502 

BETAT 

( 

5)  = 

2.260 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.900 

-.0720 

-.0400 

-.0380 

-.0480 

MACH 

< 

3) 

3.502 

BETAT 

< 

6)  = 

4.460 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0980 

.4530 

.4790 

. 5320 

,4100 

.050 

.0920 

.1660 

.1150 

.1170 

.1250 

.150 

.0550 

.1590 

.1440 

.1210 

.1230 

.300 

.0250 

.1370 

.1420 

.1250 

. 1100 

.520 

.0130 

.0800 

.1200 

.1090 

.0900 

.650 

-.0580 

-.0420 

-.0090 

.0000 

-.0020 

.775 

-.0600 

-.0610 

-.0300 

-.0160 

-.0130 

.900 

-.0680 

-.0370 

-.0190 

-.0190 

MACH 

3) 

= 

3.502 

BETAT 

( 

7)  = 

6.660 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0110 

.4070 

.4430 

.4980 

.3800 

.050 

.0630 

.1920 

.1750 

.1640 

.1710 

.150 

.0810 

.1870 

.1980 

.1770 

,1700 

,300 

.0680 

.1750 

.1990 

.1870 

.1670 

.520 

.0400 

.0960 

.1570 

.1690 

.1460 

.650 

— .0350 

-.0310 

.0080 

.0400 

.0400 

.775 

-.0500 

-.0520 

— .0060 

.0150 

.0430 

. 900 

-.0600 

-.0150 

.0050 

.0100 

MACH 

< 

3) 

_ 

3.502 

BETAT 

< 

8)  = 

6.860 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0080 

.2800 

.4250 

.4800 

.3560 

. 050 

. 1050 

.2440 

.2640 

.2370 

.2340 

.150 

.0810 

.2440 

.2700 

.2560 

.2410 

.300 

.0640 

.2110 

.2440 

.2590 

.2410 

.520 

.0360 

.1220 

.1820 

.2150 

.2040 

. 650 

-.0410 

-.0200 

.0160 

.0570 

.0730 

.775 

-.0490 

-.0460 

.0030 

.0310 

.0950 

.900 

-.0500 

-.0030 

. 0200 

.0370 

(RSNR08) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


AMES  87-707  IA9  02 A + S3 


REFERENCE  DATA 


SREF  * 

2.42m 

SC8.FT. 

XMRP  = 

26.5300 

INCHES 

LREF  = 

39,6491. 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

INCHES 

BREF  = 

39 . 6490 

INCHES 

ZMRP  = 

.0000 

INCHES 

SCALE  = 

.0300 

SCALE 

SECTION  C 1 ) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CF 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 1)  = -8.41D  Z/BV  .158 

X/CV 

.000  -.0010 

.050  -.0190 

.150  -.0370 

.300  -.0510 

.520  -.0680 

.650  -.1350 

.775  -.1480 

.900 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  < 2)  = -6.290  Z/BV  .158 

X/CV 

.000  . 0780 

.050  .0580 

.150  .0440 

.300  .0190 

.520  -.0280 

.650  -.1150 

,775  -.1230 

.900 

MACH  C 1J  = 2.498  BETAT  i 5)  = -4.170  Z/BV 

X/CV 
, 000 
.050 
.150 
.300 
. 520 
.650 
.775 
.900 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 4)  = -2.060  Z/BV  .158 

X/CV 

.000  .2410 

. 050  . 0890  - 

.150  .1010 

.300  .0710 

.520  .0310 

.650  -.0900  - 

.775  -.1010  - 

. 900 


.158 

.2210 
.0210 
. 0850 
.0480 
-.0020 
-.1070 
-.1180 


PACE  1762 


T9  RIGHT  VERTICAL  (RBNR09)  ( 10  MAT  73  > 

PARAMETRIC  DATA 

ALPHAT  = 6.000  ORB  INC  = .500 

RUDDER  = .000  ELEVCN  = .000 

RUDFLR  = .000 


.316 

. 600 

.840 

.925 

.2090 

.2270 

.3200 

,34  Hi 

-.1110 

-.1530 

-.1520 

-.1520 

-.1220 

-.1270 

-.1320 

-.1290 

-.1200 

-.1160 

-.1120 

-.1190 

-.1140 

- . 1000 

-.0860 

-.1620 

-.1720 

-.1630 

-.1650 

-.1650 

-.1830 

-.1720 

-.1590 

-.1630 

-.1740 

-.1740 

-.1770 

.316 

.600 

.840 

.925 

.3810 

.3420 

.4220 

*4080 

-.0620 

-.1270 

-.1070 

-.11)00 

-.0790 

-.0920 

-.0890 

-.0779 

-.0600 

-.0830 

-.0780 

- . 07titi 

-.0790 

-.0750 

-.0660 

-.0599 

-.1410 

-.1550 

-.1480 

-.1500 

-.1410 

-.168'.: 

-.1590 

-.1529 

-.1400 

-.1620 

-.1550 

- . 1 590 

.600 

0 41  j 

• 925 

.316 

.4780 

.3930 

.4620 

.4170 

-.0510 

-.0930 

-.0720 

-.0629 

-.0540 

-.0630 

-.0500 

-.0410 

.0160 

-.0430 

-.0410 

- . 9409 

.0370 

-.0290 

-.0370 

-.0210 

.1380 

-.1280 

-.1330 

-.1350 

.1310 

-.1380 

-.1380 

-.1420 

.1260 

-.1380 

-.1320 

-.1430 

.316 

.600 

.840 

.925 

. 5340 

.4310 

.4870 

.4220 

.0210 

-.0260 

-.0300 

-.0220 

.0080 

.0130 

-.0030 

-.0010 

.0740 

.0160 

.0180 

.0050 

. 0080 

.0460 

,0320 

.0270 

.1200 

- . 1 000 

-.0870 

- . 1030 

.1270 

-.1180 

-.1010 

-.1070 

. 5 270 

- . 1 250 

- . 1 070 

-.1070 

DATE  16  SEP  75  TABULATED 

SECTION  < URICHT  VERTICAL 
MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 5)  ~ 2, 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  < 6)  = 4 


MACH  ( 1)  = 2.496  BETAT  ( 7)  - 6, 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( !)  = 8. 


MACH  < 2>  = 2.999  BETAT  ( 1)  = -8. 


PRESSURE  DATA  - IA9C 

IA9  C£A  * S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


,1811 

Z/BV 

.158 

X/CV 

.999 

.2020 

r 

.1980 

.159 

.1039 

.399 

.0519 

.529 

.9369 

.659 

-.0979 

.775 

-.9970 

. 

.999 

, 390 

Z/BV 

.158 

X/CV 

.990 

.1560 

.959 

.9760 

.159 

.9670 

.399 

.9529 

.529 

.9499 

.659 

-.9799 

.775 

-.9739 

.999 

449 

Z/BV 

.158 

X/CV 

.909 

.9729 

.959 

.9950 

.159 

.9970 

.309 

.0589 

.529 

.0520 

.659 

-.0869 

.775 

-.9720 

.990 

579 

Z/BV 

.158 

X/CV 

.990 

-.0020 

.959 

.1910 

.159 

.1929 

. 399 

.9649 

. 520 

.9449 

.650 

-.9839 

.775 

-.9649 

.999 

569 

Z/BV 

.158 

X/CV 

.099 

-.9399 

.050 

-.9319 

. 1 50 

-.9349 

. 300 

-.9569 

.316 

.600 

.840 

.925 

.5679 

.4619 

.4900 

.4939 

,1330 

.1929 

.9939 

.1619 

.1810 

.1559 

. 1490 

.1160 

.1629 

.1719 

.1580 

.9589 

. 1929 

.1349 

. 1220 

-.9949 

-.0790 

-.9339 

- ,0280 

-.1099 

-.9810 

-.9589 

-.9550 

-.1189 

-.9830 

-.9649 

-.0659 

.316 

.609 

,849 

.925 

.5249 

.4530 

.4729 

.3799 

.2199 

.2540 

.2459 

.2599 

.1979 

.2490 

.2580 

.2519 

.1479 

.2970 

.2299 

.2239 

.9799 

.1350 

.1679 

.1549 

-.9839 

-.0530 

-.9139 

**,00311 

-.1919 

-.0689 

-.9389 

-.9319 

-.1199 

-.9720 

-,0480 

-.9469 

.316 

.699 

.849 

.925 

.4489 

.4349 

.4349 

.3339 

.3999 

.3599 

.3609 

.3569 

.2430 

■mi-  cr 

.3239 

.3210 

.1719 

.2539 

.2789 

.2779 

.9939 

.1739 

.2959 

.1959 

-.9749 

-.9499 

.9059 

.9170 

-.9879 

-.9529 

-.0169 

-.9979 

-.9939 

-.9579 

-.9239 

-.9269 

.316 

• 600 

.849 

.925 

.3229 

.3500 

.3380 

.2529 

.3630 

*4230 

.4280 

.4259 

.2739 

.3630 

.3769 

.3749 

.1899 

.2970 

.3229 

.3219 

.9989 

• 2050 

.2419 

.2219 

-.9639 

-.0240 

. 9299 

• 9499 

-.9639 

-.0340 

.9239 

.9130 

-.9689 

-.0370 

.9199 

.9129 

.316 

. 600 

. 849 

.925 

• 3090 

.2480 

.3559 

.3669 

-.9779 

-.1130 

- . 9989 

-.9949 

-.9839 

-.1070 

-.'-i960 

-.9899 

-.9939 

- , 0880 

-.9949 

-.9899 

PACE  1765 


CRBNR09) 


1ATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1764 


AMES  87-707  IA9  C£A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  < DRIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 2) 

2,999 

BETAT 

( 

1) 

= -8.560 

2/BV 

.158 

.316 

, 600 

. 840 

.925 

X/CV 

. 520 

-.0550 

- . HUXi 

-.0940 

-.0860 

-.0790 

« 650 

- . 1040 

-.1250 

-.1300 

-.1210 

-.12 AO 

.775 

-.1070 

-.1270 

-.1270 

-.1240 

-.1110 

.900 

-.1240 

-.1260 

-.1240 

-.1290 

MACH 

C 2) 

- 

2.999 

BETAT 

( 

2) 

=:  -6.400 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

♦ 000 

.0510 

.3840 

.3430 

.4130 

. 3890 

.050 

, 0260 

- .1*530 

-.0840 

-.0760 

-.0780 

. 1 50 

.0170 

—.0610 

-♦0740 

- . 0760 

-.0730 

. 300 

-.0070 

-.0390 

-,0660 

- ,0760 

-.0770 

> 520 

-.,0140 

- ,0640 

-,0570 

-,0680 

-.0670 

* 650 

-.0860 

-.1070 

-.1160 

-,1150 

-.1220 

.775 

-.0920 

-.1090 

- . 1 290 

-.1230 

— , 1 080 

.900 

-.1060 

-.1270 

-.1200 

-.11 80 

MACH 

( 2) 

_ 

2.999 

BETAT 

C 

3) 

= -4.250 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

,840 

.925 

X/CV 

.000 

.1200 

.48U"i 

.4160 

,4900 

,4110 

.050 

♦ 0100 

-.0130 

-.0430 

-.0320 

-.0350 

•.  *cf'« 

. 0520 

— ^ r,i  7n 

- . 0350 

- a 0290 

. 300 

.0410 

-.0220 

-.0280 

-.0280 

-.0290 

* 520 

.0120 

-.0270 

-.0300 

-.0280 

-.0180 

.650 

-♦0760 

-.0920 

-.1070 

-.1030 

-.101-0 

.775 

-.0810 

-.0970 

-.1160 

-.1180 

-.1010 

.900 

-.0950 

-.1160 

-.1140 

-.ioso 

MACH 

< 2) 

- 

2.999 

BETAT 

C 

4) 

= -2.100 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

• 840 

.523 

X/CV 

. OOB 

.1610 

.4980 

♦4400 

. 5030 

. 4300 

. 050 

. 0640 

-.0330 

-.0240 

-.0020 

. 0020 

. 1 50 

.0630 

-.0020 

-.0110 

.0010 

.ook; 

, 300 

, 0490 

.0470 

.0090 

.0010 

- . 00 10 

. 520 

.0240 

.0090 

.0040 

- .0060 

. 0030 

.650 

-♦0700 

-.0870 

-.0720 

- . 0890 

— . 0S50 

.775 

-,0740 

— • L,940 

-.0810 

-.0950 

- . 0*9  5L 

. 900 

- .0960 

-.0870 

- . 0890 

— m<  (Oin 

MACH 

< 2) 

s 

2.999 

BETAT 

( 

5) 

- 2.210 

Z/BV 

.158 

.316 

♦ 600 

.840 

. 925 

X/CV 

. 000 

.1320 

.5270 

.4610 

, 5040 

.4:7: 

.050 

.0700 

. looo 

. 0500 

.0580 

.0710 

. 1 50 

. 0760 

.1270 

.0970 

.0760 

.0771 

. 300 

.0340 

. 0980 

. 1090 

. 0620 

,0700 

. 520 

.0130 

.0420 

. 0900 

. 0750 

. O'  5 £C 

(R0NRO9) 


CATE  18  SEP 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  1765 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  < DRIGHT  VERTICAL 
MACH  C 2)  = 2.999  BETAT  ( 5) 


MACH  { 2)  = 2.999  BETAT  < 6) 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 7) 


MACH  < 2)  - 2.999  BETAT  ( 8) 


MACH  ( 3)  - 


1 } 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


2.210 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.650 

-.0760 

-.0710 

-.0430 

-.0310 

-.0370 

.775 

-.0800 

-.0880 

-.0610 

-.0420 

-.0550 

-.0530 

.900 

-.0940 

- , 'JOD'.I 

~ a 

4.380 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.3750 

.000 

.0690 

.5150 

.4610 

.4790 

.050 

.0540 

.1340 

.1130 

. 1020 

.1170 

.150 

.0480 

.1520 

.1640 

.1370 

.1300 

.300 

.0320 

.1270 

.1720 

.1530 

.1330 

.520 

.0150 

.0580 

.1290 

.1390 

.1150 

.650 

-.0810 

-.0650 

-.0330 

. 0000 

.0100 

.775 

-.0770 

-.0810 

-.0470 

-.0220 

-.0020 

.900 

-.0880 

-.0510 

-.0320 

-.0220 

6.550 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0360 

.4340 

.4270 

.4290 

.3350 

.050 

.0310 

.2170 

.2550 

.2420 

.2340 

.150 

.0400 

.2110 

.2510 

.2470 

.2370 

.300 

.’-i260 

.1600 

.2140 

.2260 

.2210 

.520 

.0120 

.0750 

.1580 

.1760 

.1690 

.650 

-.0740 

-.0580 

-.0150 

.0220 

.0320 

.775 

-.0670 

-.0720 

-.0270 

.0010 

.0200 

.900 

-.0800 

-.0330 

-.0080 

-.0010 

8.720 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0260 

.3800 

.3650 

.3790 

.2890 

.050 

.0610 

.3060 

.3440 

.3510 

.3450 

.150 

.0810 

.2610 

.3000 

.3130 

.3090 

.300 

.0620 

.1870 

.2490 

.2750 

.2740 

.520 

.0230 

.0940 

. 1920 

.2160 

.2050 

.650 

-.0670 

-.0480 

.0030 

.0450 

.0590 

.775 

-.0570 

-.0620 

-.0070 

.0200 

.0450 

.900 

-.0660 

-.0180 

.0110 

.0210 

-8,710 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0380 

.1430 

.2580 

.3840 

.3660 

.050 

-.0630 

-.0840 

-.0880 

-.0840 

-.0820 

.150 

-.0530 

-.0830 

- . 0920 

-.0890 

-.0820 

. 300 

-.0600 

-.0920 

-.0970 

-.0880 

-.0880 

. 520 

-.0580 

- . 0900 

-.1030 

-.0850 

-.0820 

. 650 

-.0850 

-.0970 

-.1140 

-.1110 

-.1140 

(RBNR09) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1766 


SECTION  ( 
MACH  < 3) 

MACH  ( 3) 


MACH  ( 3> 


MACH  ( 31 


MACH  ( 3) 


AMES  87-7117  IA9  OEA  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


11RIGHT  VERTICAL 


DEPENDENT  VARIABLE  CF 


= 3.5112  BETAT  ( 1)  = -8.7111  Z/BV 

X/CV 

.775 

. 91ill 

= 3.5112  BETAT  ( 2)  = -6.510  Z/BV 

X/CV 
.11111) 
.050 
.150 
. 300 
. 520 
. 650 
.775 
.900 

= 3.502  BETAT  ( 3)  = -4.320  Z/BV 

X/CV 
.000 
.050 
.150 
.300 
. 520 
.650 
.775 
. 9110 

= 3.502  BETAT  ( 4)  = -2.130  Z/BV 

X/CV 
• 000 

• U5U 
.150 

• 300 
. 520 
,650 
.775 
. 900 

= 3.502  BETAT  ( 5)  = 2.260  Z/BV 

X/CV 
. 000 
.050 
.150 
.300 
. 520 
, 650 

• 775 


.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

-.0910 

-.0990 

-.1160 

-.1140 

-.0840 

-.1040 

-.1160 

-.1160 

-.1030 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

• 0170 

.3330 

.3030 

.4140 

.3750 

.0000 

-.0320 

- . 0700 

-.0560 

-.0540 

, 0400 

-.0370 

- .0700 

-.0610 

-.0550 

. 0080 

-.0520 

-.0620 

-.0600 

-.0640 

- .0080 

-.0660 

-.0620 

- , 0600 

-.0560 

- , 0600 

-.0900 

-.0950 

-.0910 

- . 0940 

-.0710 

-.0940 

-.0960 

-.0910 

-.0850 

-.0920 

-.0940 

-.0910 

-.0960 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

.0900 

.3510 

.3630 

.4520 

. 3920 

.0030 

-.0150 

-.0430 

-.0420 

-.0400 

.0450 

-.0140 

-.0430 

— , 0480 

-.0450 

.0240 

-.0240 

-.0460 

-.0500 

-.0510 

.0030 

-.0300 

-.0440 

-.0500 

-.0460 

-.0570 

-.0750 

-.0920 

-.0910 

-.0970 

-.0640 

-.0810 

-.1000 

-.0880 

-.0820 

-.0790 

-.0930 

-.0880 

-.0880 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

. 0970 

.4370 

.4290 

= 4860 

* 4040 

.0430 

-.0220 

-.0100 

-.0070 

-.0010 

.0790 

.0030 

-.0070 

-.0010 

-.0030 

. 0300 

. lii  00 

-.0110 

* 0020 

- • 0070 

.0100 

. 0020 

-.0120 

-.0050 

. 001 0 

-.0550 

-.0680 

-.0720 

-.0670 

-,0670 

-.0590 

-.0740 

-.0720 

-.0720 

- . 0770 

-.0760 

-.0740 

-.0660 

- . 0720 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

.0980 

.4570 

.4560 

,4910 

.3800 

. 0440 

.0830 

.0580 

.0670 

.0770 

.0480 

.1070 

. 0720 

.0720 

.0750 

.0210 

.0810 

.0750 

.0690 

.0630 

-.0050 

♦ 0360 

. 0640 

.0560 

. 0420 

-.0620 

-.0550 

-.0340 

-.0320 

- . 0330 

-.0690 

-.0710 

-.0480 

-.0450 

-.0470 

(RBNR09) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1767 


AMES  87-707  IA9  02 A + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  < 

DRIGHT  VERTICAL 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 3) 

3.502  BETAT  ( 5)  = 

2.260 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.900 

-.0750 

-.0480 

-.0500 

-.0520 

MACH  t 3) 

3.502  BETAT  ( 6)  = 

4.470 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.3480 

.000 

.0210 

.3950 

.4100 

.4620 

.050 

.0360 

. 1260 

.1000 

.1050 

.1120 

.150 

.0190 

.1190 

.1240 

.1110 

.1090 

.300 

.0090 

.1040 

.1280 

.1150 

.0990 

.520 

.0020 

.0520 

.1050 

.1010 

.0790 

.650 

-.0580 

-.0470 

-.0140 

-.0010 

-.0010 

.775 

-.0590 

-.0650 

-.0300 

-.0160 

-.0170 

.900 

-.0740 

-.0290 

-.0230 

-.0260 

MACH  ( 3) 

3.502  BETAT  ( 7)  = 

6.670 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.3179 

.000 

.0110 

.3690 

.3720 

.4280 

.050 

.0430 

.1570 

.1640 

. 1470 

.1539 

.150 

.0230 

.1620 

.1800 

.1630 

.1539 

.300 

.0140 

.1390 

.1830 

.1780 

.1539 

.520 

•0020 

.0710 

.1330 

.1530 

.1339 

.650 

-.0620 

-.0390 

-.0020 

.0310 

.0359 

.775 

-.0630 

-.0580 

-.0160 

.0050 

.1(371' 

.900 

-.0670 

-.0230 

-.0050 

.1(949 

- dctat  f - 

d.JOC  utini  v — 

8 , 880 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

MACH  ( 3) 

X/CV 

. 000 

-.0530 

.2090 

.3560 

.4020 

.2949 

.050 

.0460 

. 1960 

.2420 

.2300 

.2259 

.150 

.0470 

.2050 

.2370 

.23711 

.2289 

.300 

.0410 

. 1740 

.2170 

.2340 

.2229 

.520 

.0170 

.0850 

.1590 

.1890 

,1861'i 

.650 

-.0500 

-.0360 

.0210 

.1(480 

.0659 

.775 

-.0560 

-.0540 

.0020 

.0250 

.9679 

.900 

-.0610 

-.0070 

.0130 

.0219 

(RBNR09) 


DATE 

18  SEP  73 

TABULATED  PRESSURE 

DATA  - IA9C 

PAGE 

AMES  87 

-7117  IA9 

C2A  + S3 

+ T9  RIGHT  VERTICAL 

(RBNR10)  ( 10  MAY 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

- 

2.42111  SQ.FT. 

XMRP 

= 28.5300 

INCHES 

ALPHAT  = 

e.nii'.i 

CfiBTNC  = 

LREF 

= 

39.84911  INCHES 

YMRP 

= .0000 

INCHES 

RUDDER  = 

. LiULl 

ELEVON  = 

BREF 

= 

39.84911  INCHES 

ZMRP 

= ,0000 

INCHES 

RUDFLR  = 

.UUO 

SCALE 

= 

.1131111  SCALE 

SECTION  ! 

1) RIGHT  VERTICAL 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH 

( 1) 

= 2.498  BET AT 

( 1)  = 

-8.3811 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

,000 

.0010 

.12111 

.1980 

.2880 

.3090 

.050 

-.0150 

-.1210 

-.1560 

-.1590 

- . 1 570 

. 1 50 

-.0250 

-.1210 

-.1330 

-.1420 

-.1360 

. 300 

-.0650 

-.1310 

-.1290 

-.1300 

-.1250 

, 520 

- ,0710 

-.1190 

-.1250 

-.1150 

-.1040 

,650 

-.1410 

-.1640 

-.1780 

-.1700 

-.1730 

.775 

-.1410 

-.1680 

-.1880 

-.1780 

-.1620 

,900 

-.1640 

-.1820 

-.1750 

-.1800 

MACH 

( 1) 

= 2.498  BETAT 

( 2)  = 

-6.2711 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.0740 

.2930 

.2880 

.3590 

.3560 

.050 

.0500 

-.0720 

-.1400 

-.1260 

-.1200 

. 1 50 

.0250 

-.0900 

-.1020 

-.1080 

-.1000 

.300 

-.0100 

-.0610 

-.0960 

-.0960 

-.0910 

. 520 

-.0330 

-.0830 

-.0940 

-.0840 

-.0730 

. 650 

-.1200 

-.1500 

-.1640 

-.1580 

-.1610 

.775 

-.1270 

-.1480 

-.1760 

—.1670 

-.1570 

. 900 

-.1450 

-.1710 

-.1640 

- . 1 680 

MACn 

C x) 

— £.438  BETAT  I 

’ 3)  = 

7 mi/ 

X. f LAV 

.158 

.316 

.500 

■ j 

.925 

X/CV 

. 000 

.1360 

. 3860 

.3440 

. 4 It  8 Li 

.3690 

.050 

.0510 

—.0590 

-.1050 

- , 0880 

-.OSiO 

.150 

.0710 

-.0450 

-.0710 

-.0690 

-.0590 

,300 

,0360 

-.0180 

-.0580 

-,059'j 

-.0520 

,520 

-.0060 

-.0480 

— .0460 

- . L»48Lj 

- . 0330 

.650 

-.1070 

-.1290 

-.1330 

-.1360 

-.1390 

.775 

-.1190 

-.1290 

- . 1 400 

-.1410 

-.1440 

. 900 

-.1260 

-.1460 

-.1340 

-,144'.i 

MACH 

( 1) 

= 2.498  BETAT  ( 

4)  = 

-2.11611 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

X/CV 

.000 

.1870 

.4440 

.3810 

.4340 

.3720 

.050 

.0870 

-.0170 

-.0420 

-.0450 

-.0340 

. 1 50 

. 1000 

. 0500 

. 0020 

- . 0090 

- . 0090 

. 300 

.0630 

.0400 

.0170 

.0140 

.11040 

. 520 

.0200 

- . 0070 

.0250 

.0250 

.0270 

.650 

- . 0990 

-.11 20 

-.11 30 

-,0930 

-.1040 

.775 

-.1100 

-.1270 

-.12811 

-.1070 

-.1080 

. 900 

-.1320 

-. 1330 

-.It  70 

-.1100 

1768 
73  > 

, SOU 
. Li'j'j 


3EP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  * IA9C 

AMES  87-707  IA9  OZA  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 
SECTION  ( 1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1>  = 2.498  BETAT  ( 5)  = 2.180 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  < 6>  = 4.320 


MACH  < 1)  = 2.498  BETAT  ( 7)  = 6.450 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 8)  = 8.580 


MACH  ( 2>  = 2.999  BETAT  ( 1)  = -8.540 


Z/BV 

.158 

.316 

* 600 

.8411 

.925 

X/CV 

.000 

.1750 

.4660 

.4140 

.4360 

.3530 

.050 

.0490 

.1330 

.1450 

.1280 

.12311 

.150 

.0700 

,1270 

. i84U 

. 1680 

.1600 

.300 

.0270 

.0900 

.1520 

.1690 

. 1601) 

.520 

.0250 

.11430 

.0930 

.1210 

.1100 

.650 

-.1020 

-.0990 

-.0760 

-.0430 

-.0320 

.775 

-.1010 

-.1110 

-.  1)900 

-.0630 

-.0560 

.900 

-.1210 

-.0930 

-.0730 

-.0720 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.11950 

.4350 

.40911 

.4221) 

.3270 

.050 

.0430 

.1980 

,2600 

.2610 

.2630 

.150 

.11440 

.1781) 

.2430 

.2510 

.2480 

.300 

.0300 

.1271) 

.1950 

.2140 

.2150 

.520 

.0180 

.0640 

.1250 

.1560 

.1490 

.650 

-.0860 

-.1)880 

-.0610 

-.1)217.) 

-.1)070 

.775 

-.0820 

-.1050 

-.0740 

-.1)420 

-.1)3411 

.917.1 

-.1100 

-.1)790 

-.1)490 

-.1)491) 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.8411 

.925 

X/CV 

.liOO 

.0570 

.3550 

.3760 

.36311 

.2760 

.050 

.0830 

.2910 

.3391) 

.3410 

.3380 

.150 

.1)917.1 

.2220 

.28811 

.2980 

.2990 

.317.1 

.0390 

.1500 

.2320 

.2540 

.2570 

.520 

. 0260 

.0680 

.1500 

.1840 

.1770 

.650 

-.1030 

-.0810 

-.11530 

-.01120 

.011411 

.775 

-.0860 

-.0880 

-.0641) 

-.1)220 

-.0170 

.900 

-.11917.1 

-.0690 

-.1)291) 

-.0310 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.17.7.1 

-.01120 

.2430 

.3040 

.2890 

.2111) 

.050 

.11211 

.3360 

.4170 

.39911 

.3900 

.150 

,0970 

.2410 

.3420 

,3450 

.3430 

.300 

.0310 

.1620 

.2660 

.2980 

.2990 

. 520 

.112311 

.11760 

.1770 

• 22110 

.21)311 

.651) 

-.1040 

-.0730 

-.0410 

« 1)340 

.0270 

.775 

-.0890 

-.1)7811 

-.0500 

.0080 

.03711 

.900 

-.0780 

-.1)460 

-.1)060 

.0060 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

. uuo 

-.0430 

*19411 

.1890 

.2850 

.31120 

. D5l) 

-.1)4211 

-.0860 

-.121 7.) 

-.1070 

-.1060 

.150 

-.1)460 

-•0920 

-.11)80 

- , 1050 

-.114*0 

. 300 

-.1)690 

- * 1 uoo 

-.0950 

-.1020 

-.1000 
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DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1770 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 
SECTION  ( UR1GHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  { 2)  = 2.999  BETAT  ( 1)  = -8.540 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 2)  = -6.390 


MACH  ( 2)  a 2.999  BETAT  I 3)  = -4.240 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 4)  = -2.090 


MACH  ( 21  = 2,999  BETAT  ( 5)  = 2.230 


Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 520 

-.0780 

-.1000 

— . 0990 

-.0940 

-.0890 

. 650 

-.1110 

-.1270 

-.1300 

-.1240 

-.1280 

.775 

-.1110 

-.1300 

-.1300 

-.1250 

-.1140 

.900 

-.1310 

-.1300 

-.1250 

-.1320 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0070 

.2790 

.2950 

.3560 

.3300 

.050 

- . 0020 

-.0580 

-.0880 

-.0770 

-.0790 

. 1 50 

-.0070 

-.0660 

-.0740 

-.0730 

-.0750 

♦ 300 

- , 0300 

-.0610 

-.0650 

-.0660 

-,0710 

. 520 

-.0390 

- . 0720 

-.0650 

-.0570 

- . 0600 

.650 

-.0960 

-.1120 

-.1150 

-.1100 

-.1110 

.775 

-.1010 

-.1180 

-.1300 

-.1210 

-.1060 

.900 

-.1170 

-.1240 

-.1150 

-.1180 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

. 840 

.925 

X/CV 

.000 

.1340 

.3380 

.3540 

.4330 

.3760 

.050 

-.0110 

-.0300 

-.0610 

-.1(410 

-.0380 

.150 

.0140 

-.0330 

-.0500 

- . 0400 

-.0360 

. 300 

♦ OHO 

-.0250 

-.0360 

— . 0400 

-.0390 

. 520 

-♦0050 

-.0450 

-.0360 

-♦0400 

-.0300 

.650 

-.0820 

— * 1000 

-.1120 

-.1050 

-.1050 

.775 

-.0900 

-.1060 

-.1200 

-.1180 

-•1100 

.900 

-.1040 

-.1220 

-.1140 

-.1160 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

♦ 000 

.1150 

.4270 

,3810 

.4440 

.3790 

. rwi 

- f i 

— * 1 

— 1 lEA/II  . 

— filOi. 

.150 

.0460 

-.0230 

-.0240 

-.0210 

-.0150 

.300 

.0390 

.0350 

-.0180 

-.0220 

-.0230 

. 520 

.0110 

- . 0060 

-.0170 

-.0270 

-.0180 

.650 

- • 0800 

- . 0870 

-.0800 

-.1030 

-.1020 

♦ r 75 

- . 08  50 

-.0950 

-.0970 

- , luyu 

- . i uuu 

. 900 

- . 1 020 

-.1030 

-.1020 

-.0960 

Z/BV 

.158 

.316 

♦ 600 

. 840 

.925 

X/CV 

. 000 

.0770 

.4520 

. 4040 

.4460 

.3610 

.050 

♦ 0120 

. 0880 

.0410 

, 0440 

.0520 

. 1 50 

.0410 

.0970 

.0860 

. 0590 

. 0590 

.300 

. 0090 

. 0650 

.0960 

.0690 

.0550 

. 520 

- . 00 40 

.0210 

.0690 

.0660 

.0430 

(RBNRH'O 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1771 


AMES  87-707  IA9  OZA  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  ( DRIGMT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

t 2> 

2.999 

BETAT 

( 5)  = 

2.230 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.650 

-.0830 

- . 0800 

-.0530 

-.0350 

-.0400 

.775 

-.0840 

-.0940 

-.0670 

-.0470 

-.0570 

.900 

-.0980 

-.0700 

-.0520 

-.0560 

MACH 

( 2) 

- 

2.999 

BETAT 

( 6)  = 

4.400 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.067U 

.3840 

.4000 

.4390 

.3490 

.050 

.0160 

.1430 

.1250 

.0850 

.0910 

.150 

.0120 

.1370 

.1630 

.1260 

.1120 

. 300 

—.0020 

. 1020 

.1460 

.1410 

.1240 

.520 

-.0110 

.0400 

.'.(940 

.1210 

. 1040 

.650 

-.0840 

-.0720 

-.0460 

-.0110 

-.0020 

.775 

-.0820 

-.0870 

-.0590 

-.0350 

-.0140 

.900 

-.0940 

-.0640 

-.0450 

-.0310 

MACH 

( 2) 

- 

2.999 

BETAT 

< 7)  = 

6.570 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0020 

.3210 

.3740 

.3660 

.2770 

.050 

.0200 

. 1940 

.2550 

.2420 

.2390 

.150 

.0230 

.1670 

.2350 

.2320 

.2280 

.300 

.0050 

.1200 

.1960 

.2060 

.2050 

.520 

-.0100 

.0480 

.1360 

.1560 

.1520 

.650 

-.0870 

-.0670 

-.0240 

.0100 

.0200 

.775 

-.0760 

-.0790 

-.0380 

-.0110 

.0100 

.900 

-.0810 

-.0450 

-.0180 

-.0090 

MACH 

t 2) 

_ 

2.999 

BETAT 

{ 8)  = 

8.740 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0380 

.2530 

.2920 

.3020 

.2250 

.050 

.0510 

.2600 

.3120 

.3290 

.3200 

.150 

.0660 

.2160 

.2650 

.2830 

.2830 

.300 

.0440 

.1490 

.2140 

.2470 

.2500 

.520 

.0080 

.0700 

.1610 

.1900 

.1830 

.650 

-.0730 

-.0520 

-.0050 

.0290 

• 0400 

.775 

-.0670 

-.0620 

-.0230 

.0060 

.0370 

.900 

-.0580 

-.0320 

-.0020 

,0130 

■w 

DrTAT 

1 1)  “ ■ 

-8 . S90 

Z/BV 

.158 

.316 

,600 

, 840 

.925 

rnACr? 

A 3/ 

%»  . JL'b. 

X/CV 

.000 

-.0480 

.1420 

.1870 

.3070 

.2980 

.050 

-.0540 

-.0850 

-.0980 

-.0840 

-.0800 

.150 

-.0480 

-.0880 

- . 0990 

-.0870 

-.0820 

.300 

-.0740 

-.0930 

-.0880 

-.0880 

-.0840 

.520 

-.0880 

-.0900 

-.0960 

-.0810 

— .0800 

.650 

-.0970 

-.1050 

-.1070 

-.1020 

-.1050 

(RBNRl'J) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 
SECTION  ( 1) RIGHT  VERTICAL  DEFENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 3)  = 3.502 

BETAT  ! 

( 1)  = -8.690 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

X/CV 

.775 

-.0980 

-.1070 

- . 1070 

- . 1040 

.900 

-.1070 

- . 1060 

-.1070 

MACH 

C 3)  = 3.502 

BETAT  < 2)  = -6.500 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

X/CV 

.000 

-.0050 

.2570 

.2410 

.3450 

.050 

-.0180 

-.0510 

-.0810 

-.1)770 

.150 

.0000 

-.1)5911 

-.1)770 

-.0810 

. 300 

- . 0340 

-.0660 

-.0700 

-.0810 

. 520 

- .0460 

-.0731) 

-.0760 

-.1)780 

.650 

-.0780 

- . 0960 

-.1090 

-.1010 

.775 

- .0820 

-.1010 

-.1090 

-.1010 

, 900 

-.1000 

- . 1050 

-.1010 

MACH 

l 3)  = 3.502 

BETAT  ( 

3)  = -4.310 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

X/CV 

.UUO 

.0360 

.3040 

.3140 

.3910 

.050 

-.0010 

-.0240 

-.0520 

-.0430 

.150 

.0160 

-.0290 

-.li470 

-.0460 

.300 

-.0040 

— .1*240 

-.0390 

-.0430 

. 520 

-.0060 

-.0410 

-.0380 

-.0410 

.650 

-.0590 

-.0770 

—.0850 

-.0780 

.775 

-.0670 

-.0860 

-.0930 

-.0830 

. 900 

-.0870 

-.0870 

— .0800 

MACH 

( 3)  = 3.502 

BETAT  ( 

4)  = -2.130 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

X/CV 

• 000 

.0770 

.3520 

.3700 

.4460 

.050 

. 0280 

-.0260 

-.0170 

-.1)010 

.150 

.0690 

-.0090 

-.0170 

— . 0040 

. 300 

.0250 

.0110 

— .1)200 

-.0050 

.520 

. 0050 

-.0080 

-.0230 

-.0130 

. 650 

-.0550 

-.0640 

-.0730 

-.0710 

.775 

-.0620 

-.0710 

-.0750 

- . 0750 

.900 

-.0770 

-.0760 

-.0700 

MACH 

( 3>  = 3.502 

BETAT  ( 

5)  = 2.260 

Z/BV 

.158 

,316 

. 600 

. 840 

X/CV 

. 000 

.0590 

.3660 

.3920 

.4480 

. 050 

.0080 

.0610 

.0400 

.0560 

. 1 50 

.0230 

.0710 

.0570 

.0590 

.300 

-.0080 

.0470 

.0630 

.0580 

,520 

-.0190 

.0110 

.0490 

.0440 

.650 

- . 0680 

-.0640 

- . 0400 

-.0350 

.775 

-.0740 

-.0770 

-.0510 

-.0470 

PAGE  1772 


(R8NR1U) 


-.0880 

-.1060 

.925 

.3160 
-.0750 
- . 0790 
-.0830 
-.0780 
-.1070 
—.0840 
-.0990 


.3430 

-.0400 

-.0440 

-.0500 

-.'.i430 

-.0870 

-.0800 

-.0860 

.925 

.3630 

.0010 

.O'.tfO 

-.0090 

-.0070 

-.0690 

-.0791. 

-.0750 

.925 

.3361- 
.16!  0 
.0620 
.14  91' 
.031 fj 
-.0360 
-.0530 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1773 


AMES  67-7117  IA.9  02A  + S3  ♦ T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  l 1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 3)  = 3.502 

BETAT 

( 5)  = 

2.2611 

Z/BV 

.156 

.316 

.600 

.8411 

.925 

X/CV 

.900 

-.0820 

-.0570 

-.0520 

-.0580 

MACH 

< 3)  = 3.502 

BETAT 

< 6)  a 

4.4811 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.841) 

.925 

X/CV 

.000 

.0170 

.3320 

.3560 

.4010 

.299ti 

.050 

.0080 

.11990 

.0800 

.0830 

.1)930 

.1511 

,0070 

.0970 

.1050 

.0910 

.118911 

.300 

-.0050 

.0780 

.1060 

.'.i960 

• 081*0 

.520 

-.0160 

.0330 

.0820 

.0840 

.0640 

.650 

-.0680 

-.0530 

-.0260 

-.0080 

-.0100 

.775 

-.0700 

-.0660 

-.0410 

-.024ti 

-.0220 

.900 

-.0720 

-.0470 

-.0300 

-.1)320 

HACH 

( 3)  - 3.502 

BETAT 

( 7)  = 

6.690 

Z/BV 

.158 

.316 

.601) 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.01811 

.3030 

.3090 

.3580 

.2640 

.050 

.0130 

.1420 

.1620 

.1380 

.1330 

.150 

.0090 

.1280 

.1620 

.1500 

.1370 

.300 

.0020 

.0980 

.14811 

.1570 

.1380 

.520 

-.0060 

.0430 

.1070 

.1301) 

.1160 

.650 

-.0590 

-.0470 

-.0140 

.0140 

.1)220 

.775 

-.0620 

-.0630 

-.0290 

-.0060 

.0200 

.900 

-*0700 

-.0310 

-.1)160 

-.0060 

MACH 

< 3)  a 3.502 

BETAT 

( 0)  = 

S.01XI 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

• CMU 

•9Z5 

X/CV 

.000 

-.0410 

.2210 

.2820 

.3250 

.2340 

.050 

.1)130 

.1810 

.2331) 

.2350 

.2310 

.150 

.0090 

.1720 

.2130 

.22611 

.2220 

.31)11 

.0130 

.1340 

.1881) 

.2120 

.21)60 

.520 

-.0010 

.11660 

.1400 

.1700 

.1660 

.650 

-.0560 

-.0390 

.0040 

.0380 

.0550 

.775 

-.0560 

-.0560 

-.0050 

.1)140 

.0330 

.900 

-.0600 

-.0140 

.01160 

.0130 

(RBNRltl) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1 774 


SREF  = 
LREF  a 
BREF  = 
SCALE  = 

SECTION  I 

MACH  ( 1) 


MACH  (1) 


MACH  ( 1) 


MACH  ( 1 > 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9 

REFERENCE  DATA 

2. 4211) 

SQ.FT. 

XMRP  - 

28.5300  INCHES 

39 . 849'-) 

INCHES 

YMRF  5 

.0000  INCHES 

39.84913 

INCHES 

ZMRP  = 

.0000  INCHES 

. 1)300 

SCALE 

1) RIGHT 

VERTICAL 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

RIGHT  VERTICAL 

(RBNR11)  ( 10  MAY 

73  > 

PARAMETRIC  DATA 

ALPHAT  = 

-8.000  CRB INC  = 

. 500 

RUDDER  = 
RUDFLR  = 

-15.000  ELEVON  = 

. 000 

.000 

= 2.498  BETAT  ( 1)  = -8.390 


a 2.498  BETAT  ( 2)  = -6.270 


= 2.498  BETAT  ( 3)  = -4.160 


2.498  BETAT  ( 4)  = .060 


Z/BV 

.158 

.316 

• 600 

.840 

.925 

X/CV 

.ODD 

. 5660 

.6200 

.5910 

.7660 

. 7430 

. 050 

.0040 

-.0480 

-.0920 

-.0540 

-.0450 

.150 

-.0460 

-.0400 

-.0610 

-.0260 

-.0060 

.300 

.0270 

-.0380 

-.0430 

-.0120 

.0060 

.520 

.0140 

-.0270 

-.0150 

.0260 

.0420 

.650 

-.0710 

-.0500 

-.0210 

.0120 

— .1*910 

.775 

-.1030 

-.0560 

-.0250 

-.0220 

-.1050 

.900 

-.0610 

-.0340 

-.0200 

-.1060 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.ODD 

.6680 

.7690 

.6510 

.8240 

.7660 

.050 

.0120 

-.0360 

-.0570 

-.0160 

-.0020 

• 150 

.1300 

-.0020 

-.0190 

.0150 

.0380 

.300 

.1040 

.0140 

.0000 

.0260 

.0430 

.520 

.0870 

.0910 

.0280 

.0610 

.0650 

.650 

“.0210 

.1230 

.0430 

.0500 

-.0820 

.775 

—.0610 

.0550 

.0770 

.0170 

-.0880 

.900 

.0310 

. 1000 

.0170 

-.0840 

Z/BV 

.158 

.316 

. GOO 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

. 7830 

.9010 

. 6980 

.8590 

. 7670 

. 050 

.2350 

, 0620 

4 01 30 

4 0290 

. r*4Vi 

.150 

.2570 

.0980 

.0820 

.0630 

.0810 

.300 

.1800 

.2730 

.0930 

.0940 

.0890 

. 520 

.1480 

.1440 

.1720 

.1300 

.1050 

. 650 

.0060 

. 1450 

.1870 

.1420 

-.0500 

. f/5 

- . 0050 

. 0830 

. i.730 

. 1360 

— . 0400 

.900 

.0500 

.1620 

.1560 

-.0170 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

♦ 000 

1.0160 

.9750 

. 7820 

.8950 

. 7650 

.050 

.2570 

.3060 

.2070 

.1480 

. 1 580 

.150 

.4030 

.4190 

.2680 

.2390 

.2290 

. 300 

.3010 

.3200 

.3450 

.2810 

.2580 

. 520 

.2400 

. 2060 

,2570 

.2960 

.284'. ' 

. 650 

.0100 

.21  70 

.2620 

.3670 

.0880 

.775 

. 0260 

.1650 

.2450 

.3120 

.0890 

. 900 

. 1240 

.2310 

. 2690 

.0940 

DATE  19  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1775 


fiT-Tiji  t ao  Qv A + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  ( DRIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  C 1)  = 2.498  BETAT  ( 5)  = 4.33'.i 


MACH  C 1>  = 2.498  BETAT  ( 6>  = 6.460 


MACH  < 1>  = 2.498  BETAT  ( 7>  = 0.600 


MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  ( 1)  = -S.560 


MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  { 2>  = -6.410 


Z/BV 

.150 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.7530 

.9600 

.7760 

.8630 

.7110 

.050 

,4750 

.5740 

.4740 

.4410 

.4430 

.150 

.4310 

,4960 

.4750 

.4770 

.4780 

.300 

.3300 

.3810 

,4170 

.4430 

.4320 

.520 

.2740 

.2590 

.3220 

.3570 

.3290 

.650 

.0160 

.2880 

.3460 

.4550 

.1420 

.775 

.0400 

.2320 

.3210 

.3640 

.1320 

.900 

.1960 

.3080 

.3420 

.1510 

Z/BV 

.156 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

. 5120 

.8710 

.7710 

.8310 

.6760 

.050 

. 5460 

.6910 

.5810 

.5700 

.5700 

.150 

,4860 

.5480 

,5310 

.5450 

.5580 

.300 

.3520 

.4210 

.4570 

.4920 

.4840 

.520 

.2880 

.2810 

.3490 

.4000 

.3650 

.650 

.0230 

.3100 

.3880 

. 5000 

.1730 

.775 

.0530 

.2630 

.3620 

.4320 

.1660 

.900 

.2350 

.3500 

.3870 

.1730 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4750 

.7640 

.7520 

.7900 

.6350 

.050 

.6300 

.7750 

.6550 

.6670 

.6710 

. 1 50 
. 300 

. 5340 

, 5930 

.5830 

.6150 

.6350 

.3680 

.4570 

.5120 

.5530 

.5410 

.520 

.3060 

.3060 

. 3930 

.4420 

.4040 

.650 

.0350 

.3410 

.4340 

.5550 

.2210 

.775 

.0710 

.3030 

.4070 

.4810 

.2270 

.900 

.2940 

.4070 

.4320 

.2080 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

. 5850 

.6500 

.6630 

.8810 

.8230 

.050 

-.0040 

-.0470 

-,0380 

.0020 

,0120 

.150 

—♦0400 

-.0240 

-.0220 

.0150 

.0240 

.300 

.0030 

-.0250 

-.0290 

.0140 

.0250 

. 523 

— 0040 

— . 0220 

- . i;»i  70 

.0370 

.0420 

.650 

- , 0640 

— . 0290 

-.0270 

.0340 

-.0710 

.775 

-.0800 

-.0360 

-.0290 

-.0040 

-.0720 

.900 

-.0420 

-.0330 

-.0090 

-.0740 

Z/BV 

♦ 158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

. 7580 

.7770 

.7130 

» 93  UD 

.8410 

.050 

.0160 

-.0270 

-.0030 

,0390 

.0480 

.150 

.0170 

*0080 

,0130 

.0490 

.0560 

.300 

.0740 

.0120 

.0040 

.0450 

. 0490 

(RBNR11) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I A9C 
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AMES  87-7117  IA9  C2A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  ( DRIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( Z)  = 2.999 

BETAT 

( 2)  = 

-6.410 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.520 

.0580 

.0230 

.0180 

.0670 

. 0660 

.650 

-.0300 

.0270 

.0120 

.0530 

-.0570 

.775 

-.0490 

.0170 

.0040 

.0260 

-.0560 

,900 

.0450 

.0100 

.0230 

-.0580 

MACH 

( 2)  = 2.999 

BETAT 

< 3)  = 

-4.260 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

« 7900 

.8170 

.7640 

.9520 

.7970 

.050 

.0990 

.0240 

.0310 

.0670 

.0760 

.150 

.1880 

.0680 

.0490 

.0750 

,0801i 

.300 

.1050 

.0810 

.0390 

.0670 

.0720 

. 520 

.0960 

.1420 

.0990 

.0920 

.0840 

.650 

.0020 

.1260 

.0960 

.0770 

-.0460 

.775 

. 0000 

.0790 

.1190 

.0560 

-.0490 

.900 

.0500 

.1140 

.0560 

-.0440 

MACH 

( 2>  = 2.999 

BETAT 

( A)  = 

.050 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

,840 

.925 

X/CV 

.000 

1.0570 

.9210 

.7920 

.9290 

.7890 

. 050 

.1820 

.1780 

.1290 

.1170 

.1260 

.150 

.3590 

.2090 

. 1880 

.1260 

. 1280 

. 300 

.2810 

.3110 

.2490 

.1540 

. 1240 

.520 

.2100 

.1880 

.2500 

.1730 

.1430 

.650 

. 0240 

.1910 

.2560 

.2100 

. 01 70 

.775 

.0400 

.1510 

.2310 

.2130 

,0010 

.900 

.1250 

.2100 

.2510 

.0170 

MACH 

{ 2)  = 2.999 

SET  AT 

{ 5)  = 

a Ann 

Z/BV 

.159 

.316 

. 500 

.940 

.925 

X/CV 

• BOO 

.6850 

.8530 

. 8260 

.9620 

.7580 

.050 

.4140 

.4480 

.3770 

.2550 

. 2 540 

.150 

.3850 

.5200 

.4530 

.3450 

.2950 

. 300 

.3170 

.4020 

.4020 

.4010 

.3340 

. 520 

.2400 

.2400 

,3100 

.3560 

.3381) 

.650 

.0360 

.2430 

.3310 

.4440 

.1450 

.775 

.0510 

.2100 

.2990 

.3820 

.1780 

.900 

.1950 

.2710 

.3420 

.1200 

MACH 

( 2)  = 2.999 

BETAT 

< 6)  ' 

6.580 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.6240 

.8560 

,8180 

.9420 

. 7720 

.050 

.5130 

.6230 

. 5290 

.4300 

. 4020 

. 1 50 

.4780 

. 5660 

.5130 

.4930 

.4550 

. 300 

. 3640 

.4391i 

.4461i 

.4660 

.4610 

. 520 

.2550 

.2680 

.3470 

. 4040 

.3890 

IRBNRll) 


DATE  IB  SEP  73  TABULATED 

SECTION  < 1) RIGHT  VERTICAL 
MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 6)  = 6, 

MACH  ( 2)  - 2.999  BETAT  < 7)  = 8 


MACH  C 3)  = 3.502  BETAT  { 1)  = -8 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 2)  - "8, 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 3)  = -4 


PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


580 


.750 


710 


520 


330 


Z/BV 

.158 

X/CV 

.650 

.0480 

.775 

.0460 

.900 

Z/BV 

.158 

X/CV 

.000 

. 5000 

.050 

.5710 

.150 

.5090 

.300 

.3700 

.520 

.2650 

.650 

.0560 

.775 

.0440 

. 900 

2/BV 

.158 

X/CV 

.000 

.5710 

.050 

.0080 

.150 

-.0170 

.300 

-.OHO 

.520 

-.0130 

.650 

-.0500 

.775 

— .0520 

.900 

Z/BV 

.158 

X/CV 

.000 

.6850 

.050 

.0270 

.150 

.0090 

.300 

.0560 

. 520 

.0380 

.650 

-.0250 

.775 

.900 

-.0350 

Z/BV 

.158 

X/CV 

•UOD 

.7160 

, U50 

.0560 

• 150 

.1340 

, yjo 

.0750 

. 520 

.0790 

.650  .0000 


.316 

.600 

.2610 

.3780 

.2340 

.3410 

.2300 

.3080 

.316 

.600 

.7730 

.8010 

.7030 

.6270 

.6100 

.5670 

.4810 

.4960 

.2970 

.3860 

.2920 

.4160 

.2620 

.3790 

.2620 

.3480 

.316 

,600 

.7150 

.7530 

-.0310 

.0080 

-.0130 

.0150 

—.0200 

.0080 

—.0020 

.0060 

-.0160 

—.0050 

-.0210 

-.0130 

-.0310 

-.0120 

.316 

.600 

. 8000 

.7930 

-.0110 

.0310 

-.0030 

.0350 

.0060 

.0270 

.0250 

.0320 

.0290 

.0170 

.0120 

.0140 

.0030 

.0130 

.316 

.600 

.8010 

.8260 

.0170 

.0630 

.0420 

.0650 

.0520 

.0590 

.1080 

.0740 

.1100 

.0640 

.840 

.925 

. 5040 

.1810 

,4400 

.2060 

.3970 

.1510 

.840 

.925 

.9010 

.7300 

.6010 

.5860 

.5820 

.5670 

.5290 

,5270 

.4380 

.4250 

.5610 

.2230 

.4850 

.2450 

.4380 

.1810 

.840 

.925 

1.0050 

.9000 

.0470 

.0500 

.0430 

.0480 

.0380 

.0390 

.0560 

.0550 

.0500 

-.0430 

.0150 

-.0370 

.0120 

-.0490 

.840 

.925 

.9690 

.8720 

.0600 

.’.1610 

. 0560 

.0540 

.0540 

.0460 

.0750 

.0570 

.0700 

-.0380 

.0360 

-.0350 

.0300 

-.0410 

.840 

.925 

.9790 

.8570 

.0850 

,0870 

.0770 

.0780 

.0700 

.0640 

.0820 

.0730 

. 0820 

-.0290 

PAGE  1777 


(RBNR11) 


Bate  ia  SEP  75  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  ( DRIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 3)  = 3.502 

BETAT 

( 3)  = -4.330 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

X/CV 

.775 

- , 0030 

.0770 

.0730 

.0610 

.900 

.0470 

.0930 

.0530 

MACH 

( 3)  = 3.502 

BETAT 

( 4)  = .050 

Z/BV 

.158 

,316 

.600 

. 840 

X/CV 

.000 

.9160 

. 7990 

.8410 

.9850 

.050 

.1480 

.0980 

.1110 

.1400 

.150 

. 2600 

.1620 

.1380 

.1320 

.300 

.2510 

.2940 

.1630 

.1230 

. 520 

.1770 

.1740 

.1720 

.1470 

.650 

.0220 

.1690 

.2270 

.1530 

.775 

.0310 

.1290 

.2300 

.1550 

.900 

.1050 

.2100 

. 1420 

MACH 

t 3)  = 3.502 

BETAT  ( 

; 5)  = 4.470 

Z/8V 

.158 

.316 

.600 

.840 

X/CV 

.000 

.6930 

.8360 

.8850 

.9900 

.050 

.3500 

.3020 

.2690 

.2210 

.150 

.3140 

.4060 

.3190 

.2350 

. 300 

.2830 

.3760 

.4000 

.2690 

. 520 

.2170 

.2430 

.3300 

.2660 

_ 650 

_ 0500 

. 2400 

. 3420 

< Jeer. 

.775 

.0580 

,2000 

.3120 

.3730 

.900 

.1800 

.2880 

.3530 

MACH 

( 3)  = 3.502 

BETAT  { 

6)  = 6.690 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

X/CV 

.000 

.5560 

.8700 

.8830 

.9760 

.050 

.4640 

.4350 

.4150 

.2870 

.150 

.4250 

.5300 

.4940 

.3610 

. 300 

.3470 

.4030 

.4560 

.3950 

. 520 

.2260 

.2620 

. 3600 

.3980 

.650 

.0490 

.2600 

.3790 

.4980 

.775 

.0370 

.2170 

.3450 

,4300 

.900 

.2080 

.3160 

.4010 

MACH  < 

3)  = 3,502 

BETAT  < 

7)  = 8.900 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

. 840 

X/CV 

. 000 

.4780 

. 8080 

.8670 

1.0100 

.050 

. 5400 

.6420 

. 5040 

.4610 

.150 

.4840 

. 5840 

. 5640 

.5300 

. 300 

.3630 

. 4400 

.4990 

.5210 

. 520 

.2280 

.2910 

.3910 

,4540 

. 650 

.0490 

.2960 

.4220 

.5710 

.775 

.0250 

.2500 

.3820 

. 4940 

OA/LC  . yrra 


(RBNR11) 


.925 

-.'.'1360 

-.0390 

.925 

.0440 
. 1490 
.1380 
. 1220 
.1170 
.0040 
-.0120 
-.0140 

.925 

.8120 
.2340 
.2250 
.2220 
.2310 
.11 30 
. 1020 
.1220 


.7970 

.2820 

.2990 

.3330 

.3670 

.1970 

.2120 

.1630 

.925 

.8170 
. 4240 
.4690 
.4980 
.4430 
.2370 
.2610 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 
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AMES  87-707  IA9  OeA  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  < 1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

! J)  3 3.502  BET AT 

( 7)  a 8.900 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.900 

.2470 

.3520 

.4640 

. 1930 

(RBNRll) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - I ADC 


PAGE  1780 


SREF  = 
LREF  = 
BREF  = 

scale  = 

SECTION  < 
MACH  ( 1) 


MACH  < 1) 


MACH  f 1) 


MACH  < 1 > 


AMES  87-707  IA9  C2A  -*•  S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


CR8NR12)  ( 10  MAY  73  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


2.4210 

SQ.FT. 

XMRF  = 

28.5300  INCHES 

alphat  = 

“4.000 

ORBINC  - 

.500 

39,8490 

INCHES 

YMRP  = 

.0000  INCHES 

RUDDER  = 

-15.000 

ELEVCN  = 

.000 

39 . 0490 

INCHES 

ZMRP  = 

.0000  INCHES 

RUDFLR  = 

.000 

.0300  SCALE 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


DRIGHT  VERTICAL 

= 2.498  BETAT  ( 1)  = -8.420  Z/BV 

X/CV 
, 000 
.050 
. 1 50 
.300 
. 520 
.650 
.775 
.900 

= 2.498  BETAT  ( 2>  = -6.300  Z/BV 

X/CV 
.000 
.050 
.150 
.300 
. 520 
.650 
.775 
.900 

= 2.498  BETAT  C 3)  = -4.180  Z/BV 

X/CV 
.000 
I .Cl  \ 

.150 
. 500 
. 52b 
. 650 
. 775 
.900 

= 2.498  BETAT  ( 4)  = .060  Z/BV 

X/CV 
. 000 
. 050 
.150 
. 300 
. 520 
. 650 
.775 
.900 


.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

.3070 

.5140 

.5290 

.6630 

.6360 

.0190 

-.0540 

-.1080 

-.0040 

-.0790 

. 0000 

-.0560 

-.0760 

-.0650 

-.0490 

-.0070 

-.0610 

-.0650 

-.0590 

- . 0440 

— , 0400 

-.0510 

-.0520 

-.0240 

-.0150 

-.1060 

-.0710 

-.0550 

-.0330 

-.1260 

-.1210 

-.0750 

-.0600 

-.0660 

-.1230 

-.0860 

-.0590 

-.0640 

-.1300 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

.4630 

.6750 

.5930 

.7240 

.6620 

.0380 

— .0460 

-.0690 

-.0560 

-.0450 

.1040 

-.0150 

-.0360 

-.0340 

-.0180 

.0500 

.0000 

-.0350 

-.0260 

-.oieo 

.0310 

.0320 

. oooo 

.0110 

.0050 

-.0630 

.0610 

-.1*010 

.0100 

-.1170 

-.0760 

.0080 

.0210 

-.0210 

-.1060 

— .0010 

.0460 

-.0230 

— .1030 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

.4610 

.8010 

.6830 

.7640 

. 671*0 

DIOI'i 

r.c(.r. 

— i .i  •xr. 

r.r~.Ar> 

r 

.1780 

.0610 

.0590 

.0450 

.1*480 

.1440 

.1690 

.0690 

.0620 

,0560 

. 0740 

.0890 

.1110 

.1000 

.0760 

- • 0400 

.0550 

.1350 

.0930 

-.0640 

- . 0490 

.0190 

.1270 

.0810 

- , 1*600 

.0090 

.1100 

.0880 

-.0450 

.150 

.316 

. 600 

.840 

.925 

.8960 

.8140 

. 7390 

.8040 

.6720 

.1650 

.2260 

.1440 

.0990 

.1130 

.2940 

.2530 

.2030 

.1680 

.1650 

.2210 

.2630 

.2750 

.2090 

.1600 

. 1 690 

.1470 

.1960 

.2180 

.2010 

-.0290 

. 1 560 

. 2020 

.2990 

.0360 

-.0210 

. 1 1 30 

.1820 

.2510 

.0420 

.0790 

.1650 

.2150 

. Oft  50 

DATE  18  SEP  75 


PACE  1781 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 
SECTION  < 1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 5)  = 4.310 


MACH  < 11  = 2.498  BETAT  < 6)  = 6.430 


MACH  < 1)  s 2.498  BETAT  ( 7)  = 8.560 


MACH  C 2)  = 2.999  BETAT  ( 1)  = -8.580 


MACH  ( 2)  a 2.999  BETAT  ( 2)  = -6.430 


Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4050 

.8610 

.7420 

.7590 

.6110 

.050 

.3340 

.4600 

.4000 

.3600 

.3620 

.150 

.3170 

.4160 

.4090 

.4000 

.3980 

.300 

.2430 

.3000 

.3440 

.3690 

.3600 

.520 

.1930 

.1870 

.2490 

.2910 

.2710 

.650 

-.0190 

.2060 

.2760 

.3720 

.1010 

.775 

-.0020 

.1670 

.2490 

.3220 

.0840 

.900 

.1370 

.2320 

.2850 

.1010 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

,840 

.925 

X/CV 

.000 

.3570 

.7560 

.7060 

.7290 

.5740 

.050 

.4050 

.5690 

.5180 

.4880 

.4860 

.150 

.3560 

.4540 

.4610 

.4640 

.4740 

.300 

.2510 

.3360 

.3850 

.4180 

.4110 

.520 

.1980 

.2090 

.2950 

.3310 

.3040 

.650 

-.0250 

.2300 

.3150 

.4210 

.1340 

.775 

.11030 

.1970 

.2890 

.3630 

.1270 

.900 

.1780 

.2770 

.3250 

.1230 

Z/BV 

.158 

.316 

,600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2140 

.6530 

.6740 

.6800 

.5330 

.050 

.4240 

.651X1 

.5820 

.5860 

.5860 

,150 

.3660 

.4950 

.5070 

.5360 

.5530 

.300 

.2550 

.3710 

.4370 

.4750 

.4700 

.520 

.2110 

.2290 

.3230 

.3800 

.3490 

.650 

-.0120 

.2600 

.3690 

.4930 

.1850 

.775 

.0230 

.2450 

.3390 

.4190 

.1940 

.900 

.2340 

.3340 

.3750 

.1690 

2/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.3240 

.5480 

.5940 

.7020 

.6480 

.050 

-.0240 

-.0500 

-.0570 

-.0380 

-.0280 

• 150 

-.0320 

-.0420 

-.0520 

-.0270 

-.0190 

.300 

-.0220 

-.0450 

-.0550 

-.0310 

-.0230 

. 520 

- , 0450 

- . 0430 

-.0490 

-.0130 

-.0060 

.650 

-.0910 

-.0580 

-.0620 

-.0180 

-.0950 

.775 

-.0920 

-.0670 

-.0580 

— .0470 

-.0880 

.900 

-.0740 

-.0530 

-.0490 

-.0940 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.6310 

.6740 

• 641H1 

• 7351* 

.6651) 

. 050 

-.0190 

-.0500 

-.0300 

-•01)911 

- , 0020 

.150 

,0710 

-,0190 

-•0250 

-•0040 

. 0030 

.300 

.0290 

-.0150 

-.0350 

-,0080 

- *01)21) 

(RBNR121 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  67-707  IA9  02 A + S3 

SECTION  ( DRIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 2)  = -6. 430 


MACH  t 2)  = 2.999  BETAT  < 3>  = -4.270 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  < 4)  = .050 


fctACM  ( 2)  - 2*999  0ETAT  ( 5)  2 4?  380 


MACH  ( 2)  = 2*999  BETAT  ( 6)  - 6.550 


2/BV 

.156 

X/CV 

. 520 

.0120 

.650 

-.0560 

.775 

-.0620 

.900 

Z/BV 

.156 

X/CV 

.000 

.4690 

.050 

.1560 

.150 

.1410 

.300 

.0530 

. 520 

.0500 

.650 

-.0320 

.775 

-.0330 

• 900 

Z/BV 

.156 

X/CV 

.000 

.9390 

.050 

.1140 

.150 

.2490 

. 300 

.2060 

.520 

. 1 57U 

.650 

-.00611 

.775 

-.0010 

.900 

Z/BV 

.156 

X/CV 

.000 

.3050 

i .Kt-i 

irral} 

« ^ - 1 

.150 

.2960 

.300 

.2450 

. 520 

.1700 

. 650 

.0070 

.775 

.0100 

. 900 

Z/BV 

.158 

X/CV 

. 000 

. 51 70 

. 050 

. 3670 

. 1 50 

.3460 

. 300 

.2540 

. 520 

.1750 

* f «•& 


T9  RIGHT  VERTICAL  (RSNR12) 


316 

.600 

.840 

.925 

0040 

-.0250 

.0130 

.0120 

0000 

-.0340 

.0060 

-.0860 

0170 

- .0290 

-.0220 

-.08111 

0220 

— .0230 

-.0260 

-.0850 

316 

. 600 

.0411 

.925 

7410 

.6740 

.7560 

.6730 

14.160 

.liOUO 

.0140 

.0260 

0410 

.0080 

• 0200 

.0290 

0620 

-.0010 

.0150 

.0230 

0910 

.0300 

.03011 

. 0300 

0660 

.03311 

.0340 

-.0770 

0220 

.0590 

.0070 

-.0720 

0160 

.0630 

.0070 

-.0720 

316 

. 600 

.040 

.925 

0460 

.7390 

.7550 

. 6360 

1010 

.0980 

.0850 

•0890 

19111 

.1440 

.0990 

.0920 

2740 

.1620 

,1190 

.0930 

1560 

.2060 

. 1460 

.lino 

1540 

.2190 

.1500 

-.0010 

1190 

.1910 

.1040 

-.0140 

0950 

.1720 

, 21 50 

-.0010 

316 

.600 

. 040 

.925 

7600 

, 7400 

.7700 

.6270 

X9/»(  1 

*2790 

. 1 9?rj 

rRO 

4410 

.3200 

.2610 

• 2330 

3350 

• 3340 

.2040 

,2580 

2010 

.2530 

. 2800 

.2520 

2010 

.2640 

.3610 

*1080 

1 650 

.2370 

• 3070 

• i 33.1 

1520 

.2140 

.2760 

.0640 

316 

. 600 

. 840 

.925 

7410 

.7410 

. 7520 

.6000 

5060 

.4310 

.3330 

.3180 

4700 

,4400 

. 3890 

. 3630 

3620 

.3720 

.3730 

.3670 

2260 

. 2000 

. 3220 

.3000 

DATE  IS  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1783 


AMES  87-707  IA9  CCA  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL  (RBNR12) 


SECTION  < I ) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

< 

2) 

- 

2.999 

BETAT  ( 6) 

= 6.550 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.650 

.0040 

.2260 

.3040 

.4170 

.1400 

.775 

-.0070 

.1880 

.2780 

.3540 

.1660 

.900 

. 1 790 

.248*0 

.3190 

. 1070 

MACH 

( 

2) 

s 

2.999 

BETAT  < 7) 

= 8.710 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000  ■ 

.2270 

.6430 

.7240 

.7150 

.5700 

.050 

.3720 

.5730 

.5430 

. 4800 

.4750 

.150 

.3410 

.5070 

.4910 

.4660 

.4570 

.300 

.2550 

.4000 

.4070 

.4190 

.4220 

. 520 

.1790 

.2510 

.3150 

.3490 

.3350 

.650 

•OlOO 

.2500 

.3400 

.4570 

.1730 

.775 

.0040 

.2110 

. 3060 

.3960 

.2170 

.900 

.2070 

.2780 

.3580 

.1350 

MACH 

< 

.5) 

= 

3.502 

BETAT  ( 1) 

- -8.740 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.3440 

.5690 

.5310 

.7640 

.7040 

.050 

-.0170 

-.0490 

-.0330 

.'->180 

.0220 

.150 

-.0420 

-.0320 

-.0260 

.0120 

.0190 

.300 

-.0440 

-.0390 

-.0150 

.0080 

.0120 

.520 

-.0500 

-.0430 

-.0110 

.0260 

.0230 

.650 

-.0740 

-.0470 

-.0180 

.0210 

-.0460 

.775 

-.0670 

-.0530 

-.0220 

-.0090 

-.0540 

.900 

-.0620 

-.0220 

-.0170 

-.0670 

MACH 

c 

3) 

3.502 

BETAT  ( 2) 

= -6.540 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.5240 

.6750 

.5470 

.7820 

. 7070 

.050 

-.0070 

-.0330 

-.0090 

.0340 

.0410 

.150 

.0220 

-.0130 

-.0030 

.0300 

.0380 

.300 

.0280 

-.0160 

.0030 

.0240 

.0280 

.520 

.0010 

-.0110 

.0060 

.0390 

.0370 

.650 

-.0460 

-.0110 

.0000 

.0410 

-.0410 

.775 

-.0510 

-.0200 

-.0040 

.0120 

-.0500 

.900 

-.0260 

-.0050 

.0000 

-.0600 

1 Kf'19 

nrT.T  f 3 > 

- —4.350 

7/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

n«\.r  i 

A 

/ 

X/CV 

.000 

.4760 

. 7370 

. 5790 

.7580 

.6660 

.050 

.0350 

.0000 

.0140 

.0570 

.0570 

.150 

.0940 

. 0200 

.0230 

.0520 

.0490 

.300 

,0500 

.0250 

.0270 

.0450 

.0400 

. 520 

.0440 

.0210 

.0310 

.0520 

.0490 

.650 

-.0220 

.0300 

.0270 

.0500 

-.0350 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1 784 


AMES  87-707  IA9  02A  ♦ S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  C 1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 3)  ~ 3.5t»2 

BETAT 

< 3)  = 

-4.350 

z/ev 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

x/cv 

.775 

-.0230 

.0410 

.0240 

. 0340 

-.0470 

,900 

.0210 

.0280 

.0270 

-.0530 

MACH 

( 3)  = 3.502 

BETAT 

( 4)  = 

.050 

2/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.9500 

.8150 

.6110 

.7780 

.6600 

.050 

.1090 

. 1020 

. 0640 

. 1060 

.1120 

. 1 50 

. 1930 

, 1480 

.0900 

. 0980 

.1000 

.300 

.1750 

.1940 

.1140 

.0900 

.0870 

.520 

.1400 

.1540 

.1470 

.1110 

.0850 

.650 

.0050 

.1480 

.1800 

.1150 

-.0030 

.775 

.0030 

.1140 

.1870 

.1160 

-.0260 

. 900 

.0920 

. 1 750 

. 1080 

- . 0320 

MACH 

( 3)  = 3.502 

BETAT 

< 5)  = 

4.460 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.ooo 

.3690 

.8010 

.6510 

.7710 

• 6320 

.050 

.2890 

.2630 

.1880 

.1880 

.1910 

.150 

.2750 

.3710 

.2400 

.2120 

.1890 

.300 

.2400 

.3540 

.3020 

.2370 

. 2000 

.520 

.1670 

.2170 

.2730 

.2440 

.1950 

.650 

.0270 

.2110 

.2830 

.2930 

.0960 

.775 

• 0280 

. 1670 

.2600 

.3110 

.0750 

• 900 

.1510 

.2360 

.2950 

.0850 

MACH 

{ 3)  = 3.502 

BETAT 

{ 6)  = 

6.660 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. ooo 

.4440 

.7620 

.6110 

.7950 

.6450 

.050 

.3790 

.3860 

.2920 

.2670 

.2850 

.150 

.3450 

.4610 

.3370 

.3120 

.2930 

300 

. 2690 

.3800 

. 3R?ri 

. 34!y_  i 

. 3060 

.520 

.1660 

. 2460 

.2980 

.3370 

.2980 

.650 

.0140 

.2380 

.3160 

.4210 

.1740 

.775 

- . 0050 

.1900 

.2910 

. 3660 

.1600 

.900 

.1750 

.2681; 

.3410 

. 1 240 

MACH 

{ 3)  = 3.502 

BETAT 

< 7)  = 

8.860 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

X/CV 

,000 

.2670 

. 6700 

.6210 

.7770 

. 6280 

.050 

. 3480 

.4720 

.4110 

.3720 

.3620 

. 150 

.2880 

. 4830 

.4270 

. 4240 

,3940 

. 300 

.2320 

.4130 

.4020 

.4220 

.4060 

. 520 

. 1 580 

. 2690 

.331'.  i 

. 366'.' 

.3570 

. 650 

.0160 

.2640 

.3520 

.4590 

.2020 

. 775 

.0060 

.2140 

,3220 

.4040 

.21  90 

(RSNR12) 


DATE  18  SEP  7J 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


SECTION  ( 1)RIGHT  VERTICAL 
MACH  < 3)  = 3.502  BET  AT  < 7) 


AMES  87-707  IA9  02 A ♦ S3 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

8.860  Z/BV  .158 

X/CV 
. 9'J'j 


+ T9  RIGHT  VERTICAL 


.316 


600 

.840 

2950 

.3760 

.925 


(RBNR12) 


I960 


1490 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1766 


SREF  = 
LREF  “ 
BREF  = 
SCALE  = 

SECTION  ( 

MACH  ( 1 ) 


MACH  ( 1) 


MACH  ( 1) 


MACH  ( 1 ) 


AMES  87-7U7  IA9  02A  + 

S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 

(RBNR13)  ( Ui  MAY  73  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

2.4210 

SQ.FT. 

XMRF  = 

28 . 53 dd  inches 

ALPHAT.  - 

. 00  u 

CRB INC  = .500 

39 . 8490 

INCHES 

YMRP  = 

.0000  INCHES 

RUDDER  = 

-15. 000 

ELEVCN  = . ti'.i'.i 

39.8490 

INCHES 

ZMRF  = 

.'JlUVj  INCHES 

RUDFLR  = 

. 000 

, 0300 

SCALE 

DRIGHT 

VERTICAL 

DEPENDENT  VARIABLE 

CP 

= 2,498  BETAT  ( 1)  = -8,4211  Z/BV 

X/CV 
, DUO 
.050 
♦ 150 
, 300 
. 520 
.650 
.775 
. 900 

= 2.496  BETAT  < 2)  = -6.300  Z/BV 

X/CV 
.1)00 
. 050 
. 150 
. 500 
. 520 
, 650 
.775 
.900 

= 2.498  BETAT  (3)  = -4.180  Z/BV 

X/CV 
.000 
,050 
.150 
.300 
, 520 
. 650 
*775 
. 900 

= 2.498  BETA T C 4)  = .060  Z/BV 

X/CV 
. 000 
.050 
, 1 50 
, 300 
. 520 
.650 
.775 
. 900 


.156 

.316 

,600 

. 840 

.925 

.12911 

.4410 

.3980 

.5250 

.4980 

.017'J 

-.0690 

-.1340 

-.1130 

-.1090 

.0160 

-.0760 

-.0960 

-.0980 

-.0870 

- ,0200 

-.0810 

- . 0840 

-.0880 

-.0760 

-.0530 

-.0700 

-.0640 

-.0530 

-.0570 

-.1260 

— .0840 

-.0690 

-.0580 

-.1440 

-.1340 

-.0920 

-.0650 

- . 0880 

-.1400 

-.1090 

-.0650 

-.0890 

-.1  410 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

.2140 

. 5690 

. 5250 

.6080 

.5340 

. 1130 

-.0160 

-.0740 

-.0750 

-.0710 

.1140 

-.0170 

-.0460 

-.0490 

-.0450 

. 0220 

— ■ 0200 

- .046,0 

—.0330 

— .034-0 

-.0110 

-.0180 

-.0230 

— .0080 

-.01  Ui 

-.0950 

-.0270 

-.0320 

-.0020 

-.1220 

-.0960 

-.0190 

-.0240 

-.0380 

-.1120 

-.0480 

-.0010 

-.0470 

-.1130 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

.4760 

. 6550 

.5690 

.6720 

.5710 

.1710 

.0110 

- , 0400 

-.0100 

- . 0010 

.1700 

.0190 

.0170 

.0130 

.0270 

.0990 

.0980 

.0360 

.0230 

,0260 

,0290 

.0480 

.0450 

.0550 

.0360 

-.0670 

.0260 

.0730 

. 0500 

—.0920 

-,0720 

- . 0090 

. 0760 

. 0420 

-.0860 

- .0190 

. 0660 

. 0320 

-.0760 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

. 7810 

.6870 

. 5320 

, 6920 

. 5620 

.0950 

.1320 

. 0890 

.0620 

.0770 

.2190 

.2150 

. 1 520 

. 1 1 60 

. 1 ! 90 

. 1 520 

.2010 

.2050 

• 1530 

.2  270 

.1060 

.0950 

.1440 

♦ 1660 

.1390 

-.0650 

. 1030 

. i 490 

. 2090 

— * 004'  * 

- . 0560 

.0670 

.1310 

- . 0030 

. 0380 

.1160 

.1650 

-.0090 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1787 


AMES  87-707  IA9  C2A  ♦ S3  ♦ T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  ( 1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

< i> 

- 

2.498 

BETAT 

( 

5) 

= 4.300 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.009 

.3380 

.7140 

.6280 

.6710 

.5230 

.050 

.2370 

.3400 

.3240 

.2830 

.2820 

.150 

.2090 

.3330 

.3350 

.3290 

.3210 

.300 

.1540 

.2380 

.2780 

.2990 

.2930 

.520 

.1200 

.1350 

.1920 

■ 2300 

.2150 

.650 

-.0670 

.1520 

.2160 

.3000 

.0610 

.775 

— .0520 

.1170 

.1910 

.2560 

.0520 

.900 

.0930 

.1790 

.2270 

.0590 

MACH 

c i) 

2.498 

BETAT 

< 

6) 

= 6.420 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

, c<3£» 

.1360 

.6600 

.5920 

.6070 

.4560 

.050 

.2350 

.4250 

.4220 

.4250 

.4250 

.150 

.2100 

.3560 

.3830 

.3970 

.4100 

.300 

.1530 

.2640 

.3280 

.3530 

.3460 

.520 

.1300 

.1560 

.2310 

.2710 

.2540 

.650 

-.0520 

.1770 

.2570 

.3550 

.1010 

.775 

-.0280 

.1500 

.2380 

.3010 

.1060 

.9'- (9 

. 1330 

.2280 

.2730 

.1)940 

MACH 

t i) 

_ 

2.498 

BETAT 

( 

7) 

r 8.540 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0610 

.5460 

.5370 

.5380 

.4020 

.050 

.2890 

.5190 

.5010 

.5170 

.5100 

.150 

.2570 

.3940 

.4340 

.4610 

.4810 

.300 

.1710 

.2900 

.3710 

.41*40 

.4010 

.520 

.1430 

.1750 

.2680 

.3130 

.2890 

.650 

-.0460 

.2090 

.2950 

.4080 

.1410 

.775 

-.0150 

. 1830 

.2750 

. 3480 

.1630 

.900 

.1780 

.2840 

.3120 

. 1270 

MACH 

( a> 

= 

2.999 

BETAT 

< 

1) 

- -8.580 

Z/BV 

.158 

.316 

, 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0830 

.4170 

.4680 

.6070 

.5530 

.050 

-.0160 

-.0530 

-.0760 

-.0490 

-.0460 

.150 

-.0130 

-.0530 

-.0700 

-.'.1460 

-.0390 

.300 

-.0330 

-.0570 

-.0650 

-.0480 

-.0450 

. 520 

- .0570 

-.0570 

-.0530 

-.0310 

-.0310 

.650 

1020 

-.0710 

-.0530 

-.0330 

-.0970 

.775 

-.0970 

-.0790 

-.0570 

-.061.0 

-.0940 

.900 

-.0890 

-.0580 

-.0670 

-.1050 

MACH 

< 2> 

_ 

2.999 

BETAT 

{ 

2) 

= -6.420 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2570 

.5460 

. 5280 

. 6480 

. 5700 

.050 

.0070 

-.0310 

-.0470 

-.0250 

-.0220 

. 1 50 

.0900 

-.0200 

-.0420 

-.0250 

-.0160 

.300 

.0220 

-.0250 

-.0440 

- .0270 

-.0230 

1RBNR13) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  1788 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  RIOHT  VERTICAL 


SECTION  ( DR1GHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

< 2)  “ 2.999 

BETAT 

( 2)  = -6.420 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

x/cv 

. 520 

-.0080 

-.0240 

-.0270 

- , 0080 

-.0130 

. 650 

-.0610 

-.0270 

-.0280 

-.0080 

-.0890 

.775 

-.0670 

-.0300 

-.0310 

-.0390 

-.0870 

.900 

-.0450 

-.0260 

- . 0440 

-.0950 

MACH 

( 2>  = 2,999 

BETAT 

( 3)  = “4*260 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2620 

.6110 

. 5720 

.6750 

.5780 

,050 

. 1 590 

.0450 

-.0200 

.0000 

. 0040 

.150 

. 1480 

.0410 

-.0120 

. 0000 

.0100 

.300 

.0720 

,0510 

.0130 

- . 0050 

- , 0020 

. 520 

.0210 

. 0430 

.0300 

.0170 

.0080 

.650 

-.0530 

.0180 

.0330 

.0150 

-.0780 

.775 

- . '.>470 

• 0040 

.0580 

,0010 

-.0810 

.900 

-.0120 

. 0800 

-.0010 

-.0830 

MACH 

( 2)  = 2.999 

BETAT 

( 4)  = .060 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.8110 

.702*0 

.6600 

.7280 

. 5340 

.050 

.0670 

.0740 

♦ 0770 

.0980 

.1080 

.150 

.1670 

. 1430 

.1140 

.1140 

.1340 

.300 

.1340 

. 1920 

.1360 

.1150 

.1160 

. 520 

.1120 

. 1 DO'-i 

• i29li 

.650 

-.0370 

.1140 

.1790 

. 1430 

-.0180 

.775 

—.0320 

.0810 

.1570 

.1440 

-.0260 

*900 

.0630 

. 1430 

.1540 

-.0210 

MACH 

( 2)  = 2.999 

BETAT  < 

: 5)  = 4.360 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

X/CV 

. 000 

.1970 

.6520 

.6350 

.6900 

. 5370 

.050 

. 2*070 

.2620 

.2280 

.1770 

.1850 

. 1 50 

.2020 

.3370 

.2770 

.2190 

.2140 

.300 

.1550 

.2720 

.2900 

.2480 

.2170 

. 520 

. 1020 

. 1460 

.2200 

.2490 

,2090 

.650 

-.0350 

. 1 520 

.2300 

.3180 

.0950 

.775 

-.0390 

.1200 

.2070 

,2640 

,0880 

„,..n 

1 f’ 

» ^ 

’ X ' * 

MACH 

( 2)  = 2.999 

BETAT  C 

6)  = 6.540 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.1680 

.6110 

.6190 

.6580 

.5130 

. 050 

. 2000 

.3480 

.3420 

.2770 

.2700 

. 1 50 

.1830 

.3590 

.3670 

. 3230 

.3100 

. 300 

.1460 

.2940 

. 3230 

.3260 

.3100 

.520 

.1110 

. 1 680 

.2530 

.2740 

.2630 

(RBNR13) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PACE  1789 


SECTION  t 
MACH  ( 2> 

MACH  ( 2) 


MACH  < 3) 


MACH  l 3) 


MACH  ( 3) 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  RICHT  VERTICAL 
DRICHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


= 2.999  BETAT  ( 6)  = 6.540  Z/BV 

X/CV 
.650 
.775 
. 900 

= 2.999  BETAT  ( 7)  = 8.690  Z/BV 

X/CV 

.000 

.050 

.150 

.300 

.520 

.650 

.775 

.900 

= 3.502  BETAT  ( 1)  = -8.750  Z/BV 

X/CV 

.000 

.050 

.150 

.300 

.520 

.650 

.775 

or j 

= 3.502  BETAT  <2)  =-6.550  Z/BV 

X/CV 

.000 

.050 

.150 

.300 

.520 

.650 

.775 

.900 

= 3.502  BETAT  ( 3)  = -4.350  Z/Bv 

X/CV 
.000 
. 050 
.150 
, 300 
. 520 
.650 


.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

-.0300 

.1710 

.2660 

.3520 

.1180 

-.0190 

.1410 

.2400 

.3050- 

.1280 

.1320 

.2210 

.2830 

.1130 

.158 

.316 

.6011 

.840 

.925 

.0560 

.5120 

.5880 

. 6200 

.4800 

.2660 

.4580 

.4590 

.4320 

.4270 

.2390 

.4100 

.4160 

.4180 

.4320 

.1770 

.3250 

.3590 

.3800 

.3820 

.1230 

.1900 

.2830 

.3100 

,3000 

-.0180 

.1940 

.2990 

.3940 

.1580 

-.0110 

.1630 

.2730 

.3500 

.1610 

.1560 

.2540 

.3200 

.1440 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

.0420 

.3770 

.4840 

.5510 

.5220 

-.0430 

-.0650 

-.0510 

-.0150 

-.0140 

-.0600 

-.0550 

-.0540 

-.0180 

-.0130 

-.0600 

-.0590 

— .0410 

-.0200 

-.0200 

-.0650 

-.0590 

-.0400 

-.11100 

- . 01110 

-.0900 

-.0650 

-.0460 

.0000 

-.0610 

-.0800 

-.0740 

-.0510 

-.0350 

-.0640 

—.0800 

—.0520 

— - 1.1440 

-.0750 

.158 

.316 

.6011 

. 840 

.925 

.2320 

.4880 

.5270 

.6100 

.5220 

-.0130 

-.0420 

-.0300 

-.0020 

.111110 

.0070 

-.0260 

-.0350 

-.011711 

.01100 

.0030 

-.0300 

-.0260 

-.0100 

-.0060 

-.0250 

-.0320 

-.0190 

-.01120 

-.0020 

-.0630 

-.0420 

-.0240 

-.0060 

-.0560 

-.0620 

-♦04411 

-.0280 

-.02011 

- .0630 

-.0490 

-.0260 

-.0260 

-.0740 

• 156 

.516 

• 600 

. 840 

. 325 

.2460 

.5960 

. 5760 

.6570 

. 5330 

.0780 

-.0130 

-.0050 

.0210 

,0280 

.0800 

.1)11111 

-.0090 

.0170 

.0260 

.0380 

.0120 

— • 0050 

.0130 

.0160 

.0110 

. 1)1)00 

.0070 

.0190 

.0220 

-.0420 

- . 11040 

-.0010 

.0120 

-.ti470 

[RBNR13) 


i 


DATE  19  SEA  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1790 


AMES  67-707  IA9  C2A  + S3  * T9  RIGHT  VERTICAL 
SECTION  ( DRlGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

< 3)  = 3 . 5Vj2 

betat 

< 3)  = 

-4.350 

Z/BV 

.156 

.316 

.600 

. 840 

.925 

X/CV 

.775 

-.0410 

- , 006-1 

.0000 

.0050 

-.0620 

.900 

- .0130 

.0050 

. 0000 

MACH 

( 3)  = 3 , 5'J2 

BETAT 

( 4)  = 

.050 

Z/BV 

.150 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

. 7910 

.7010 

.6060 

.5870 

. 5060 

.050 

.0670 

• 0700 

.0690 

.0750 

.11750 

.150 

.1250 

.1070 

.0820 

.1)680 

.0670 

. 300 

.1100 

♦ 1 390 

.11)00 

.0670 

.0590 

. 520 

.0020 

. 1070 

.1140 

.0800 

.0500 

. 650 

-.0250 

.1070 

. 1 200 

.0860 

-.0100 

.775 

-.0290 

.0780 

.1460 

.0910 

-.0430 

. 900 

. 0600 

.1460 

.0910 

- . 0450 

MACH 

( 3>  = 3.502 

BETTAT 

5>  = 

4.450 

Z/BV 

.150 

.316 

. 61*0 

. 840 

.925 

X/CV 

. 000 

.1740 

. 6540 

.6410 

. 6480 

.4930 

. 050 

.2010 

.2000 

. 1640 

.1740 

.1060 

.150 

. 1950 

.2650 

. 2090 

,1830 

.1090 

.300 

.1500 

.2600 

.2300 

.1870 

. 1 700 

.520 

.0930 

.1530 

.2300 

.1940 

. 1 550 

.650 

-.0190 

.1510 

.2380 

.2190 

.0650 

.775 

-.0360 

.1160 

.2170 

.2290 

. 0430 

.900 

. 101  jO 

.1970 

.2390 

.0310 

MACH 

( 3)  = 3.502 

BETAT 

6)  = 

6.650 

Z/BV 

.150 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

. uuu 

.2270 

.5610 

.6180 

.6360 

.4670 

.050 

*2000 

„ 2990 

. 2320 

*2170 

. 2250 

.150 

.1400 

.2890 

.2770 

.2280 

•226'.i 

.300 

.1100 

.2730 

.2950 

. 2430 

.2240 

. 520 

.0610 

. i 660 

. 2430 

. 2570 

. £040 

. 650 

-.0240 

.1700 

.2650 

• 3030 

.1000 

.775 

-.0260 

.1360 

. 2420 

. 2840 

.0850 

.900 

. 1200 

.2250 

.2700 

.0750 

MACH 

( 3)  = 3.502 

BETAT  ( 

7)  = 

6 . 840 

Z/BV 

.150 

.316 

, 600 

.840 

-925 

X/CV 

. 000 

.0160 

.469Li 

. 5980 

. 5630 

.452'.' 

. 050 

.1070 

.3391) 

. 3200 

.2740 

.2870 

.150 

.1760 

.3300 

.3510 

.3050 

.2930 

. 300 

.1440 

.3130 

.34  70 

. 3 1 50 

.2990 

. 520 

. 1 000 

.1920 

.2790 

.2870 

. 2600 

. 650 

-.0090 

.1920 

. 3030 

.3580 

.1470 

.775 

-.0130 

.1530 

.2751) 

.324  0 

. 1440 

(RBNR13) 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - I A9C 


PACE  1791 


AMES  67-707  IA9  C2A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  ( 1 ) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

C 3)  = 3.502  BETAT 

( 7)  = 6.840 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.900 

.1400 

.2490 

.3050 

.1010 

(RBNR13) 


CATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-?'.t7  IA9  C2A  * S3 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

2.4211*1 

SQ.FT. 

XMRP  = 

28.5300  INCHES 

LREF  = 

39.849'.) 

INCHES 

YMRP  = 

. 0000  I NCHES 

BREF  = 
SCALE  = 

39 . 8490 
.D3  OB 

INCHES 

SCALE 

ZMRP  = 

. 0000  INCHES 

SECTION  ( 1JRIGFT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  I 1)  = 2.498  BETAT  ( 1)  = -8.410  Z/BV  .158 

X/CV 

.000  .0080 

.050  .0000 

.150  - ,0020 

.300  -.0200 

.520  -.0200 

.650  -.1350 

,775  -.1310 

. 900 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  < 2)  = -6.290  Z/BV  .158 

X/CV 

.000  .1170 

.050  .0810 

.150  .0770 

.300  .L140B 

.520  -.0070 

.650  -.1050 

.775  -.1190 

.900 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 3)  = -4.180  Z/BV  .158 

X/CV 

. 000  . 2840 

. . n42fj 

.150  .1170 

. 300  . 0600 

. 520  .0060 

.650  -.0920 

.775  —.0930 

.900 

MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 4)  = .060  Z/BV  .158 

X/CV 

.009  .6900 

.050  .0460 

. 1 50  . 1 620 

.300  .1010 

.520  .0620 

.650  -.0840 

.775  -.0750 

o.  ,1  j 


PAGE  1792 


T9  RIGHT  VERTICAL  (RBNR14)  ( 10  MAY  73  ) 

PARAMETRIC  DATA 

ALPHAT  = 4 . 000  CRBINC  = .500 

RUDDER  = -15.000  ELEVEN  - .'-'00 

RUDFLR  = .000 


.316 

. 600 

.840 

.925 

.2900 

.2700 

.3820 

.3830 

-.0890 

-.1260 

-.1450 

-.1420 

-.  1010 

-.1060 

-.1270 

-.1190 

-.1160 

- .1080 

-.1020 

-.0970 

-.0820 

-.1060 

-.0740 

-.0840 

-.0940 

-.0890 

- .0720 

-.1540 

-.(.1990 

-.0870 

-.0960 

-.1460 

- . 1050 

-.0890 

-.1000 

-.1540 

.316 

. 600 

.840 

.925 

.4550 

.4030 

.5120 

.4530 

-.0380 

-.1090 

-.0840 

-.0750 

-.0530 

-.0730 

-.0660 

-.0540 

-.0500 

-.0610 

-.0580 

- . 0490 

-.0510 

- .0470 

-.0290 

-.0330 

-.0630 

-.0460 

- . 0240 

-.1290 

-.0670 

-.0390 

-.0560 

-.1340 

-.0730 

-.0410 

-.0630 

-.1370 

,316 

. 600 

.840 

.925 

. 5560 

.4600 

.5460 

.4620 

-.02  50' 

-.0660 

— .0470 

- . 0400 

- . 0200 

- . 0400 

-.0320 

-.0190 

- . 0040 

-.0240 

-.0230 

-.0220 

. 0090 

.0010 

.0040 

- .0090 

-.0270 

. 0000 

.0010 

-.1140 

.0330 

• 0110 

-.0030 

.1110 

. 0450 

.0190 

-.0130 

-.1060 

.316 

. 600 

.840 

.925 

. 5740 

.5080 

. 5670 

.4530 

.0710 

.0530 

.0290 

.0390 

.1580 

.1040 

. 0790 

.0780 

.1340 

.1380 

.1100 

.0870 

.0560 

.0970 

.1240 

.0970 

.0620 

.1030 

. 1 M III 

- . 0270 

.0320 

.0850 

. 1 380 

-.0390 

.006', 

.0/40 

. 1 1 A' t 

- . 043*.  i 

DATE  18  SEP  73 


TABULATEO  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1793 


AMES  87-7117  IA9  02A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  ( 1IR1GHT  VERTICAL 


DEPENDENT  VARIABLE  CF 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 5)  = 4.310 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 6)  = 6.43'-'i 


MACH  < 1)  = 2.498  BETAT  ( 7)  = 8.560 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  < 1>  = -8.560 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 2)  = -6.410 


Z/BV 

X/CV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

.000 

.2100 

.6060 

.5180 

.5530 

.4210 

.050 

.1350 

.2350 

.2680 

.2440 

.2450 

.150 

. 1220 

.2420 

,2790 

.2710 

.2780 

.300 

.0930 

.1850 

.2230 

.2450 

.2440 

.520 

.0750 

.1030 

.1490 

.1840 

.1720 

.650 

-.0730 

.1200 

.1710 

.2490 

.0370 

.775 

-.0630 

.0850 

.1560 

.2110 

.0450 

.900 

.0680 

.1450 

.1850 

.0260 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

. 1040 

.5380 

.5020 

.5220 

.3910 

.050 

.1170 

.3530 

.3720 

.3660 

.3650 

.150 

.1150 

.2880 

.3310 

.3390 

.3600 

.300 

,0880 

.2130 

.2680 

.3010 

.2990 

.520 

.0800 

.1250 

.1860 

.2260 

.2100 

.650 

-.0610 

.1470 

.2090 

.2980 

.0710 

.775 

-.0470 

.1180 

.1930 

.2510 

.0950 

.900 

.0990 

.1930 

.2200 

.0650 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0080 

.4160 

.4130 

.4050 

.2880 

.050 

.1650 

.4190 

.4460 

.4680 

.4580 

.150 

. 1610 

.3140 

.3830 

.4070 

.4270 

. 300 

.1030 

.2290 

.3240 

.3550 

.3530 

.520 

.0840 

.1290 

.2400 

.2690 

.2520 

.650 

-.0710 

.1570 

.2570 

.3520 

.1180 

.775 

-.11470 

.1370 

.2340 

, 3040 

. 1200 

.900 

.1390 

.2370 

.2760 

. 11)00 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

- . 0040 

.3540 

.3130 

.4540 

.4250 

.050 

-.0350 

-.0750 

-.0960 

-.0800 

-.0750 

.150 

-.0350 

-.0740 

-.0950 

-.0790 

-.0700 

. 300 

-.0400 

-.0810 

-.0870 

-.0740 

-.0720 

. 520 

-.0260 

- .1)800 

-.0760 

-.0630 

-.0650 

PCIl 

_ fviijn 

— ^ r-.o^ri 

_ rvor-.n 

- .0630 

— , , or. 

• Ojj 

...  • — 

.775 

-.1000 

- . 0830 

-.',>790 

- . 0890 

-.1030 

. 900 

-.0860 

-.0800 

-.0950 

-.1170 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0660 

.4630 

. 3840 

. 5030 

.44  50 

.050 

. 0520 

-.0720 

-,0560 

-.0520 

. 1 50 

.0660 

-.0290 

- .0660 

-.0571' 

-.0500 

. 300 

.0570 

-.0460 

-.0560 

-.0520 

-.0570 

(RBNR14) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1794 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 
SECTION  ( 1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( Z)  = 2.999 

BETAT 

( 2)  = -6.410 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.520 

.0110 

-.0520 

-.0380 

-.0410 

-.0460 

. 650 

-.0710 

-.0560 

-.0380 

- .0350 

—.1050 

■ .775 

-.0770 

-.0520 

-.0370 

-.0600 

-.1000 

.900 

-.0570 

-.0270 

-.0660 

-.1080 

MACH 

( 2>  = 2.999 

BETAT 

( 3)  = -4.250 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.2380 

. 5030 

.4710 

.5280 

.4480 

.050 

.0230 

-.0010 

-.0250 

-.0260 

-.0240 

.150 

.0980 

.0060 

-.0150 

-.0190 

-.0190 

.300 

.0680 

.0020 

-.0130 

-.0110 

-.0220 

. 520 

.0230 

-.0030 

-.0010 

.0060 

-.0100 

.650 

-.0590 

-.0150 

-.0020 

. 0000 

-.0810 

.775 

-.0660 

- . 0220 

-.0010 

-.0050 

. -.0810 

.900 

-.0260 

.0160 

-.0110 

-.0830 

MACH 

( 2)  = 2.999 

BETAT 

( 4)  = .060 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.6920 

. 5480 

.5090 

.5810 

.4640 

.050 

.0140 

.0310 

.0320 

.0520 

.0610 

.150 

.0830 

. 0880 

.0620 

.0620 

.0750 

,300 

.0710 

.1180 

. £.>640 

.0620 

• 0600 

. 520 

.0420 

.0510 

.0830 

.0740 

.0540 

.650 

-.0640 

.0530 

.1030 

.0840 

-.0450 

.775 

-.0580 

. 0300 

.0910 

.0850 

-.0520 

. 900 

.0150 

. 0790 

.0910 

-.0510 

MACH 

( 2)  = 2.999 

BETAT 

( 5)  = 4.380 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

,840 

.925 

X/CV 

.000 

.1300 

. 5550 

. 5000 

.5390 

.4110 

,050 

,0930 

, 1 730 

_ 1490 

. 1360 

,1420 

.150 

.0770 

.1980 

.1980 

• 1 700 

.1650 

. 300 

.0530 

.1690 

.2040 

.1860 

. 1 640 

. 520 

.0370 

.0850 

.1550 

.1720 

.1450 

. 650 

-.0630 

. 0950 

. 1600 

.2230 

. 0500 

.775 

-.0570 

, 0680 

. IaaL'i 

.1970 

, 050!« 

.900 

.0530 

.1310 

.1770 

.0340 

MACH 

t 2)  = 2.999 

BETAT 

( 6)  = 6.550 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

X/CV 


000 

.0410 

. 5220 

.4710 

.5120 

.386'/ 

050 

.1170 

.2660 

.2890 

. 2591 r 

.249L 

1 50 

. 1 080 

.2630 

.2830 

.276L> 

.2741 

300 

. 0700 

.1980 

. 2440 

.2600 

.2551 

52  Li 

.0420 

.0990 

. 1 800 

.2060 

, 1 99L 

(RBNR14) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1793 


AMES  87-707  IA9  02A  S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 
SECTION  < 11RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  121  : 2.999  BET  AT  { 6)  = 6.550 


MACH  t 2)  = 2.999  BETAT  ( 7)  = 8.710 


. MACH  < 3)  = 3.502  BETAT  ( 1)  = -8.730 


MACH  < 3)  = 3.502  BETAT  < 2)  = -6.530 


MACH  < 3)  = 3.502  BETAT  < 3>  = -4.340 


Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

x/cv 

.650 

-.0640 

.1020 

.1920 

.2630 

.11820 

.775 

-.0600 

.0820 

.1700 

.2280 

.1*931* 

.900 

.0710 

.1540 

.2090 

.0770 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0250 

.4440 

.4330 

.4640 

.3450 

.050 

.0970 

.3630 

.3760 

.3790 

.3730 

.150 

.1170 

.3130 

.3340 

.3470 

.3630 

.300 

♦ 1*900 

.2350 

.2880 

.3110 

.3110 

.520 

.0490 

.1250 

.2210 

.2440 

.2380 

.650 

-.0530 

.1270 

.2261* 

.311(0 

.1150 

.775 

-.0440 

.11(20 

.21*20 

.2730 

.1200 

. 900 

. 1020 

.1850 

.2480 

.1010 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0150 

.2180 

.33711 

.4800 

.4360 

.050 

-.0520 

-.0680 

-.0680 

-.0540 

-.0540 

.150 

-.0510 

-.0660 

— .0700 

-.0610 

-.0550 

.300 

-.0460 

-.0700 

-.0710 

-.0640 

-.0600 

.520 

-.0450 

-.071*1* 

-.0700 

-.0550 

-.1*5711 

.650 

-.0790 

-.0740 

-.0710 

-.0540 

-.09111 

.775 

-.0770 

-.0780 

-.1(6911 

-.0750 

-.1*730 

.900 

-.0810 

-.0780 

-.0810 

-.0880 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0300 

.3640 

.3730 

.5060 

.4480 

.050 

.0090 

-.0250 

-.0590 

-.04311 

-.0380 

.150 

.0310 

—.0290 

-.0620 

-.0450 

-.041*0 

.300 

. 0300 

-.0420 

- .1(500 

-.0511* 

-.04911 

.520 

.0030 

-.0510 

-.1*490 

-.04111 

-.0450 

.650 

-.0540 

-.0550 

-.0510 

-.0460 

-.0870 

.775 

-.0670 

-.0590 

-.0540 

-.1*600 

-.0770 

.900 

-.0680 

-.0500 

-.0660 

-.0870 

Z/BV 

.158 

.316 

,61*0 

.841* 

.925 

X/CV 

. 000 

.16711 

.42511 

, 4341* 

. 5430 

,4641'* 

.050 

.11180 

-.U160 

-.1)281* 

-.0140 

-.0120 

.150 

. 0650 

- ♦ 11020 

-.1*3211 

-.1(210 

-.1*179 

. 300 

.0330 

-.0090 

-,1*33U 

-.0270 

“.9269 

. 520 

.0050 

-.0140 

-.1*21*1) 

-.0190 

- . 0200 

. 650 

-,04?0 

-.0230 

-.1*231* 

-.0220 

-.0 7 59 

(R6NR 14} 


i 


(RBNR14) 


rjAtr  i q crp 


taoi  n *rcn  mapc^einar 

I nuvwn  I I > \ U«)VWI\L. 


SECTION  < 11RIGHT  VERTICAL 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 5)  = 3.502 

BETAT 

( 3)  = -4.340 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

. 840 

.925 

X/CV 

.775 

— .Li  510 

- .1)271) 

-.0230 

- .0300 

-.0750 

, 9LVj 

-.0380 

-.0140 

-.0350 

-.0820 

MACH 

< 3)  = 3.502 

BETAT 

£ 

II 

w> 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.UUll 

. 5841) 

. 5450 

.5201) 

.6100 

.4410 

♦ 050 

.0290 

.1)380 

.0460 

.0710 

.0610 

.150 

.0650 

.0660 

.0550 

. 0690 

.0660 

.300 

.0610 

.0930 

.0580 

.0640 

.0590 

.520 

.0370 

.0550 

.0680 

.1)590 

.0500 

. 650 

-.0470 

.0560 

.0750 

.0710 

-.0310 

.775 

- . 0480 

.0320 

.0820 

.0700 

-.0440 

.900 

.0181) 

.0810 

. 0700 

-.1)480 

MACH 

< 3>  = 3,5112 

BETAT 

< 5)  = 4,450 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

. 841) 

.925 

X/CV 

. 000 

.1010 

.4620 

.491)0 

.5501) 

. 4200 

. 050 

.1)970 

.1750 

.1260 

. 1350 

.1440 

.150 

.0620 

.1680 

.1530 

. 1380 

.1400 

.300 

.0350 

.1490 

.1580 

.1390 

.1300 

. 520 

.'->240 

.0880 

.1390 

.1330 

.1110 

. 650 

-.0520 

.0980 

.1560 

.1750 

.0281) 

,775 

-.0500 

.0750 

.1431) 

.1710 

. 0200 

. 900 

.0590 

.1301) 

.1650 

.1)070 

MACH 

( 3)  = 3.502 

BETAT  ! 

: 6)  = 6.660 

Z/BV 

.156 

.316 

. $00 

.840 

,925 

X/CV 

,000 

.0140 

.4210 

.4560 

.5130 

.3850 

.050 

^ 1 . 1 

. I960 

.1820 

.1810 

.1891) 

.150 

.0840 

.1960 

.2040 

. 1930 

.1850 

♦ 300 

.0740 

.1820 

.2150 

.2010 

,1840 

. 520 

• 0410 

.099u 

. 1 74'.) 

.1891) 

. 1 631) 

.650 

-.0390 

.1030 

.1920 

.2390 

.0770 

.775 

-.0490 

.0730 

. 1 700 

. 2230 

* 0500 

.900 

.0621) 

.1570 

.21)91) 

■ 040! ' 

MACH  \ 

I 3)  = 3.502 

BETAT  ( 

7)  = 8.860 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

- . 0040 

. 2880 

.4370 

.4970 

. 364!) 

.050 

.1040 

.2510 

.2730 

.2600 

.2600 

.150 

.0890 

.2520 

. 2800 

. 2760 

.2620 

. 300 

,0720 

.2211) 

.2620 

.2760 

.2620 

.520 

.0400 

.1250 

.2010 

.2350 

.2270 

. 650 

- . 0400 

.1270 

.2210 

. 2920 

.1220 

.775 

- , 0430 

.0980 

,1970 

. 2600 

.0980 

DATE  16  SEP  vs 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  CKA  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 
SECTION  ( 1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < »>  = 3. 302  SETAT  l 7)  = 8.860 


Z/BV  .156 

X/CV 
. 900 


.316  .600  .040 

.0900  .1800  .2420 
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'R0NR14) 

.925 

,0670 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9 

REFERENCE  DATA 


SREF  = 

2.4211> 

SQ.FT. 

XMRP  = 

28 . 5300  INCHES 

LREF  = 

39.84911 

INCHES 

YMRF  = 

.0000  INCHES 

BREF  = 

39 . 8490 

INCHES 

ZMRP  = 

.IV.V..0  INCHES 

SCALE  - 

, 0300 

SCALE 

SECTION  ( DF.I&HT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < 1)  = 2.498 

BETAT  l 

: 1)  = -8,390 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

. 000 

. til'll  Li 

.2110 

• 050 

-.U161i 

-.1050 

. 1 50 

-.0340 

-.1130 

. 300 

-,Li481i 

-.122ti 

. 520 

-.116311 

-.1070 

» 650 

-.1321i 

-.1150 

.775 

-.134U 

-.1110 

.900 

-.1110 

MACH  ( 1)  = 2.498 

BETAT  { 

2)  " -6.280 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.ooo 

.11790 

.3810 

.050 

.06311 

—.0550 

.150 

.0490 

-.0720 

. 300 

.0260 

-.0530 

>520 

-.0230 

-.0620 

. 650 

-.1120 

-.0780 

.775 

-.1200 

-.0760 

. 900 

-.0780 

MACH  < 1)  = 2.498 

BETAT  { 

to 

rl 

* 

1 

It 

fO 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.2180 

.4840 

.050 

.0350 

-.0430 

. 1 50 

.0320 

-.11440 

. 300 

.0510 

-.18070 

.520 

.0050 

-.0290 

. 650 

-.1010 

-.0520 

.775 

-.1040 

-.0540 

. 900 

-.0580 

MACH  ( 1)  = 2.498 

BETAT  ( 

4)  = .060 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

, ooo 

.6590 

. 5330 

.050 

.0370 

.0650 

. 1 50 

. 1 380 

.1330 

. 300 

.0700 

.0980 

.520 

. 0360 

.03211 

.650 

-.0970 

. 0490 

. 775 

-.0890 

.0220 

PAGE  1798 


VERTICAL  (RBNR15)  ( 111  MAY  73  ) 

PARAMETRIC  DATA 

ALPHAT  = S.Irlili  CRBINC  = .518.1 

RUDDER  = -15.l8.Ai  ELEVEN  = .18.8.1 

RUDFLR  = . lil  ill 


.600 

.840 

.925 

.2330 

.3390 

.3340 

-.1420 

-.1570 

-.1550 

-.1220 

-.1410 

-.1320 

-.1280 

-.1220 

-.1170 

-.1150 

- .0940 

-.0990 

-.1140 

-.0930 

- . 1 680 

-.1140 

-.1200 

-.1500 

-.1130 

-.1240 

-.1640 

.600 

.840 

.925 

.3500 

.4480 

. 4000 

-.12180 

-.1040 

-.0980 

-.0810 

-.0870 

-.0730 

-.0810 

-.11770 

-.0700 

-.0670 

-.0510 

-.0560 

-.11720 

-.0510 

-.1430 

-.0660 

-.0750 

-.1400 

-.0630 

-.0850 

-.1450 

.600 

.840 

.925 

.4010 

.4850 

.4090 

-.0860 

-.0680 

-.0580 

— »03S0 

—.0520 

— .0390 

-.11470 

-.0430 

-.0390 

-.1)190 

-.0140 

-.0270 

-.0210 

-.0180 

-.1250 

-.0170 

-.0190 

-.11911 

- . 0020 

-.0310 

-.1170 

. GOO 

. 8411 

.925 

.4530 

.5070 

.39811 

. 0360 

.0120 

.0240 

. 0860 

.06411 

.0610 

.1090 

.0910 

.0720 

. 0740 

. 1 til  ill 

.0830 

.0810 

. 1290 

-.0380 

.0690 

, 1 1;."' 

- .0480 

.0590 

.09  50 

-.0560 

OATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 
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AMES  87~ 707  IA9  02A  + S3  ♦ T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  < 1IRIGHT  VERTICAL 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < 1)  = 2.498  BETAT  ( 5)  = 4.310 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 6J  = 6.440 


MACH  < 1)  a 2.498  BETAT  < 7)  = 8.570 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 1>  = “8.550 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 2)  = -6.400 


Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.1640 

.5240 

.050 

.0810 

.2230 

.150 

.0720 

.2040 

.300 

.0600 

.1540 

.520 

.0440 

.'.i860 

.650 

-.0710 

.0980 

.775 

-.0640 

.0710 

.900 

.0510 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.0780 

.4520 

.050  ' 

.1020 

.3160 

.150 

.1060 

.2470 

. 300 

.0660 

.1800 

.520 

.0600 

. 1000 

.65'.i 

-.0780 

.1220 

.775 

-.0580 

.0950 

. 900 

.0840 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.0060 

.3270 

.050 

.1050 

.3640 

.150 

.1050 

.2780 

.300 

.0660 

.1960 

.520 

.0480 

. 1020 

,650 

-.0790 

.1330 

.775 

-.0550 

.1320 

. 900 

.1140 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

-.0210 

•29 40 

,050 

-.0250 

-.0670 

• 150 

-.0250 

-.0740 

* 300 

- : 0500 

- , OS  50 

. 520 

-.0490 

-.0850 

.650 

-.0970 

- .0940 

.775 

-.0880 

-.0900 

.900 

-.0870 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

• 000 

• *354!} 

.3830 

.050 

.U33B 

-.0460 

. 1 50 

. 02211 

-.0530 

n.  r ; i 

i >r  ir  if  a 

. 600 

.840 

.925 

.4540 

.4880 

.3640 

.2610 

.2430 

.2470 

.2520 

.2520 

.2620 

.2020 

.2240 

.2240 

.1310 

.1670 

.1550 

.1550 

.2250 

.0280 

.1360 

.1880 

.0430 

. 1300 

.1630 

.0140 

.600 

.840 

.925 

.4410 

.4490 

.331iO 

.3530 

.3620 

.3600 

.3080 

. 3260 

.3450 

.2610 

.2860 

.2900 

.1820 

.2150 

. 2040 

.2010 

.2840 

.0740 

. 1830 

.2390 

.0720 

.1780 

.2150 

.0520 

.600 

.840 

.925 

.3580 

.3520 

.2470 

.4270 

.4290 

.4250 

.3650 

.3750 

.3970 

.2980 

.3280 

.3300 

.2180 

.2540 

.2380 

.2350 

.3300 

.1100 

.2160 

.2810 

.1190 

.2170 

.2610 

.0860 

.600 

.840 

.925 

.2550 

.3760 

.3610 

-.1030 

-.0910 

-.0870 

-.1010 

-.0900 

-.0830 

- . 0840 

— .0870 

-.0830 

-.0830 

-.0730 

-.0770 

-.0830 

-.0700 

-.1180 

-.0830 

-.0950 

-.1070 

-.0840 

-.1000 

-.1210 

. 600 

.840 

.925 

.34  30 

.4340 

. 3890 

- . 0740 

-.0650 

-.0630 

-.0690 

-.0650 

-.0590 

- f./lQli  - IiSO'i  — lifil'i 


(RSN*Ri  5) 


DATE  19  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C  PAGE  lB'JO 

AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL  (RBNR15) 


SECTION  { DRIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

t 2)  = 2.999 

BETAT 

( 2)  = 

-6 . 400 

Z/BV 

.158 

♦ 316 

. 6110 

, 840 

.925 

X/CV 

* 520 

-.BOBO 

- ♦ 0490 

-.041)0 

-.0410 

-.1*560 

.650 

-.11780 

-.0640 

-.0490 

-.0440 

-.11X11 

.775 

-.'j760 

-♦0640 

-.0441) 

-.0460 

-.1)981) 

.900 

-.0630 

-.0420 

-♦0540 

-.1040 

MACH 

( 2)  = 2.999 

BETAT  I 

: 3)  = 

-4,240 

Z/BV 

.158 

,316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.1211) 

.4760 

.4190 

.5060 

.41)20 

.050 

.1)231) 

- • 0050 

-.0380 

-.0190 

-.0221) 

.150 

.1)530 

- . 0090 

-.0310 

-.0180 

-.01)90 

. 300 

.1X30 

-.0130 

- .0200 

-.0190 

-.0160 

, 520 

.1)180 

- » 0200 

-.0100 

-.0060 

-.0110 

.650 

-.0710 

-.0330 

-.0190 

-.0100 

-.0880 

.775 

-.0730 

-.0420 

-.0170 

-.0110 

- . 0921) 

. 900 

-.0440 

-.0141) 

-.0220 

-.0930 

MACH 

( 2)  = 2.999 

BETAT  < 

4)  = 

.060 

Z/8V 

.158 

.316 

. 600 

.840 

,925 

X/CV 

. 000 

. 5830 

.4960 

.4491) 

.5230 

.4140 

.050 

.0080 

.0210 

.0140 

.0320 

. 041)1) 

. 1 50 

.0680 

.0770 

.04311 

. Li400 

.0530 

.300 

.0480 

.0860 

.0630 

.0430 

.0400 

.520 

.0220 

.0270 

.0640 

.0540 

. 0340 

. 650 

-.0750 

.0310 

.1)730 

,0640 

-.0550 

.775 

-.0680 

.0100 

.0640 

.0610 

-.0650 

.900 

-.0030 

.0550 

.0610 

-.0650 

MACH 

C 2)  = 2.999 

BETAT  ( 

5>  = 

4 . 390 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0660 

.5140 

.4650 

.4880 

.3610 

.050 

.0610 

. 1480 

. 1260 

.1150 

.1240 

. 1 50 

. 0580 

♦ 1 650 

• 1 740 

• 1460 

• 1461) 

.300 

.0351) 

.1360 

.1800 

.1630 

.1420 

. 520 

.0160 

.0630 

.1310 

.1510 

.1290 

. 650 

-.0760 

.0700 

.1360 

.2020 

.0370 

.775 

-.1)710 

.0430 

.1240 

.1740 

.0260 

.900 

.0340 

.1120 

.1540 

.0170 

MACH  i 

f 2)  = 2.999 

BETAT  ( 

6)  = 

6.570 

Z/BV 

.158 

,316 

. 601) 

. 840 

.925 

X/CV 


000 

.0340 

.4350 

.4290 

.4450 

. 3290 

050 

.0400 

.2240 

. 2630 

.2540 

.2460 

150 

.0490 

.2170 

.2570 

.2550 

.2580 

300 

.0350 

.1680 

. 2200 

. 2360 

.2310 

520 

.0190 

. 1)7911 

. 1 580 

.1840 

. 1 760 

DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


pace  laoi 


AMES  87-70?  IA9  02A  + S3  ♦ T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  < DRIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 2) 

- 

2.999 

BETAT 

( 6) 

6.570 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.650 

-.0680 

.0870 

.1660 

.2380 

.1)7111 

.775 

-.0600 

.0690 

.1500 

.21(411 

.0690 

.900 

.0610 

.1380 

.1870 

.0590 

MACH 

( 2) 

= 

2.999 

BETAT 

( 7) 

- 

8.730 

Z/BV 

.158 

,316 

.600 

.8411 

.925 

X/CV 

.000 

-.0230 

.3660 

.3650 

.38811 

.2810 

.050 

.0660 

. 3090 

.3460 

.3570 

.3510 

.150 

.0810 

.2610 

.2970 

.3190 

.33711 

.300 

.0620 

.1900 

.2560 

.2840 

.28811 

.520 

.0260 

.0950 

.1920 

.2250 

.2160 

.650 

— . 0620 

.0990 

. 2020 

.2870 

.11160 

.775 

-.0540 

.0790 

.1770 

.2450 

.1060 

.900 

.0970 

.1680 

.2190 

.0830 

MACH 

< 3> 

— , 

3.502 

BETAT 

{ 1) 

- 

-8.710 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.841) 

.925 

X/CV 

.000 

-.0280 

.1530 

.2680 

.4030 

.37011 

.050 

-.0560 

-.0760 

-.1(760 

-.06411 

-.0630 

.150 

- .0600 

-.0770 

-.0820 

-.07011 

-.06411 

.300 

-.0530 

-.0830 

-.0791i 

-.07211 

-.11740 

.520 

-.0550 

-.0820 

-.0790 

-.0650 

-.11660 

.650 

-.0800 

-.0810 

-.0810 

-.0670 

-.1(950 

.775 

-.0790 

-.0760 

-.0800 

-.1(830 

-.07911 

.900 

-.0760 

-.0810 

-.0870 

-.1(930 

MACH 

< 3) 

3.502 

BETAT 

( 2) 

£ 

-6.520 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0250 

.3430 

.3120 

.4360 

.38411 

.050 

.0040 

-.0290 

-.1)640 

-.0510 

-.0481) 

.150 

.0160 

-.0340 

-.0650 

-.0580 

-.0530 

.300 

.0100 

-.0480 

-.0510 

-.11620 

-.11590 

.520 

-.0050 

-.0580 

-.0550 

-.0510 

-.0541) 

.650 

-.0640 

-.'.i670 

-.0590 

-.0560 

-.1(9211 

.775 

-.0640 

-.0710 

-.0600 

-.06811 

-.11770 

.900 

-.0690 

-.0570 

-.1(710 

-.0900 

MACH 

\ 3/ 

3 « 5'J2 

BETAT 

( 3) 

= 

-A . 330 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 8411 

.925 

X/CV 

. 000 

.0960 

.3600 

.3710 

.4740 

*4000 

.050 

. 0090 

-.0110 

-.0400 

-.11320 

-.0290 

. 1 50 

.0350 

-.0110 

-.11410 

- . 03811 

-.0320 

. 300 

. 029*0 

— . 0220 

-.0370 

- . 04 1 li 

-.0410 

.520 

.0060 

-.0230 

-.0280 

-.03211 

-.0360 

. 650 

-.0580 

-.0350 

— ,031ili 

-.1)300 

-.1)830 

(RBNR15) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I ABC 


AMES  87-707  IA9  OZA  + S3  ■ 
SECTION  < URIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 3)  = -4.330 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 4)  = .050 


MACH  < 3)  = 3.502  BETAT  ( 5)  = 4.460 


MACH  < 3)  = 3. 502  BETAT  < 6)  = 6.660 


MACH  < 3}  = 3.502  BETAT  t 7)  = 8.680 


Z/BV  .158 

X/CV 


,775 

-.0570 

.900 

Z/BV 

.158 

X/CV 

. 000 

.4860 

*050 

.0100 

. 150 

.0410 

,50  0 

.0340 

, 520 

.1(140 

. 650 

-.0580 

* 775 

-.0570 

,900 

Z/BV 

.158 

X/CV 

. 00*0 

.0300 

,050 

.0380 

,150 

.0260 

,500 

.0130 

. 520 

.0050 

• 650 

-.0560 

.775 

-.0550 

. 900 

Z/BV 

.158 

X/CV 

.000 

.0170 

,050 

.0520 

.150 

.0350 

. 300 

. 0241i 

. 520 

.0090 

.650 

-.0560 

.775 

-.0560 

.900 

Z/BV 

.158 

X/CV 

. 000 

-.0520 

.050 

.0470 

.150 

.0540 

.300 

.0470 

.520 

. 0200 

.650 

-.0490 

775  -.0540 


PACE  1802 


T9  RICHT  VERTICAL  (RBNR15) 


.316 

. 600 

.840 

.925 

-.0380 

-.0270 

-.0380 

-.0780 

-.0400 

-.0250 

-.0450 

-.0830 

.316 

. 600 

.840 

.925 

.4680 

.4430 

. 5370 

.4250 

.0250 

.0250 

.0470 

.0560 

.0460 

.0300 

.0460 

.0550 

.0650 

.0380 

.0430 

,0450 

.0260 

. 0480 

■ 1(400 

.0330 

.0300 

.0540 

.0480 

-.0430 

.0100 

.0570 

.0480 

-.0590 

-.0040 

.0510 

. 1*460 

-.0610 

.316 

.600 

.840 

.925 

.4080 

.4190 

.4780 

.3550 

. 1260 

. 1050 

.1040 

.1120 

.1210 

.1260 

. 11(80 

.1070 

.1080 

.1220 

.1100 

.0990 

.0550 

.1020 

. 1060 

.0840 

,1(640 

.1190 

.1400 

.0080 

.0440 

,1060 

.1350 

• 1*030 

,0300 

.0950 

.1270 

—.0060 

.316 

.600 

. 840 

.925 

,3790 

,3830 

.4460 

» 3280 

.1670 

.1730 

.1510 

.1550 

.1690 

.1900 

.1640 

.1550 

• l43Li 

4 ".jS1  1 
ill  O'.f 

• 1 7 4 Li 

• 1 560 

• 0810 

.1350 

.1560 

.1370 

.0850 

.1500 

.2010 

.0560 

.0640 

.1320 

.1810 

.0400 

.0520 

.1170 

. 1 660 

.0281* 

.316 

.600 

.840 

.925 

.2170 

.3680 

.4170 

.3030 

.1970 

. 248ti 

.2370 

.2320 

. 2080 

.2450 

.2430 

.2340 

.1810 

.2210 

.2340 

.2290 

.0920 

.1670 

.1970 

. 1 900 

.0940 

.1800 

.2450 

. 0930 

0670 

. 1 600 

,2180 

.0740 

SEF  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  ™ IA9C 

AMES  S7-7L7  IA9  03 A ♦ S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 

SECTION  I 1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  I 5>  = 3.50Z  BETAT  ( 7)  = 8.880  Z/BV  .158  .316  .600  . 640 

X/CV 

,900  .0590  .1460  . 2020 


PAGE  1603 


(BNR15) 

.925 

.049ti 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


ISA/lC 


1 SL'*4 


AMES  87-707  IA9  OEA  * S3  ♦ T9  RIGHT  VERTICAL 


(RBNR16)  < If  HAY  73  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

- 

2. 42  ID 

LREF 

= 

39  *8491.1 

BREF 

39 . 849Lt 

SCALE 

= 

. 0300 

SQ.FT.  XMRF  = 
INCHES  YMRF  = 
INCHES  2 MRP  = 
SCALE 


28 . 530!)  INCHES 
.0000  INCHES 
• 0000  INCHES 


ALPHAT  = 

8,lrU0 

ORB INC  = 

. 500 

RUDDER  = 

-15.  Ill'll  i 

ELEVON  ” 

,000 

RUDFLR  = 

.DDL) 

SECTION  ( DRIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 

1) 

- 

2.498 

BETAT 

t 1) 

= -8.370 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0020 

.1280 

.1980 

.3090 

.3030 

.050 

-.0100 

-.1110 

-.1430 

-.1530 

-.1530 

.150 

-.0190 

-.1200 

-.1260 

- . 1400 

-.1340 

.300 

-.0590 

-.1240 

-.1240 

-.1250 

-.1200 

, 520 

-.0650 

- .1040 

-.1180 

-.0990 

-.1040 

.650 

-.1310 

-.11 6*0 

-.1200 

-.0990 

-.1670 

.775 

-.1230 

-.1140 

-.1180 

-.1230 

-.1560 

. 900 

-.1090 

-.1190 

-.1290 

-.1700 

MACH 

I 

1) 

2*498 

BETAT 

( 2) 

= -6,270 

2/BV 

.158 

.316 

. 600 

,840 

.925 

X/CV 

.000 

.0820 

.2970 

.2950 

.3850 

.3490 

.050 

.0560 

-.0630 

-.1290 

-.1180 

-.1120 

.150 

.0320 

-.0840 

-.0940 

-.1030 

-.0910 

■ 300 

-.0030 

-.0540 

-.0870 

-.0510 

- • 0820 

.520 

-.0280 

-.0680 

-.0820 

-.0650 

-.0700 

.650 

-.1110 

-.0860 

—.0850 

-.1)740 

-.1480 

.775 

-.1140 

-.0860 

-.0800 

-.0850 

-.1440 

.900 

-.0840 

-.0780 

-.0920 

-.1510 

MACH 

{ 

i> 

2.498 

BETAT 

< 3) 

= -4.160 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.1450 

. 3900 

.3480 

.4280 

.3620 

i 

. 0520 

-*0500 

— .0970 

-.0860 

-.0790 

.150 

.0760 

-.0450 

-.0670 

-.0700 

-.0580 

. 300 

.0400 

-.0100 

-.0540 

-.0580 

-.0540 

. 520 

.OODO 

-.0350 

-.0390 

-.0260 

-.0360 

,650 

-.1000 

-.0580 

-.0300 

-.0300 

-.1310 

-..1LJ41I 

,9LjL‘j 

-.0630 

-.0250 

-.0470 

-.1230 

MACH 

( 

l) 

= 

2.498 

BETAT 

< 4) 

= .060 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

,000 

.6440 

.4770 

.3970 

« 448L) 

.3490 

.050 

.0100 

.0450 

.0240 

,0060 

.0160 

.150 

.1020 

.1030 

.0760 

. 0600 

.0570 

. 300 

.0490 

• 0820 

. 0961) 

.0860 

.0700 

. 520 

.0200 

.0190 

.0550 

. 0880 

.0750 

. 650 

-.1050 

.0340 

.0640 

.1110 

-.Li480 

.775 

-.0970 

.0130 

.0550 

.0950 

-.0570 

.900 

- . 0040 

.0490 

.0790 

-.0630 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1805 


SECTION 
MACH  ( 


MACH  ( 


MACH  C 


MACH  ( 


MACH  ( 


AMES  67-707  IA9  02A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


( DRIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


1)  = 2.496  BETAT  < 5)  = 4.330 


1)  = 2.496  BETAT  < 6)  = 6.460 


1)  = 2.496  BETAT  ( 7)  = 8.600 


Z)  a 2.999  BETAT  ( 1)  = -6.530 


2)  = 2.999  BETAT  < 2)  = -6.360 


Z/BV 

.156 

.316 

X/CV 

.000 

.0960 

.4300 

.050 

.0470 

.2040 

.150 

.0480 

.1810 

.300 

.0350 

.1340 

. 520 

.0240 

.0700 

.650 

-.0770 

.0860 

.775 

-.0740 

.0580 

.900 

.0430 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.0620 

.3600 

.050 

.0870 

.2930 

.150 

.0930 

.2250 

.300 

.0430 

.1560 

.520 

.0310 

.0730 

.650 

-.1000 

.0950 

.775 

-.0770 

.0830 

.900 

.0790 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

. 000 

.0000 

.2450 

.050 

.1210 

.3360 

.150 

. 1040 

.2460 

.300 

.0380 

.1680 

.520 

.0270 

.0810 

.650 

-.1000 

.1090 

.775 

-.0830 

. 1030 

. 900 

.1020 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

. 000 

-.0330 

• 1950 

♦050 

-.0380 

-♦08110 

.150 

—.0400 

-,0850 

.300 

-.0630 

-.0960 

. 520 

-.0730 

-.0880 

.650 

-.1070 

-•1000 

.775 

-.0960 

-.0980 

.900 

-.0980 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

. 000 

♦ U13U 

. 2800 

.050 

• 00  30 

-.0500 

.150 

. b'SdO 

- ♦ 0620 

.300 

-.U23U 

-.0560 

.600 

.840 

.925 

.4110 

.4330 

.3190 

.2610 

.2490 

.2520 

.2420 

.2420 

. 2580 

.1870 

.2140 

.2130 

.1210 

.1540 

. 1440 

.1410 

.2110 

.0250 

• 122li 

.1740 

.0440 

.1140 

. 1490 

.0140 

.600 

.840 

.925 

.3840 

.3840 

.2750 

.3410 

.3420 

.3400 

.2900 

.3000 

.3230 

.2330 

.2610 

.2650 

. 1620 

.1930 

.1800 

.1740 

.2550 

.0610 

.1600 

.2170 

.0570 

.1630 

.1970 

.0440 

.600 

.840 

.925 

.3070 

.3010 

.2030 

.4190 

.3970 

.3860 

.3440 

.3420 

.3590 

.2620 

.2970 

.2970 

.1820 

.2180 

.2100 

.1950 

.2840 

.0880 

.1840 

.2510 

.1060 

.1840 

.2390 

.0870 

.600 

.840 

.925 

.1910 

.3050 

.2980 

-.1130 

-.1070 

-.1050 

-.1030 

-. 1050 

-.0980 

-.0990 

-.1020 

- . 1000 

-.0940 

-.0860 

-.0920 

-.0980 

-.0860 

-.1290 

- .0980 

-.1080 

-.1110 

-.1000 

-.1090 

-.1260 

.600 

.840 

.925 

.2980 

.3780 

.3270 

-.0850 

-.0740 

-.0740 

-.0680 

- . 0700 

-.0700 

- .0590 

- . 0620 

-.0670 

(RBNR16) 


DATE  IP  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PACE  1806 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  ♦ T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  ( 1> RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

< 2) 

- 

2.999 

BETAT 

< 2) 

= 

-6.380 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 520 

-.0350 

-.0610 

-.0550 

-.0410 

-.0570 

.650 

-.0930 

-.0760 

-.0590 

- , 0430 

-.1040 

.775 

-.0860 

- .0800 

-.0590 

-.0520 

-.0980 

.900 

-.0810 

-.0630 

-.0590 

-.1060 

MACH 

< a) 

2.999 

BETAT 

( 3) 

- 

-4.230 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.1290 

.3430 

.3640 

.4520 

.3690 

.050 

.0110 

1 

<“ 

c 

-.0500 

-.0430 

-.0390 

. 1 50 

.0230 

- . 0220 

-.0410 

-.0430 

-.0320 

.300 

.0180 

-.0100 

-.0470 

-.0430 

-.0410 

. 520 

. 0030 

-.0330 

-.0370 

-.0310 

-.0370 

.650 

-.0760 

-.0460 

-.0430 

-.0330 

-.1040 

.775 

-.0790 

-.0530 

-.0390 

-.0390 

-.0960 

.900 

-.0540 

-.0390 

-.0470 

-.0990 

MACH 

C 2) 

s 

2.999 

BETAT 

< 4) 

= 

.060 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4660 

.4520 

.3870 

.4600 

.3610 

.050 

.0010 

.0190 

.0010 

.0100 

.0170 

. 1 50 

.0570 

.0680 

.0310 

.0170 

.0280 

.300 

.0270 

.0570 

.0420 

.0210 

.0170 

. 520 

.0060 

.0060 

.0390 

.0340 

.0120 

.650 

— ,0800 

.0110 

.0440 

.0420 

-.0650 

.775 

-.0740 

-.0020 

,0340 

.0440 

-.0690 

.900 

-.0130 

.0260 

.0440 

-.0680 

MACH 

< 2) 

2.999 

BETAT 

( 5) 

4 ■ 400 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

,840 

,925 

X/CV 

. 000 

.0640 

.3860 

.4060 

.4590 

.3460 

.050 

,0220 

.1500 

• 1370 

kl’Dili 

.1060 

.150 

. 0200 

.1460 

.1740 

.1430 

.1370 

. 300 

.0060 

.1110 

.1650 

.1580 

.1410 

.520 

-.0020 

.0490 

.1110 

. 1370 

.1210 

.650 

-.0750 

. 0600 

.1210 

.1890 

.0320 

.775 

-.0720 

.0370 

.1070 

.1550 

.0140 

.900 

.0230 

.0960 

.1380 

.0140 

MACH 

( 2) 

2.999 

BETAT 

( 6) 

S 

6.580 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

. 0050 

.3180 

.3740 

.3800 

.2750 

. 050 

, 0280 

. 2000 

.2600 

.2480 

. 2480 

.150 

. 0290 

.1740 

.2380 

.2410 

.2510 

.300 

.0110 

.1270 

.2000 

.2180 

.2170 

,520 

.0000 

.0560 

.1400 

.1670 

.1610 

(RBNR16) 


DATE  18  SEP  73  TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 

AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  ♦ 

SECTION  ( l) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH  ( 2)  - 2.999  BETAT  ( 6)  - 6.580  Z/BV  .158 

X/CV 

.650  — . Li70'-> 

.775  -.0660 

.90!.  I 


MACH  t 2)  = 2.999  BETAT  < 7)  = 8.750  Z/BV  .158 

X/CV 

.000  -.0310 

.050  .0600 

.150  .0720 

. 300  .0470 

.520  .0120 

.650  -.0700 

.775  -.0610 

.900 

MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 1)  = -8.690  Z/BV 

X/CV 
.000 
.050 
.150 
.300 
.520 
.650 
.775 
.900 

MACH  C 3)  = 3.502  BETAT  ( 2)  = -6.500  Z/BV  .158 

X/CV 

.000  .0040 

.050  -.0130 

.150  -.0100 

.300  -.0260 

.520  -.0360 

.650  -.0730 

.775  -.0700 

.900 


.158 

-.0400 

-.0490 

-.0520 

-.0700 

-.0830 

-.0950 

-.0880 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 3) 


= -4.320  Z/BV  .158 
X/CV 

.000  .0460 
.050  .0070 
.150  .0040 
.300  .0010 
.520  -.0010 
.650  -.0570 


PACE  1907 


.316 

.600 

.840 

.925 

.0620 

.1490 

.2220 

.0610 

.0430 

.1340 

.i860 

•0530 

.0500 

.1230 

.1680 

.0440 

.316 

.600 

.840 

.925 

.2540 

.2970 

.3160 

.2210 

.2680 

.3150 

.3390 

.3340 

.2220 

.2700 

.2960 

.3150 

.1550 

.2270 

. 2600 

.2650 

.0730 

.1700 

.2040 

.1970 

.0770 

.1830 

.2690 

.0980 

.0720 

.1760 

.2260 

.0960 

.0900 

.1690 

.2060 

.0740 

.316 

.600 

.840 

.925 

.1540 

.1970 

.3260 

.3040 

.0790 

-.0880 

-.0800 

-.0790 

.0810 

-.0930 

—.0820 

-.0810 

.0860 

-.0880 

-.0860 

-.0850 

.0790 

-.0900 

-.0790 

-.0810 

.0830 

-.0900 

-.0810 

-.1040 

.0830 

-.0900 

-.0960 

-.0830 

.0810 

-.0880 

-.0970 

-.1000 

.316 

.600 

.840 

.925 

.2670 

.2500 

.3620 

.3210 

.0470 

-.0730 

-.0740 

-.0720 

.0540 

-.0710 

-.0720 

-.0750 

.0620 

-.0700 

— .0800 

—.0800 

.0600 

-.0710 

-.0680 

-.0740 

.0680 

-.0720 

-.0710 

-.1050 

.0720 

-.0740 

-.0840 

-.0830 

.0740 

-.0730 

-.0880 

-.0940 

.316 

.600 

.840 

.925 

.3140 

.3250 

.4110 

.3470 

.0180 

-.0430 

-.0390 

-.0390 

.0220 

- . 0400 

-.0390 

- . 0440 

.0180 

-.0410 

— .0440 

-.0490 

.0310 

-.0410 

-.0330 

-.0450 

.0430 

-.0410 

- . 0340 

-.0850 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1808 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL  (RBNR16) 


SECTION  < 1> RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 3>  = 3.502 

BETAT 

( 3)  = 

-4.320 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

X/CV 

.775 

-.0630 

-.0490 

-.0390 

- .0390 

-.0760 

.900 

-.0490 

-.0390 

— ,0440 

-.0820 

MACH 

< 3)  = 3.502 

BETAT 

< 4)  = 

,050 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.3790 

.4190 

.3720 

.4660 

.3620 

.050 

.0190 

.0120 

.0090 

.0240 

.0340 

.150 

.0400 

.0370 

.0160 

.0250 

.0310 

.300 

.0150 

.0420 

.0280 

.0200 

.0200 

. 520 

- . 0070 

,0010 

. 0280 

.0200 

.0100 

.650 

-.0640 

. 0000 

.0270 

.0270 

-.0540 

.775 

-.0650 

-.0110 

. 0280 

.0280 

-.0650 

.900 

-.0200 

.0270 

.0220 

-.0680 

MACH 

( 3}  = 3.502 

BETAT 

C 5)  = 

4.470 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. OOD 

.0230 

.3420 

.3670 

.4160 

.3080 

.050 

.0090 

.1040 

.0870 

.0880 

.0970 

.150 

.0120 

.1020 

.1110 

.0940 

.0920 

.300 

-.0020 

.0850 

.1120 

. 0980 

.0860 

. 520 

-.0140 

.0380 

♦0860 

.0930 

.0680 

.650 

-.0670 

.0430 

.0970 

. 1240 

.0020 

.775 

— . 0670 

.0270 

.0850 

.1200 

-.0080 

.900 

.0170 

.0760 

. 1090 

—.0090 

MACH 

( 3)  = 3,502 

BETAT  1 

: 6)  = 

6.680 

Z/BV 

.158 

.316 

• 600 

.840 

.925 

X/CV 

,000 

-.0120 

.3110 

.3170 

. 3700 

.2700 

.050 

.0150 

. 1470 

.1700 

. 1460 

.1410 

.150 

.0150 

.1350 

.1720 

. 1 580 

.1440 

.300 

• 1030 

• 1 54'; 

1 1 cor. 

.1480 

.520 

-.0030 

.0480 

.1150 

.1370 

.1250 

.650 

-.0590 

.0530 

.1260 

.1770 

. 0490 

.775 

-.0590 

.0380 

.1130 

.1580 

.0270 

,900 

.0300 

. 1000 

,1440 

.0160 

MACH 

{ 3)  = 3.502 

BETAT  ( 

7)  = 

8.900 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

X/CV 

.ooo 

-.0350 

.2300 

. 2890 

.3350 

.2410 

.050 

.0120 

.1840 

.2360 

.2320 

.2270 

. 1 50 

.0150 

.1740 

.2170 

.2210 

.2160 

. 300 

.0190 

.1400 

.1820 

.2050 

.2060 

. 520 

.0020 

. 0690 

.1410 

.1680 

.1640 

.650 

-.0530 

.0720 

. 1 500 

.2130 

.0760 

.775 

-.0550 

.0530 

.1310 

,1870 

, 0600 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-7LT7  IA9  02A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 
SECTION  < 1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < 3)  = 3. 5'., 2 BET  AT  < 7)  = 8.9'J'j 


Z/BV  .158  .316  .6'Xi  .64'J 

X/CV 

i9(yj  ,Li5Li'j  .11  et>  . 168ti 


PAGE  1 8'-'9 


(RBNR16) 

.925 

.'-J37L< 


DATE 

IS  SEP  75 

TABULATED  PRESSURE 

DATA  - I A9C 

PAGE 

1810 

AMES  67 

-707  IA9 

02A  + S3 

+ T9  RIGHT  VERTICAL 

(RBNR17)  < 10  MAY 

73  ) 

REFERENCE  DATA 

PARAMETRIC 

DATA 

SREF 

_ 

2.4210  SQ.FT. 

XMRP 

= 28 . 5 3 DO 

INCHES 

ALPHAT  = 

-8 •DUO 

ORB INC  = 

.500 

lref 

- 

39.8490  INCHES 

YMRP 

= .0000 

INCHES 

RUDDER  = 

-10.000 

ELEVCN  = 

.000 

BREF 

39.0490  INCHES 

ZMRP 

= , 0000 

INCHES 

RUOFLR  = 

• DUO 

SCALE 

= 

,0300  SCALE 

SECTION  < 

DRICHT  VERTICAL 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

MACH 

< 1> 

= 2.499  BET AT 

< 1)  = 

-8.390 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.5370 

.5930 

. 5720 

. 7620 

.7310 

.050 

- . 0040 

-.0570 

-.0980 

-.0600 

-.0530 

,150 

-.0570 

-.0490 

-.0620 

-.0320 

-.0130 

.300 

. 0040 

-.0470 

-.0510 

-.0200 

-.0020 

.520 

.0010 

-.0360 

-.0310 

.0060 

,0350 

.650 

-.0820 

-.0800 

-.0770 

-.0420 

-.0980 

.775 

-.1140 

-.0900 

-.0880 

-.0820 

-.1200 

.900 

-.0970 

-.0890 

-.0830 

-.1200 

MACH 

( 1) 

= 2.499  BETAT 

{ 2)  = 

-6.280 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.6800 

. 7530 

.6370 

.8190 

.7610 

.050 

.0070 

-.0420 

-.0580 

-.0210 

-.0070 

.150 

.0920 

-.0130 

-.0200 

.0100 

.0310 

.300 

.0990 

.0020 

-.0060 

.0190 

.0360 

.520 

.0810 

.0570 

.0140 

.0410 

.0610 

.650 

-.0300 

.0390 

-.0250 

-.0140 

-.0850 

.775 

-.0660 

-.0060 

-.0220 

-.0500 

-.0970 

.900 

-.0130 

-.0070 

-.0560 

-.0920 

MACH 

C 15 

= 2.498  BETAT 

{ 35  = 

-4. ISO 

Z/BV 

.158 

.316 

,600 

.840 

,925 

X/CV 

.000 

.7280 

.8920 

.6760 

.8460 

.7590 

.050 

.2370 

. 0500 

— . 0060 

.0220 

.0360 

.150 

.2460 

.0830 

.0700 

.0540 

.0730 

. 300 

.1610 

.2460 

.0740 

. 0690 

.0720 

. 520 

.1310 

.1350 

.1640 

. 0960 

.0940 

.650 

.0000 

.0510 

.0990 

.0630 

-.0640 

.775 

-.0160 

.0020 

.0780 

.0410 

- .0600 

. 900 

.0010 

.0670 

, 1)400 

-.0470 

MACH 

< 1) 

= 2,498  BETAT 

( 4)  = 

.060 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

1 .0160 

.9670 

.7740 

. 8940 

.7620 

. 050 

.2480 

.2970 

.1940 

.1360 

. 1 540 

.150 

. 3920 

.4110 

.2610 

. 2280 

.2180 

. 300 

.2910 

.3160 

.3400 

.2700 

.2460 

. 520 

.2301i 

.1990 

.2440 

. 2900 

.2650 

.650 

.0060 

.1210 

.1550 

. 2300 

.0650 

.775 

. 0220 

.0800 

.1350 

.1840 

.0530 

. 900 

.0500 

.1250 

.1520 

.0810 

DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


FACE  1611 


AMES  87-707  1A9  02A  + S3  T9  RIGHT  VERTICAL 
SECTION  < 1J RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

t i) 

2.498 

BETAT  ( 

: 5) 

- 

4.330 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.7170 

.9560 

.7590 

.8610 

.7100 

.050 

.4690 

.5840 

.4820 

.4410 

.4380 

.150 

.4240 

• S'JIU 

.300 

.3240 

.3820 

.4120 

.4410 

.4310 

.520 

.2720 

.258'.i 

.3140 

.3520 

.3290 

.650 

.0160 

.1760 

.2170 

. 3000 

.1130 

.775 

.0400 

.1410 

.2020 

.2480 

.0880 

.9'.)0 

. 1090 

.1880 

.2180 

,1360 

MACH 

t i) 

2.499 

BETAT  ' 

t 6) 

- 

6.470 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

. 5200 

.8690 

.7520 

.8290 

.6720 

.050 

.5470 

.6880 

.5790 

.5730 

.5730 

.150 

.4790 

.5460 

.5300 

.5470 

.5630 

.300 

.3450 

.419*0 

.4610 

.4960 

.4840 

.520 

.2860 

.2770 

,3480 

.3990 

.3640 

.650 

.0210 

.1950 

.2510 

.3320 

.1320 

.775 

.0520 

.1660 

.2340 

.2820 

.1130 

.900 

.1440 

.2320 

.2510 

.1570 

MACH 

c i> 

= 

2.499 

BETAT 

( 7) 

= 

8,600 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

.liOO 

.4650 

• 7600 

.7440 

.7880 

.6340 

.050 

.6300 

.7760 

.6580 

.6590 

.6600 

.150 

.5340 

.5990 

. 5830 

.6050 

.6260 

.300 

.3660 

.4640 

. 5090 

. 347*11 

♦ 6400 

.520 

.3100 

.3080 

.3810 

.4370 

.402*0 

.650 

.0350 

.2270 

.2820 

.3670 

.1570 

.775 

,0740 

. 1960 

.2730 

.3230 

.1490 

.900 

.1900 

.2710 

• 2980 

.1850 

MACH 

< 2) 

= 

2.999 

BETAT 

( 1) 

= 

-8.540 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

.000 

.5910 

.6510 

.6670 

• 8820 

.8280 

.050 

.0010 

-.0400 

-.0350 

.0110 

.0200 

.150 

-.0360 

-.0190 

-.0200 

.0250 

.0410 

.300 

. 0090 

-.0190 

-*0200 

.0220 

.0360 

« 520 

.0010 

-.0150 

-.0110 

.0420 

.0550 

* 

.650 

-.0570 

-.0450 

-.0530 

-.0030 

-.0590 

.775 

-.0760 

-.0520 

-•0591/ 

— • 0400 

-.0680 

.900 

-.0560 

-.0610 

- .0470 

-.0720 

MACH 

( 2) 

__ 

2.999 

BETAT 

< 2) 

- 

-4.240 

Z/BV 

.158 

• 316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.8070 

.8210 

. 7740 

.9550 

. 8020 

.050 

.0910 

.'■2911 

.0350 

.0760 

.0850 

. 1 50 

.1930 

«07U> 

.0550 

.0830 

. 1 020 

. 300 

.1120 

.0870 

.0500 

.0790 

.0850 

(RBNR17) 


CATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1812 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 
SECTION  ( DRIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 2) 

- 

2.999 

BETAT  ' 

t 2) 

(Si 

1 

II 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 520 

. 1050 

.1500 

.0830 

.0920 

.0950 

.650 

.0080 

.0700 

.0510 

.0370 

- .0340 

.775 

■0060 

.0310 

.0650 

. 0050 

-.0460 

.900 

.0140 

.0660 

.0010 

-.0420 

MACH 

( 2) 

_ 

2.999 

BETAT 

( 3) 

= . 'J6L1 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. OOO 

1.0570 

.929Ii 

.8010 

.9310 

.7920 

.050 

.1900 

.1860 

.1370 

.1260 

.1360 

.150 

.3670 

.2110 

.1920 

.1370 

.1500 

.300 

.2880 

.3220 

.2650 

.1680 

.1350 

. 520 

.2170 

.1920 

.2550 

.1710 

.1370 

. 650 

.0220 

.1210 

.1760 

.1510 

,0040 

.775 

.04511 

.’.i880 

.1510 

. 1480 

, 0080 

.900 

.0680 

.1390 

.1510 

. Ill  50 

MACH 

( 2) 

— 

2.999 

BETAT 

t 4) 

= 4.410 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. BOO 

.7050 

.8620 

. 8320 

.9610 

.7640 

.050 

.4190 

.4650 

.3830 

.2710 

.2670 

.150 

.3950 

. 5260 

.4560 

.3570 

.3250 

<t  4 cn 

a * *r. 

. 4220 

,3500 

. 300 

. jcj-j 

. 520 

,246'-) 

.2460 

.3189 

.3620 

.3450 

,650 

.0320 

.1540 

,2279 

.3080 

. 1400 

.775 

.0550 

.1270 

.2959 

. 2620 

.1280 

,900 

.1140 

.1939 

.2350 

. 1 53-0 

MACH 

C 2) 

_ 

2,999 

BETAT 

( 5) 

a 8.760 

Z/BV 

.158 

,316 

.699 

• 840 

.925 

X/CV 

.000 

. 5010 

. 7740 

.6919 

.8960 

. 7270 

.050 

.5760 

.7090 

.6399 

.6050 

. 5940 

.150 

.5130 

.6130 

. 5799 

. 5870 

. 6020 

. 300 

.3710 

.4950 

.4959 

.5390 

.5390 

. 520 

.2690 

.2980 

.3919 

.4440 

. 4 300' 

,650 

.0460 

.1940 

.2979 

. 3960 

.1920 

.0460 

. 1 gq'.t 

.2719 

. 3390 

.1800 

. 900 

.1660 

.2559 

.3070 

.2140 

MACH 

C 3) 

_ 

3.592 

BETAT 

( 1) 

= -8.700 

Z/BV 

.158 

.316 

. 699 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

. 5750 

.7190 

. 7599 

.9940 

.8860 

.050 

.0140 

- . 0240 

.9119 

.0470 

.0500 

.150 

-.0140 

-.0070 

.9199 

.0450 

.0540 

. 300 

-.0050 

-.0160 

.9979 

. 0400 

.0420 

. 520 

— . 0080 

.0040 

. 9999 

.0520 

.0570 

(R3NR17) 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  C£A  * S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  < 1 5 RIOHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 5)  = 

3.502 

BETAT 

( 1)  = -8.700 

Z/BV 

,156 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

-.0370 

.650 

-.0480 

-.0310 

-.0330 

.0170 

.775 

-.0520 

-.0340 

-.0410 

—.0200 

-.0350 

• 9‘.iO 

—.0400 

-.0420 

-.1/260 

- . 0460 

MACH 

( 3>  = 

3.502 

BETAT 

( 2)  = -6.510 

Z/BV 

.158 

.316 

.6011 

.840 

.925 

X/CV 

.8700 

,000 

.6830 

.8030 

.7940 

.9650 

.050 

.0340 

-.0030 

.0370 

.0610 

.0630 

.150 

.0160 

.0050 

.1/420 

.0591/ 

.1)620 

.31)0 

.'•>640 

.0120 

.0310 

.1/540 

.0460 

.520 

.0430 

.0280 

.0280 

.1/670 

.0580 

.650 

—.0200 

—.0020 

-.0161/ 

.0300 

-.1/340 

.775 

-.0300 

-.0120 

-.0230 

-.0040 

-.0310 

.90ir 

-.0130 

-.0220 

-.0130 

-.0390 

MACH 

( 3)  = 

3.502 

BETAT 

( 3)  = -4.320 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.8640 

.000 

.7430 

.8050 

.8310 

.9870 

.050 

.0660 

.0210 

.1/661/ 

.0821/ 

.1/841/ 

.150 

.1380 

.0480 

.0680 

.0760 

.0840 

. 300 

.0850 

.11540 

.1/611/ 

.0680 

.1/660 

.520 

.081/0 

.1280 

.0600 

.0710 

.0730 

.650 

.0030 

.0690 

.0180 

.0350 

-.1/320 

.775 

.0020 

.0350 

.0240 

.0140 

-.1/340 

.900 

.0161) 

.1/360 

.0040 

-.0310 

MACH 

< 3)  = 

3.502 

BETAT 

( 4)  = .060 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.8440 

.000 

,9220 

.8070 

.8410 

.9830 

.050 

.1560 

. 1060 

.1140 

.1420 

.1490 

.150 

.2680 

.1690 

.1450 

.1310 

.1450 

.300 

.2540 

.3030 

.1620 

.1210 

. 1210 

.520 

.1810 

.1790 

.1710 

.1160 

. 1021) 

.650 

.0250 

.1110 

.1640 

.0890 

-.0070 

.775 

.0370 

.0780 

. 1470 

.0890 

-.0150 

.900 

.0570 

.1370 

.1/80!/ 

-.1)130 

t % _ A A Oil 

V y/  - 

7/BV 

.158 

.316 

.600 

.8411 

.925 

MACH 

( 3)  = 

3.302 

DC.  f A i 

X/CV 
. 000 

.7180 

.8390 

.8850 

. 9900 

.8150 

.050 

.3550 

.3070 

.2660 

.2210 

.2290 

. 1 50 

.3140 

.4030 

.3170 

.2310 

.2350 

. 300 

. 2790 

.3840 

.3931) 

.2650 

.2190 

. 520 

.2190 

.2441) 

.3240 

.2580 

.2070 

. 650 

.0490 

.1600 

.2361) 

.2620 

.0860 

(RBNR17) 


UAIt  IB  St8  73 


iAowlATcD  PRtSSunE  DATA  - IA3C 


AMES  87-70?  IA9  OKA  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  ( 1 > R I GHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 3)  = 

3 . 502 

0ETAT 

( 5)  - 

4.490 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

X/CV 

♦ 775 

.0630 

.1300 

.2130 

,2560 

.9UL1 

.1110 

. 1980 

.2430 

MACH 

< 3)  = 

3 . 502 

BETAT 

( 6)  = 

6.700 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

X/CV 

. LfOO 

. 5620 

.8710 

.8920 

.9790 

.050 

.4660 

.4340 

.4160 

.2840 

.150 

.4260 

. 5310 

.4960 

.3520 

.300 

.3480 

.4150 

.4530 

.3911) 

. 52Li 

.2310 

.2700 

.3560 

.3960 

.650 

.0520 

.1800 

.2620 

.3520 

.775 

.0490 

. 1480 

.2390 

.3040 

.900 

.1350 

.2250 

.2790 

MACH 

( 3)  = 

3.502 

BETAT  < 7)  = 

8.910 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

X/CV 

.uou 

.4850 

.8130 

.8730 

1 .0080 

.050 

.5370 

.6420 

.5810 

.4500 

• 150 

.4870 

.5870 

.5650 

. 5240 

• 300 

.3650 

.4480 

.4960 

. 5260 

. 520 

.2310 

.2960 

.3870 

.4520 

. 650 

.0450 

.2030 

.2930 

.4060 

.775 

.0290 

. 1650 

.274'.) 

.3530 

.900 

.1580 

.2580 

.3230 

rJAr.r  1A14 


(RBNR1T) 


.925 

.1)840 

.1240 

.925 

.8040 

.2790 

.3050 

.3260 

.3560 

.1720 

.1810 

.1850 

.925 

.8160 
.4130 
.4781) 
. 4960 
.4390 
.2150 
.2130 
.2270 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1815 


REFERENCE  DATA 

- 2.42 ID  SQ.FT.  XMRP 
LREF  s 53.8490  INCHES  YMRP 
BREF  - 59.6490  INCHES  ZMRP 
SCALE  - .0500  SCALE 


AMES  87-707  IA9  C2A  * S5 


26.5300  INCHES 
.0000  INCHES 
.0000  INCHES 


T9  RIGHT  VERTICAL 


ALPHAT 

RUDDER 

RUDFLR 


(RBNR18)  ( 10  MAY 

PARAMETRIC  DATA 

-4.000  CRBINC  = 

-10.000  ELEVEN  = 

.000 


SECTION  ( DRIGHT  VERTICAL 
MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  ( 1)  = -8.420 


MACH  ( 1)  = 2.498  BETAT  ( 2)  = -6.300 


MACH  ( 1>  = 2.499  BETAT  < 3)  = -4.180 


MACH  ( 1)  = 2*499  BETAT  < 4)  = .060 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2820 

.4960 

.5200 

.6600 

.6300 

.050 

.0170 

-.0570 

-.1120 

-.0810 

-.0770 

. 150 

-.0050 

-.0600 

-.0790 

-.0620 

-.0480 

.300 

-.0170 

-.0640 

-.0610 

-.0540 

-.0400 

. 520 

-.0440 

-.0540 

-.0600 

-.0290 

-.0130 

.650 

-.1090 

-.0920 

-.0970 

-.0660 

-.1200 

.775 

-.1270 

—.0980 

-.1020 

-.1070 

-.1260 

.900 

-.1140 

-.1000 

-.1080 

-.1330 

Z/BV 

X/CV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

.000 

.4970 

. 6500 

. 5850 

.7090 

.6460 

.050 

.0140 

-.0520 

-.0730 

-.0460 

-.0370 

.150 

.1020 

-.0250 

-.0440 

-.0230 

-.0070 

. 300 

.0460 

-.0080 

-.0260 

-.0140 

-.0030 

.520 

.0290 

.0240 

-.0070 

.0090 

.0170 

.650 

-.0680 

-.0140 

-.0470 

-.0370 

-.1060 

.775 

-.0810 

-.0390 

-.0440 

-.0700 

-.1210 

—.1210 

.900 

-.0380 

-.0400 

-.0760 

Z/BV 

X/CV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

.000 

.4300 

.7850 

.6700 

.7510 

.6580 

. 050 

.2240 

.0450 

-.0200 

.0000 

.0060 

.150 

.1720 

.0560 

.0520 

.0320 

.0410 

.300 

.1280 

.1540 

.0650 

.0490 

.0460 

.520 

.0660 

.0840 

.0920 

.0710 

.0700 

.650 

-.0480 

-.0110 

.0610 

.0370 

-.0770 

.775 

-.0530 

-.0200 

.0410 

.0120 

-.0890 

.900 

-.0290 

.0300 

,0030 

-.0750 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.8900 

.8070 

.7340 

.7970 

.6630 

. 050 

.1660 

.2210 

.1410 

.0990 

,1150 

• 150 

.2930 

.2490 

.1980 

.1670 

.1660 

. 300 

. 2200 

.2590 

.2840 

.2070 

.1780 

. 520 

.1660 

.1460 

.1990 

.2140 

. 1920 

.650 

-.0330 

.0690 

.1090 

.1950 

.0200 

.775 

-.0190 

.0410 

.09311 

. 1 470 

.0100 

. 900 

.0130 

. 0800 

.1190 

.0160 

73  ) 


. 500 


DATE  ie  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1816 


SECTION  ( 
MACH  ( 1 ) 


MACH  « 1) 


MACH  < 1) 


MACH  < 2) 


MACH  ( 2) 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


* 2.498 

BETAT 

! 5)  = 

4.310 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.3810 

.8550 

.7420 

. 7580 

.6070 

.050 

.3320 

.4650 

.4030 

.3690 

.3660 

.150 

.3170 

.4200 

.4100 

.4030 

.4000 

.300 

.2450 

.3020 

.3570 

.3710 

.3620 

. 520 

. 1900 

.1850 

.2480 

.2900 

.2750 

.650 

-.0260 

. 1 100 

.1670 

.2410 

.0790 

.775 

-.0050 

.0840 

.1470 

.2030 

.0530 

. 900 

.0600 

.1310 

.1740 

.0930 

- 2.498 

BETAT 

( 6)  = 

6.430 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

X/CV 

.000 

.3890 

. 7400 

.7010 

. 7260 

. 5730 

. 050 

.3990 

.5670 

. 5200 

.4980 

.4960 

.150 

.3520 

.4560 

.4650 

.4690 

.4850 

. 300 

.2440 

.3340 

.4010 

.4260 

.4170 

.520 

.1960 

.2070 

.2880 

.3320 

.3070 

.650 

-.0270 

.1330 

.1980 

.2780 

♦0970 

.775 

-.0020 

.1100 

.1790 

.2340 

.0800 

.900 

.*.i93l) 

.1720 

.2070 

.1110 

= 2.498 

BETAT 

( 7)  = 

8.560 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.1940 

.6480 

.6750 

.6750 

.5280 

.050 

.4170 

.6530 

.5910 

.5830 

.5820 

.150 

.3640 

.4990 

.5140 

.5280 

. 5480 

.300 

.2540 

.3770 

.4340 

.4730 

.4700 

.520 

.2110 

.2330 

.3190 

.3750 

.3430 

.650 

-.0140 

.1610 

.2310 

.3210 

.1281i 

.775 

.0180 

.1460 

.2200 

.2770 

.1280 

. 900 

.1360 

.2140 

.2500 

.1520 

= 2.999 

BETAT  < 

1)  = -8.580 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.3240 

.5470 

.6000 

. 7030 

.6540 

.050 

-.0170 

-.0430 

-.0530 

-.0270 

-.0190 

. i 50 

—.0230 

— . 0350 

— • 0460 

-.0130 

. 300 

-.0210 

-.0410 

-.0510 

-.0190 

-.DIL/Lj 

. 520 

-.0410 

-.0370 

— . 0420 

- . 0060 

. Li'.jALj 

.650 

-.0850 

—.0680 

- . 0800 

-.0370 

- . 

.775 

-.0910 

-.0750 

-.0810 

-.0710 

-.LjS4L'< 

. 900 

-.'-i860 

-.0780 

-.0770 

“.U890 

= 2,999 

BETAT  C 

2)  = -4.260 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

. 840 

.925 

X/CV 

.000 

.4810 

. 7420 

. 6800 

.7590 

• 6?4!f 

.050 

.1570 

.0110 

. 0040 

.0270 

• Li35t' 

.150 

.1450 

.0460 

.0130 

.0290 

• *j47rJ 

.300 

.0560 

.0680 

.0090 

. 0250 

• 10411 

(RBNR18I 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PACE  1817 


r a-._-.n->  jiq  r^A  ♦ $5  ♦ T9  RIGHT  VERTICAL 


(RBNR18) 


SECTION  ( 1) RIGHT  VERTICAL 
MACH  C Z)  = 2.999  BET AT  ( 2)  = -4.260 


MACH  < Z)  = 2.999  BETAT  < 3)  = -060 


MACH  < Z)  = 2.999  BETAT  { 4)  = 4.390 


MACH  < Z)  = 2.999  BETAT  ( 5)  = 6.720 


MACH  < 3)  = 3.502  BETAT  < 1)  = -8.730 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.520 

.0530 

.0950 

.0310 

.0400 

.0440 

.650 

.775 

-.0280 

-.0260 

,0190 

.0060 

.0030 

-.0640 

-.0080 

.0180 

-.0270 

-.0720 

.900 

-.0060 

.0260 

-.0340 

-.0720 

Z/BV 

.158 

.316 

• 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.9440 

.8510 

.7480 

.7580 

.6400 

.050 

.1200 

.1040 

.1020 

.0920 

.0970 

.150 

.2560 

.1910 

.1480 

.1090 

.1110 

.300 

.2070 

.2810 

,1710 

.1270 

.1010 

.520 

.1610 

.1590 

.2190 

.1380 

.1050 

.650 

-.0100 

.0880 

. 1420 

.1170 

—.0080 

.775 

.0020 

.0610 

.1180 

.1160 

— .0080 

.900 

.0410 

.1050 

.1180 

.0030 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.3890 

.7890 

.7490 

. 767'.i 

.6280 

. 050 

.3050 

.3340 

.2800 

.2060 

.2180 

.150 

.3010 

.4430 

.3300 

.2690 

.2610 

.300 

.2480 

. 3440 

.3440 

.2980 

.2700 

.520 

.1730 

.2010 

.2610 

.2860 

.2580 

.650 

.0010 

.1160 

.1780 

.2440 

.1030 

Of" 

.1570 

,2080 

,0990 

.775 

• •»>*-■  • — 

. 1080 

.900 

.0770 

.1430 

.1860 

Z/BV 

.158 

.316 

• 600 

.84li 

.925 

X/CV 

.000 

.2350 

.6460 

.7240 

.7120 

.5710 

.050 

.3760 

.5810 

.5490 

.4890 

.4850 

.150 

.3420 

.5140 

.4940 

.4740 

.4900 

.300 

.2570 

.4130 

.4140 

.4330 

.4340 

. 520 

.1850 

.2540 

.3200 

.3560 

.3380 

.650 

.0030 

.1560 

.2360 

.3180 

.1490 

.775 

.0080 

.1280 

.2130 

.281(0 

.1490 

.900 

.1230 

.1990 

.2530 

.1750 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.uou 

.3620 

.5760 

. 5330 

• 7640 

• 7030 

4 050 

-.0170 

-.0430 

-.0290 

.0060 

.til  10 

• 150 

-.0370 

-.0240 

-.0200 

.0020 

.0140 

.300 

-.0340 

-.0330 

-.0240 

- .0040 

•0020 

. 520 

-.0420 

-.0330 

-.0240 

.0100 

• 0120 

f 


1 


n 3>v 


PACE  1818 


DATE  IB  SEr  fa 


TABULATED  PRESSURE 


AMES  87-7117  IA9  C£A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  ( 1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 3) 

3 . 502 

BETAT 

( 1) 

= 

-8.730 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.841) 

X/CV 

.650 

-.1)721) 

-.0540 

-.0540 

-.1)141) 

.775 

-.1)731) 

-.11590 

-.0530 

-.1)4811 

. 900 

-.06811 

-.0590 

- .1)5511 

MACH 

< 3) 

_ 

3.502 

BETAT 

( 2) 

— 

-6.530 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.8411 

X/CV 

.000 

. 54511 

.68611 

.5570 

. 78411 

.050 

-.1)1)81) 

-.1)250 

-.0050 

.1)241) 

.150 

.11321) 

-.0110 

• 0020 

.1)2211 

. 300 

.02911 

-.011)11 

-.0040 

.1)1811 

. 520 

.1)1)71) 

-.0080 

-.0030 

.1)261) 

. 650 

-.04111 

-.0240 

-.0330 

.1)1)31) 

.775 

-.1)450 

-.0350 

-.0330 

- .1)31)1) 

.900 

-.0390 

-.0450 

-.1)411) 

MACH 

( 3) 

_ 

3.502 

BETAT 

< 3) 

— 

-4.330 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.841) 

X/CV 

.OOO 

.51)211 

.7451) 

. 6020 

.7651) 

.050 

.1)470 

.0120 

.0210 

.1)51111 

.150 

.111711 

.0300 

.0280 

.1)4311 

. 300 

.11570 

.11350 

• 0220 

.1)4111 

.520 

.11510 

.0340 

.0240 

.04111) 

.650 

-.1)1411 

.0170 

— .0080 

• 0140 

.775 

-.1)1411 

.0100 

-.0130 

-.1)1)90 

.900 

• tiOOO 

-.0130 

-.0200 

MACH 

( 3> 

_ 

3.502 

BETAT 

( 4) 

- 

. 060 

Z/BV 

.158 

.316 

. 601; 

.840 

X/CV 

.000 

.9520 

.8150 

.6220 

.7810 

. 050 

.1160 

.11311 

.0700 

. 1000 

.150 

.19811 

.15611 

.0950 

. 0900 

. 300 

.1770 

. 1980 

. iu9u 

. 0830 

. 520 

. 1440 

. 1601) 

.1360 

.0780 

.650 

.0080 

.09611 

.1260 

.0630 

.775 

. 1)080 

.0670 

.1180 

.1)630 

. 900 

.0500 

.1070 

. 0530 

MACH 

( 3) 

- 

3.502 

BETAT 

( 5) 

= 

4 . 470 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

X/CV 

.000 

.38211 

. 79811 

. 6590 

.7711) 

.050 

. 2880 

.2640 

. 1 880 

.1710 

.150 

.2730 

.3600 

.2370 

.1950 

. 300 

.2350 

.3590 

.2860 

.2221) 

. 520 

.1680 

.2150 

.2610 

.2190 

.650 

.0270 

.1310 

.1650 

.2010 

.925 

-.11581) 
- . 0500 
-.11630 

.925 

.7110 

.1)330 

.0340 

.0220 

.0310 

-.1)480 

-.0480 

-.0550 

.925 

.6750 
.0500 
.1)490 
.0381) 
.0400 
-.0430 
-.0470 
— .0440 


.925 

.6660 
. 1040 
.1010 
.0650 
.0681) 
- . 021)0 
-.0320 
-.0290 


.925 

.6360 
. 1 760 
.1850 
.1850 
. 1 670 
.064  0 


(RBNR18J 


DATE  IS  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1819 


AMES  67-707  IAS  02 A * S3  * T9  RIGHT  VERTICAL 
SECTION  < 1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  1 3>  = 3.502  BET AT  ( 5)  = 4.470 


MACH  ( 3)  = 3.502  BET  AT  ( 6)  = 6.670 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 7)  = 9.870 


Z/BV 

.158 

.316 

• 600 

.840 

.925 

X/CV 

.775 

.0320 

.0940 

.1630 

.1990 

.0690 

AiTlA 

• 7vr.< 

r.Ai  n 

_15in 

.1880 

.0820 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4600 

.7670 

.6200 

.7930 

.6470 

.050 

.3680 

.3710 

.2810 

.2570 

.2740 

.150 

.3450 

.4570 

.3230 

.2980 

.2940 

.300 

.2760 

.3820 

.3620 

.3290 

.2890 

.520 

.1690 

.2460 

.2960 

.3230 

.2770 

.650 

.0150 

.1540 

.2150 

. 2860 

.1420 

.775 

.0020 

.1120 

.1920 

.2430 

.1340 

.900 

.'.i960 

• 1780 

.2260 

.1410 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

• 840 

.925 

X/CV 

.2850 

.6740 

.6230 

.7770 

.6310 

.050 

.3540 

.4690 

.4060 

.3560 

.3460 

.150 

.2920 

.4630 

.4270 

.4050 

.3930 

• 300 

.2360 

.4190 

.3970 

.4150 

.3980 

.520 

.1610 

.2690 

.3240 

.3570 

.3470 

.650 

.0140 

.1730 

.2420 

.3170 

.1690 

.775 

-DIDO 

.1330 

-2210 

.2760 

.1710 

. 900 

.1170 

.2070 

.2560 

.1710 

(RBNR18) 


I 

1 


I A9C 


DArt  18  StP  73  iABuLaic.0  pkESSukE  DATA  - 

AMES  87-71*7  IA9  02A  + 33 


REFERENCE  DATA 


SREF  = 

2.4210 

Sft.FT. 

XMRP  = 

28 . 5500 

inches 

LREF  = 

39.8490 

INCHES 

ymrp  = 

.0000 

inches 

BREF  = 

59 . 8490 

INCHES 

ZMRP  = 

.0000 

INCHES 

scale  = 

.0500 

scale 

SECTION  ( DRIOHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PAf.F  lAPr. 

+ T9  RIGHT  VERTICAL  (RBNR19)  < 10  MAY  73  ) 

PARAMETRIC  DATA 

ALPHA!  = .Will  CRB  INC  = . 51*0 

RUDDER  - -111. '.Hi1.'  ELEVON  = 00 

RUDFLR  = .000 


MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  ( 1)  = -8.431) 


MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  t 2)  = -6.310 


MACH  ( 1>  = 2.499  BETAT  ( 3)  = -4.180 


MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  ( 4)  = .060 


Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

x/cv 

. ooo 

.1180 

.4200 

.3950 

.5200 

.5020 

.050 

-.0020 

-.0750 

-.1360 

-.1150 

-.11211 

.150 

—.0050 

-.0820 

-.1*990 

-.0980 

-.0880 

. 500 

-.0300 

-.0900 

- . 0870 

-.0870 

-.1*780 

.520 

-.0630 

-.0790 

—.0850 

-.0640 

-.0550 

.650 

-.1310 

-.1140 

-.1180 

-.0920 

-.1430 

.775 

-.1350 

-.1140 

-.1080 

-.1300 

-.1450 

• 900 

-.1340 

- . 1040 

-.1330 

-.1541* 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

x/cv 

.000 

.2110 

.5860 

.4980 

.6020 

. 5370 

.050 

. 1210 

-.0160 

-.0790 

-.0700 

-.0660 

.150 

.0970 

-.0250 

-.0500 

-.0480 

-.0380 

. 500 

.0170 

-.0241* 

-.1*350 

-.0330 

-.0310 

- 520 

-.0190 

-.0220 

-.0241) 

-.1*070 

-.0050 

.650 

-.0990 

-.0730 

-.0680 

-.0390 

-.1150 

.775 

-.0990 

-.1*580 

-.0670 

-.0750 

-.1190 

• 900 

-.0791! 

-.0650 

-.0850 

-.1180 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

v ****  1 

A/V.V 

.BOO 

.4680 

.6510 

• 5650 

.6660 

. 5670 

.050 

.1590 

-.0050 

-.0510 

-.0150 

-.0060 

. 1 50 

.1530 

.0070 

-.0010 

. 01*60 

.0230 

.300 

.0700 

.0730 

• 0260 

.0130 

.0190 

. 520 

.0160 

.1*380 

.0340 

. 0240 

•0300 

. 650 

-.0780 

-.0380 

.0010 

-.0090 

-.1000 

.775 

— .1*810 

-.0550 

• 0010 

-.0310 

- . 1 060 

.900 

-.0551* 

- . 0040 

-.0320 

-.0970 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

x/cv 

.000 

.7740 

. 681*0 

.6260 

.6870 

. 5600 

.050 

. 121*0 

. 0690 

.0540 

.1*691* 

. 1 50 

.2060 

.1800 

.1370 

.1080 

.11*70 

. 300 

.1470 

.1970 

.1831* 

.1-5 10 

. 1 1 51* 

.520 

.1020 

.0920 

.141*1* 

.1510 

. 1 241* 

. 650 

-.0690 

.0260 

.1*6311 

. 1 1 30 

-.U25U 

.775 

-.0590 

-.01*31* 

.1*440 

.0690 

-.11251* 

. 900 

-.0250 

.1*330 

,0690 

-.1*210 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1821 


AMES  87-7D7  IA9  02A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 
SECTIW  C l) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < 1)  = 2.499  BETAT  < 5)  = 4.300 


MACH  < 1>  = 2.499  BETAT  < 6)  = 6.430 


MACH  < 1)  = 2.498  BETAT  { 7)  = 8.550 


MACH  C 2)  = 2-999  BETAT  ( 1)  = -8.580 


MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  < 2)  = -4.260 


Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.3470 

.7210 

.6320 

.6750 

.5300 

.050 

,2450 

.3370 

.3170 

.2770 

.2750 

.150 

,2160 

.3340 

.3350 

.3250 

.3220 

.300 

.1580 

.2400 

.2780 

.3020 

.2960 

.520 

.1180 

.1350 

.1920 

.2310 

.2170 

.650 

-.0680 

.0670 

.1180 

.1860 

.0420 

.775 

-.0560 

.0400 

.0990 

.1530 

.1220 

.900 

.0200 

.0900 

.1280 

. 1.421' 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.640 

.925 

X/CV 

.000 

.1440 

.6740 

.6050 

.6180 

.4680 

•U50 

.2340 

.4250 

.4210 

.4170 

.4170 

.150 

.2140 

.3580 

.3830 

.3930 

.4070 

.300 

.1570 

.2600 

.3200 

.3540 

.3480 

.520 

.1320 

.1570 

.2290 

.2700 

.2510 

.650 

-.0530 

.0880 

.1520 

.2261i 

♦0690 

.775 

-.0340 

.Li660 

.1360 

.1850 

.0540 

.900 

.0550 

.1300 

.1610 

.0770 

Z/BV 

.158 

.316 

•GOO 

.840 

.925 

X/CV 

•ooo 

.0660 

.5630 

. 5440 

. 5440 

.4lf90 

•050 

.2990 

.5160 

.5010 

.5130 

.5100 

.150 

.2630 

.3980 

.4330 

.4580 

.4781' 

• 300 

.1740 

.2900 

.3680 

. 4040 

.4021’ 

.520 

.1420 

.1690 

.2730 

.3130 

• 2831 

.650 

-.0460 

.1130 

.1910 

.2670 

.0950 

.775 

-.0180 

.0940 

.1740 

.2260 

• 111-' 

• 900 

.0890 

.1700 

.2050 

.1141 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0820 

.4110 

.4690 

.6070 

.5551 

.050 

-.0190 

-.0540 

-.0750 

-.0530 

-.1(490 

• 150 

-.0120 

-.0530 

-.U710 

-.0490 

-.1*411: 

.300 

-.0330 

-.0590 

-.0490 

-.1(450 

• 520 
.650 

-.0560 

— .0610 

-.0380 

-.0340 

-•ltiliCi 

-.0790 

-.0830 

-.0590 

—•0991 

.775 

-*10011 

-•0860 

-.0870 

-.0910 

- . 0961' 

.900 

-.0990 

-.0880 

-.0990 

— - 1 061 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.2650 

.6120 

.5750 

.6760 

• 5?:i 

.050 

.1520 

.0440 

-.0210 

• 0000 

.01*4. 

.150 

.1420 

.0390 

-.0110 

-.0010 

.1:*  'O 

. 300 

• 0740 

.0500 

.0050 

— , 0040 

— . f f'  1 

(RBNR19) 


TE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1822 


AMES  87-707  IA9  Q2A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 
SECTION  ( 1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

< 2)  = 2.999 

BETAT 

( 2)  = 

-4.260 

2/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.520 

.0230 

.0430 

.0220 

.0050 

.0070 

. 650 

-.0520 

-.0130 

.0000 

-.0190 

-.0810 

.775 

- . 0490 

-.0170 

.0110 

-.0450 

-.0820 

.900 

-.0330 

.0110 

- .0510 

-.0840 

MACH 

< 2)  = 2.999 

BETAT 

t 3)  = 

.1560 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

,8100 

. 7030 

,6640 

. 7290 

.5450 

.050 

.0630 

.0730 

,0750 

.1000 

.1070 

. 1 50 

.1680 

.1440 

.1140 

.1140 

.1320 

.300 

.1330 

. 1920 

.1340 

• 1160 

• 1150 

. 520 

.1010 

.1110 

.1560 

.1070 

.0960 

.650 

-.0410 

.0510 

.1070 

.0800 

-.0240 

.775 

-.0330 

.0270 

.0820 

.0790 

-.0300 

.900 

.0110 

.0710 

.0790 

- . 0250 

MACH 

C 2)  = 2.999 

BETAT  C 

4)  s 

4.380 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.1950 

.6540 

.6330 

.6840 

.5340 

.050 

.2100 

.2610 

.2280 

.1780 

.1850 

.150 

.2040 

.3370 

.27 80 

.2230 

.2120 

. 300 

.1550 

.2710 

.2900 

.2460 

.2140 

. 520 

. 1020 

.1430 

.2160 

.2460 

.2010 

.650 

-.0380 

.0750 

.1420 

.2050 

.0770 

.775 

-.0410 

.0480 

.1230 

.1670 

.0700 

.900 

.0370 

.11 OO 

.1490 

.0740 

MACH 

t 2)  = 2.999 

BETAT  ( 

If 

A 

8.710 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

I'ii-.n 

__  n ton 

_ Kl  .-rt'. 

- £87* : 

» 61 cr: 

4-7C1 , 

. 050 

.2630 

.4530 

.4570 

.4350 

.4290 

.150 

•2330 

.4080 

.4170 

.4170 

.4340 

. 300 

. 1 740 

.3250 

.3590 

. 3790 

.3800 

.520 

.1210 

- 1890 

.2720 

.3060 

.2980 

* 650 

-.0210 

- 1 080 

.1940 

. 2700 

. 1260 

.775 

-.0180 

• 0820 

. 1 780 

.2330 

.1350 

.900 

.0770 

• 1620 

.2120 

. 1 330 

MACH 

( 3)  = 3.502 

BETAT  < 

i)  = - 

■8.740 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0610 

.3990 

.4980 

. 5630 

.5310 

, 050 

-.0370 

-.0560 

- . 0460 

- , 0300 

- . 0280 

.150 

-.0510 

-.0460 

- . 0500 

-.0310 

-.0250 

. 300 

-.0570 

-.0520 

-.0570 

-.0340 

-.0320 

. 520 

-.0610 

-.0530 

- . 0570 

-.0260 

-.0250 

(RBNR19) 


DATE  10  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - !A9C 


PAGE  1825 


AMES  87-707  IA9  CEA  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  ( 1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

< 3> 

_ 

3.502 

BETAT 

< 1) 

= -8.740 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.650 

-.0870 

-.0680 

-.0750 

-.0430 

-.0770 

.775 

-.0810 

-.0750 

-.0750 

-.0720 

-.0610 

— .0780 

«v>o  #■- 

_ i.7cr. 

.900 

-.0640 

MACH 

( 3) 

3.502 

BETAT 

( 2) 

a -6.540 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.3010 

. 5050 

. 5400 

.5780 

.5330 

.050 

—.0100 

-.0390 

-.0230 

-.0110 

-.0050 

.150 

.0220 

-.0230 

-.0260 

-.0110 

—.0040 

.300 

.0140 

-.0231) 

-.0300 

-.0150 

-.0120 

.520 

—.0130 

-.0230 

-.0320 

-.0120 

- .0070 

.650 

-.0530 

-.0440 

-.0550 

-.0270 

-.0660 

.775 

-.0560 

-.0470 

-.0550 

-.0480 

-.0590 

.900 

-.0530 

-.0620 

-.0590 

-.0680 

MACH 

< 3) 

3.502 

BETAT 

( 3) 

= -4.340 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.2430 

.6140 

.5940 

.6090 

.5420 

.050 

.1000 

.0030 

,0040 

.0170 

.021*0 

.150 

.0950 

.'0230 

.OOliO 

.0120 

.0200 

.300 

.0460 

.0240 

- .0100 

. 0070 

.0110 

.520 

.0190 

.0120 

— .0080 

.0040 

*0140 

.650 

-.0350 

-.0180 

-.0320 

-.0160 

-.0570 

.775 

-.0330 

-.0150 

-.0310 

-.0310 

-.0580 

.900 

-.0161i 

-.0310 

-.0420 

-.0620 

MACH 

( 3) 

= 

3.502 

BETAT 

( 4) 

= .060 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.8050 

.7060 

.61 70 

.5940 

. 5!i90 

.050 

.0730 

.0850 

.0820 

.0670 

. 0690 

.150 

.1300 

.1190 

.0970 

.0630 

.0670 

.300 

.1160 

• 1490 

.1030 

.0620 

.0530 

. 520 

.0920 

.1160 

.1020 

.0580 

.0440 

.650 

-.0210 

.0630 

.0840 

.0410 

-.0330 

.775 

-.0200 

.0360 

.0840 

.0390 

-.036!' 

,900 

.0220 

.0760 

.0360 

-.0350 

3 502 

BETAT 

f 5> 

= 4.460 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.84!' 

.925 

X/CV 

.000 

.1950 

. 6660 

.6570 

.6080 

. 5020 

.050 

.2200 

.2140 

. 1 760 

• 166!' 

.181!' 

. 1 50 

. 2080 

.2820 

. 2200 

. 1 790 

.194!) 

.300 

.1680 

.2750 

.2310 

.1820 

.1730 

. 520 

. 0990 

.1600 

.232!' 

. 1 720 

.147!' 

. 650 

-.0160 

.090!.! 

. 1 56!' 

.155!' 

.0430 

(RBNR19) 


~>ATE  <e  SEP  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  OEA  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 
SECTION  ( 1 ) RICHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 3)  = 3.502  BET AT  C 5)  = 4.460 


MACH  ( 3>  = 3.502  BETAT  ( 6)  = 6.660 


MACH  ( 3>  = 3.502  BETAT  ( 71  = 8.860 


Z/BV  .158 

X/CV 

.775  -.0320 

.900 

Z/BV  .158 

X/CV 

,000  .2260 

.050  .2210 

.150  .1610 

.300  .1230 

.520  .0910 

.650  -.0200 

,775  -.0210 

.900 

Z/BV  .158 

X/CV 

.BOB  . 0250 

.050  .1990 

.150  .1850 

.300  .1520 

. 520  . 1060 

.650  -.0070 

.775  -.0110 

.900 


.316 

. 600 

.0580 

.1370 

.1(450 

.1250 

.316 

.6011 

.5730 

.6280 

.3120 

.2411' 

.3000 

.2890 

.2910 

.2920 

. 1 31(0 

.2320 

.1080 

. 1 690 

.1(770 

.1470 

.06411 

.1310 

.316 

. 600 

.4850 

.6120 

.3530 

.3381' 

.3430 

.3641' 

.3270 

.351(0 

.2020 

.2850 

.1230 

.2080 

.1(870 

. 1840 

.1(750 

.1690 

.840 

.1510 

.1430 

.840 

. 5770 
. 1970 
.217! 
.236! 
.2200 
.2060 
.17 
.1650 

. 840 

.5780 

.2821 

.3061 

.3171 

.2841 

.2531 

.2210 

.21(40 


Pace  i6'44 


(RBNR19) 


.925 

.0440 

,0440 


.4800 

.2150 

.2320 

.2190 

.1920 

.1(820 

.1(940 

.1050 

.925 

.4670 

.2870 

.3110 

.3050 

.2710 

.1340 

.131(0 

.1330 


DATE  18  SEF  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


FACE  1825 


REFERENCE  DATA 


SREF  = 

2.4210 

SO. FT. 

XMRP 

LREF  = 

39.8490 

INCHES 

YMRP 

BREF  = 

39.8490 

INCHES 

ZMRP 

SCALE  = 

.0300 

SCALE 

»1£C  97-7'j?  TA9  02A  +•  S3  + T9  RIOHT  VERTICAL 


(RBNR20)  t MAY 
PARAMETRIC  DATA 


28.531)11  INCHES 
.0000  INCHES 
.0000  INCHES 


ALPHAT  ~ 4 . 000  CRB  INC  = 
RUDDER  = -10. 000  ELEVEN  - 
RUCFLR  = -DOO 


SECTION  < DR1GHT  VERTICAL 
MACH  ( 1>  = 2.499  BETAT  ( 1)  = -8.41'.) 


MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  ( 2)  = "6.290 


MACH  ( 1>  = 2.499  BETAT  C 3)  = -4.170 


MACH  { 1)  = 2.499  BETAT  ( 4)  = .060 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0120 

.3000 

.2850 

.3950 

.3850 

.050 

—.0030 

-.0910 

-.1260 

-.1410 

-.1380 

.150 

-.0060 

-.1010 

-.1070 

-.1190 

-.1140 

.300 

-.0180 

-.1150 

-.0950 

-.1020 

-.1)990 

.520 

-.0240 

-.0860 

-.0940 

-.0760 

-.0780 

.650 

-.1410 

-.1170 

-.1180 

-.0960 

-.1500 

.775 

-.1460 

-.1220 

-.1210 

-.1270 

-.1460 

,900 

-.1220 

-.1210 

-.1350 

-.1581) 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.1260 

.4650 

.4150 

. 5200 

.4590 

.050 

.0840 

-.0350 

-.1040 

-.0770 

-.0690 

.150 

.0830 

-.0460 

-.0650 

-.0570 

-.0450 

.300 

.0460 

-.0400 

-.0540 

-.0520 

-.0420 

. 520 

-.0050 

-.0490 

-.0530 

-.0350 

-.0280 

.650 

-.1070 

-.0860 

-.0750 

-.1)620 

-.1290 

. . 00)1 

—.0860 

-.0820 

-.0960 

-.1310 

.77  j 
.900 

. At-* — ' 

-.0930 

-.0850 

-.1020 

-.1360 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

x/cv 

.000 

.3320 

.5550 

.4610 

. 5480 

.4621) 

.050 

.0210 

-.0270 

-.0680 

-.0450 

-.1)380 

.150 

.1190 

-.0210 

-.0400 

-.0280 

-.0150 

.300 

.0650 

- ,0030 

-.0180 

-.0220 

-.1)170 

. 520 

.0100 

- .0070 

-.0010 

-.0080 

-.0050 

.650 

- . 0900 

-.0630 

-.0340 

-.0410 

-.1180 

.775 

-.0980 

—.0670 

-.0410 

-.0570 

-.1181) 

.900 

-.0650 

-.0450 

-.0590 

-.1150 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.6890 

. 5700 

.5090 

.5610 

.4500 

.050 

.0410 

.0670 

.0480 

.0240 

.0350 

, 1 50 

. 1 600 

.1540 

. 1030 

.0740 

.0710 

.300 

.0950 

.1310 

.1340 

.1010 

.0810 

.520 

.0590 

.0510 

.0950 

.1110 

.0870 

.650 

-.0860 

-.0010 

.0270 

.0750 

-.0420 

,775 

-.0760 

-.0240 

.0110 

.0520 

-.0490 

. 900 

-.0430 

.0010 

.0310 

- . 1)491) 

73  ) 


. 500 
. UWi 


DATE  18  SEP  75 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1826 


AMES  87-70?  IA9  02A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  ( 1) RIGHT  VERTICAL 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < 1)  = 2.499  BETAT  ( 5)  = 4.310 


MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  ( 6)  = 6.430 


MArw  (1)  = ^499  BETAT  ( 7)  - S-56'T 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 1)  = -8.570 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 2)  = r4.250 


Z/BV 

.158 

.316 

• 60  fj 

, 841) 

.925 

X/CV 

.liLVj 

.2601) 

. 6041) 

.5140 

. 551)1) 

.4260 

,050 

.12811 

.2190 

.2540 

.235!) 

.238!) 

. 1 50 

.115'J 

.2360 

.2710 

.267!) 

.2740 

♦ 300 

.089!) 

.1810 

.2240 

.248!) 

.2440 

. 520 

. Ii74l) 

.1020 

. 1 530 

.184!) 

.172!) 

• 650 

-.11731) 

.1)44'.) 

. 0900 

.146!) 

.0190 

.775 

-.1)660 

.1)160 

.0750 

. 1 1 6U 

. 1)040 

. 900 

-.1)1)30 

.064 Li 

.1)98!) 

.018!) 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.84!) 

.925 

X/CV 

.uoo 

.11)51") 

. 5380 

4 4960 

.521!' 

.3880 

.050 

.1150 

.3440 

.3690 

.365!) 

.3670 

.150 

. 1 120 

.2820 

.3260 

.343!) 

.3570 

. 300 

.0810 

.2070 

.2710 

.31K.il) 

.3021) 

♦ 520 

.0720 

.1190 

.1660 

.2271) 

.215!) 

.650 

-.1)690 

.0620 

.1220 

.18711 

.0460 

.775 

-.0500 

.043!) 

.1050 

.1521) 

.1)440 

.900 

.0250 

.1000 

.1321") 

.0600 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.84!) 

.925 

X/CV 

. 000 

.0140 

.4190 

.4140 

.41181) 

.289!) 

.050 

.1650 

.4150 

.4410 

.457!) 

.454!) 

.150 

.1590 

.3110 

.3770 

. 40411 

. 4240 

.300 

.1030 

.227!) 

.3160 

.3510 

.3510 

. 520 

. 0830 

. 1270 

.2290 

.263!) 

.2470 

. 650 

-.0730 

.0780 

.1560 

.2241) 

),771‘. 

.775 

-.0450 

.0590 

.1330 

. 1920 

.1)800 

, 900 

.1)61)1) 

.1300 

. 1730 

.0780 

Z/BV 

.158 

.316 

, 600 

. 84!) 

.925 

X/CV 

. 000 

- . 1)070 

.3420 

.3110 

.452!) 

.4250 

.050 

-.0390 

-.0790 

— . 1 000 

-.0870 

-.0830 

.150 

-.0400 

-.0760 

-.0970 

- . 11850 

-.0750 

.300 

-.1)430 

- . 082!) 

-.0950 

- . 0840 

-.0810 

.520 

-.0310 

-.1)800 

-.0890 

-.0740 

-.0720 

.650 

-.0970 

-.0950 

- . 1040 

-.1)880 

-.1200 

.775 

-.1070 

-.0970 

-.1050 

-.1160 

-.1050 

. 900 

-.0990 

-.1070 

-.121!) 

-.1200 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.2420 

.5040 

,4740 

. 532!) 

.453!) 

. 050 

.1)230 

-.011)0 

-.0300 

-.029!) 

-.029!) 

. 1 50 

.0891) 

.01)0!) 

-.0190 

-.1)23!) 

-.022!) 

. 300 

.0610 

-.006!) 

-.0160 

- .01 50 

-.1)250 

(RBNR29) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  182? 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  * T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  t 1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  < «>  = 2.999  BETAT  ( 2)  = -4.250 


MACH  < 2)  - 2.999  BETAT  < 3)  = .060 


MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  < 4)  4 4.390 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 5)  = 8.720 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 1)  = -8.720 


Z/BV 

• 158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.520 

.0170 

- . 0071* 

-.0150 

-.0040 

-.0140 

.650 

-.0610 

-.0450 

-.0440 

-.0330 

- . 0860 

.775 

-.0700 

-.0460 

-.0410 

-.0470 

- .0870 

.900 

- . 0470 

—.0320 

-.0550 

-.0870 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

,000 

.6960 

.5530 

.5180 

.5890 

.4710 

.Li50 

.0130 

.0340 

.0320 

.0460 

.0570 

.150 

.0860 

.0890 

.0620 

.0570 

,0720 

.300 

.0730 

.1200 

.0770 

.0590 

.0570 

. 520 

,0430 

.0530 

.0820 

.0540 

.0440 

.650 

-.0630 

. Lit  (80 

.0430 

.0310 

-.0540 

.775 

-.0570 

-.0120 

. 0260 

,03Li0 

—.0590 

.900 

-.0240 

.0170 

.0250 

- .0540 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.1380 

. 5610 

.5040 

. 5410 

.4130 

.050 

.0910 

.1730 

.1490 

. 1250 

.1330 

.150 

.0740 

.1990 

.2tltr0 

.1590 

.1580 

.300 

.0500 

.1700 

.1940 

.1770 

.1530 

.520 

.0360 

.0840 

.1430 

.1590 

.1340 

.650 

-.0670 

.0320 

.0780 

.1330 

.0270 

.775 

-.0620 

.0090 

.0610 

.1070 

.'.1410 

.900 

-.0030 

.0560 

.0910 

.0200 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0310 

• 4400 

.4310 

.4600 

.050 

.0970 

.3620 

. 3790 

.3760 

.3690 

.150 

.1160 

.3100 

.3320 

.3420 

• 3610 

.300 

.0880 

.2330 

.2800 

.3060 

.3090 

.520 

.0470 

.1230 

.2100 

.2400 

.2340 

.650 

-.0550 

.0600 

. 1 390 

.2060 

.0890 

.775 

-.0460 

.0380 

.1290 

.1750 

.0871? 

.900 

.0350 

.1130 

.1590 

.0880 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

,0200 

.2140 

.3390 

.4780 

.4370 

* 050 

-.0560 

-.0730 

-.0680 

-.0560 

-.0530 

. 1 50 

-.0600 

-.0700 

-.0720 

-.0630 

-.0550 

.300 

-.0520 

-.0730 

-.0790 

-.0650 

-.0610 

. 520 

-.0490 

-.0720 

-.0770 

-.0580 

— .0581* 

(RBNR20) 


•'ATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1828 


AMES  87—71)7  IA9  C2A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  I DR1GHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 3) 

= 

3 * 5L'i2 

BETAT 

( 1> 

= -6.720 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

. 650 

-.Li  8 HI 

- . 0800 

- .0910 

-.0690 

-.0910 

.775 

-.U850 

— « 0840 

-.'.i89'J 

-.0910 

-.'.'700 

.900 

-.0870 

-.'J860 

-.0910 

- . 0880 

MACH 

( 3) 

_ 

3 . 502 

BETAT 

C 2) 

= -6.530 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

JJ310 

.3620 

.3800 

. 509'.' 

.4500 

.050 

• 0140 

-.0220 

-.0520 

-.0370 

-.0340 

.150 

.0330 

-.0260 

-.0570 

-.0450 

-.0370 

. 300 

.0300 

-.0390 

-.0520 

-.0500 

-.0460 

. 520 

.0070 

-.0500 

-.0510 

-.0440 

- . 0420 

. 650 

-.0530 

-.0620 

-.0630 

-.0550 

-.0820 

.775 

-.0670 

-.0640 

-.0670 

-.0740 

-.0690 

.900 

— *L*710 

-.0660 

-.0720 

-.0800 

MACH 

< 3) 

_ 

3.502 

BETAT 

( 3) 

= -4.330 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

. 1630 

.4210 

.4320 

.5390 

.4650 

.050 

.0240 

— • 0L/90 

-.0270 

—.0200 

-.0190 

.150 

.0670 

.0010 

-.0300 

- .1)280 

-.0170 

. 300 

- J_jLj8Lj 

-.0320 

-.0300 

-.0300 

. 520 

• 0100 

-.LiILjLi 

—.0320 

-.0290 

-.0240 

.650 

-.0450 

-.0390 

-.0470 

-.0460 

-.0780 

.775 

- . (.1490 

-.0380 

-.0480 

-.0600 

-.0730 

.900 

-.0370 

-.0480 

-.0650 

-.0760 

MACH 

( 3) 

3.502 

BETAT 

( 4) 

= .060 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/Cv 

,000 

.5820 

, 5470 

.523'.' 

.6140 

.4460 

,050 

. 0200 

.0480 

.0520 

.0660 

.0590 

.150 

,0710 

•0720 

.0610 

. 0660 

.'.'68'.' 

. 300 

.0650 

.1010 

,0620 

.0600 

.0560 

. 520 

.0400 

.0610 

.0620 

.0470 

,0440 

.650 

— . 0430 

.0210 

.0390 

.0230 

-.0360 

.775 

— » 0400 

. LiLiLiO 

.0320 

.0140 

-.0410 

. 900 

-.0130 

.0310 

.0110 

- , 0400 

MACH 

( 3) 

3.502 

BETAT  1 

! 53 

= 4 . 460 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.0690 

.4550 

.4840 

. 5440 

.4150 

.050 

.0910 

.1770 

.1270 

.1320 

.1420 

. 1 50 

.0600 

.1680 

.1550 

.1380 

.1490 

. 300 

.0360 

. 1 54L> 

.1570 

.1370 

.1290 

. 520 

.024 Li 

• 0910 

.1340 

.1240 

.1080 

. 650 

-.0510 

• 0430 

.0920 

.1090 

.0170 

(RBNR20) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA9C 


FADE  1829 


AMES  87-707  IA9  CCA  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  ( 1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CF 


MACH 

( 3)  = 

3.  5'.  >2 

BETAT 

< 5)  = 

4.460 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.775 

-.11480 

.0200 

.0780 

.0990 

.0100 

.900 

. 0060 

.0670 

.0920 

.0110 

MACH 

t 3>  = 

3.302 

BETAT 

( 6)  = 

6.670 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

,000 

.0150 

.4130 

.4540 

.5120 

.3850 

.050 

.0800 

.2010 

.1880 

.1750 

.1830 

.150 

.0940 

.2040 

.2120 

.1690 

.1910 

,300 

.0800 

.1930 

.2150 

.1960 

.1790 

.520 

.0430 

.1040 

.1680 

.1790 

.1570 

.650 

— .0400 

.0520 

.1160 

.1590 

.0590 

.775 

-.0470 

.0260 

.0990 

.1370 

.0590 

.900 

.0140 

.0850 

.1230 

.0520 

MACH 

< 3)  = 

3.502 

BETAT 

( 7)  = 

8.870 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0010 

.2910 

.4380 

.4940 

.3660 

.050 

.1110 

.2600 

.2850 

.2630 

.2600 

.150 

.0960 

.2620 

.2860 

.2780 

.277ti 

.300 

.0770 

.2340 

.2600 

.2770 

.2670 

.520 

,0450 

.1320 

.2020 

.2320 

.2250 

.650 

-.0360 

.0730 

.1410 

.2040 

.1040 

.775 

-.0360 

.'.1480 

.1250 

.1750 

• 0840 

.900 

.0400 

.1140 

.1560 

, 0790 

(RBNR20) 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  FRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1830 


T9  RIGHT  VERTICAL  (RBNR21)  < 10  MAV  73  5 

PARAMETRIC  DATA 

ALPHAT  = 6.000  CRB  INC  = •S'-’'-' 

RUDDER  - -10  .LiU'J  ELEVON  - .000 

RUDFLR  = .000 


.316 

.600 

.840 

.925 

.8160 

.2470 

.3480 

.3370 

-.1030 

-.1490 

- . 1450 

-.1450 

-.1120 

-.1220 

-.1260 

-.1190 

-.1190 

-.1060 

-.1100 

-.1050 

-.1030 

-.1040 

-.0880 

-.0830 

-.1300 

-.1300 

-.1090 

-.1560 

-.1290 

-.1340 

-.1410 

-.1510 

-.1280 

-.1350 

-.1470 

-.1640 

.316 

.600 

.840 

.925 

.3910 

.3530 

.4500 

.3980 

-.0500 

-.1160 

-.1010 

-.0920 

-.0680 

—.0840 

-.0810 

-.0690 

. 0490 

-.0750 

r.Tir. 
* -» 1 «/-» 

— . 0650 

-.0650 

-.0680 

-.0570 

-.0490 

-.1000 

-.0970 

-.0810 

-.1400 

-.0950 

-.1010 

-.1110 

-.1440 

-.0980 

-.1010 

-.1170 

-.1490 

.316 

.600 

.840 

.925 

. 4840 

.4010 

.4890 

.4070 

-.0430 

-.0850 

-.0620 

-.0530 

-.0460 

-.0560 

-.0430 

-.0320 

-.0060 

-.0390 

-.0370 

-.0340 

-.0290 

-.0200 

-.0270 

-.0190 

-.0840 

-.0500 

-.0540 

-.1220 

_ I.7CIJ 

— . 05 1 0 

-.0670 

-.1280 

-.0760 

-.0560 

-.0680 

-.1260 

.316 

. 600 

.840 

.925 

. 5270 

.4490 

. 5020 

.3950 

.0590 

.0310 

.0100 

.0190 

.1290 

. 0820 

.0590 

.0540 

.0950 

.1040 

.0810 

.0690 

.0280 

.0690 

.0880 

.0730 

-.0140 

.0110 

.0560 

-.0520 

-.0370 

—.0020 

.0330 

-.0630 

- ,0520 

-.0100 

.0140 

-.0660 

DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1831 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 
SECTION  ( llRIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  l 1)  = 2-499  BETAT  < 5)  = 4.310 


MACH  t 1)  = 2.498  BETAT  < 6)  = 6.440 


MACH  < 1)  = 2.499  BETAT  < 7)  = 8.570 


MACH  < 2)  = 2.999  BETAT  < 1>  = "8.550 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 2>  = "4.240 


Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

. 1800 

.5260 

.4580 

.4910 

.3690 

.050 

.0830 

.2020 

.2480 

.2380 

.241*0 

. i960 

J rtj-, 

OK*  It 

. 2630 

.150 

,0730 

.300 

.0520 

.1480 

.2030 

.2270 

.2220 

■ 520 

•0420 

.0781i 

.1430 

.1660 

.1540 

.650 

-.0810 

.0220 

.0740 

.1280 

.0120 

.775 

-.0720 

-.0010 

.0580 

.11990 

.0070 

,900 

-.0200 

.0480 

.0820 

.1*060 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0800 

. 4600 

.4440 

.4580 

.3360 

.050 

.0990 

.3080 

.3480 

.3530 

.3520 

.150 

. 1020 

.2460 

.3050 

.3221* 

.3400 

.300 

.0650 

.1810 

.2510 

.2790 

.2790 

.520 

.0600 

.1000 

.1810 

.21*60 

.1950 

.65'.' 

-.0790 

.0470 

.1050 

.1650 

.0390 

.775 

-.0630 

.0230 

.0870 

.1350 

.1*460 

.900 

.0150 

.0800 

.1200 

.1*411* 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0080 

.3360 

.3660 

.3590 

.2540 

.050 

.1030 

.3620 

.4140 

.4231* 

.4220 

.150 

.1050 

.2730 

.361*0 

.3700 

.3930 

. 300 

.0620 

.1960 

.2970 

• 3260 

1 <04Vf 

.520 

.0460 

.0970 

.2130 

.2460 

.2271) 

.650 

-.0840 

.0560 

.1330 

.21*10 

.0650 

.775 

-.0590 

.0550 

.1170 

.1780 

.0800 

.900 

.0410 

.1160 

.1600 

.0770 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

♦000 

-.0280 

.2820 

.2530 

.3731* 

• 3620 

♦050 

-.0310 

-.0720 

-.1090 

-.0990 

-.0950 

.150 

-.0300 

— .0760 

- . 1050 

-.0970 

-.0660 

.300 

-.0530 

-.0880 

-.0960 

-.0940 

- .0900 

. 520 

-.0500 

-.0870 

-.0920 

-.0830 

-.0800 

*650 

-.0990 

-.1030 

-.1030 

- . 0940 

— . i £40 

.775 

- . 0970 

-.1020 

-.1090 

-.1210 

-.1110 

.900 

- . 1020 

-.1070 

-.1220 

-.1230 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

. 000 

.1260 

.47  80 

.4190 

. 5060 

.41*10 

.050 

.0130 

- . 0080 

-.0420 

-.0270 

-.0280 

. 1 50 

.0510 

-.0130 

-.0320 

-.02311 

- .01 50 

. 300 

. 0420 

-.0170 

-.0310 

- . 0240 

-.0250 

(RBNR21 ) 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


f-A&t  iosa 


AMES  87-707  IA9  C2A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL  (RBNR21) 


SECTION  ( 1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 2) 

= 

2.939 

BETAT 

C 2) 

= 

-A. 240 

Z/BV 

,158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

. 520 

.0150 

-.0230 

-.0300 

-.0210 

-.0180 

. 650 

-.0730 

-.0570 

-.0580 

-.0460 

-.0960 

.775 

-.0780 

-.0630 

- .0590 

-.0630 

-.0930 

.900 

-.0630 

-.0600 

-.0710 

-.0960 

MACH 

( 2) 

- 

2.939 

BETAT 

( 3) 

- 

.060 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

. 5870 

. 5030 

.4530 

.5290 

.4160 

.050 

.0090 

.0250 

.0150 

,0300 

.0400 

.150 

.0700 

.0790 

.0440 

.0390 

.0510 

.300 

.0490 

.0870 

.0610 

.0400 

.0350 

.520 

.0230 

.0280 

.0621' 

.0380 

.0260 

.650 

-.0720 

-.0130 

.0240 

.0190 

-.0610 

.775 

-.0670 

-.0270 

. Li070 

.0150 

-.0670 

.900 

— .0370 

.LiOOO 

.0110 

-.0630 

MACH 

( 2) 

2.999 

BETAT 

< A) 

s 

4.400 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0670 

.5170 

.4700 

.4890 

.3650 

.050 

.0620 

.1490 

.1260 

.1130 

.1260 

.150 

.0580 

.1670 

.1740 

.1470 

. 1480 

.300 

.0350 

.1390 

.1770 

.1640 

.1460 

. 520 

.0200 

,0660 

.1350 

. 1490 

.1290 

.650 

-.0750 

.0200 

.0760 

.1250 

.0270 

.775 

— .0700 

—.0020 

.0580 

.'-i960 

.0290 

.900 

-.0130 

.0490 

.0820 

.0100 

MACH 

( 2) 

2,999 

BETAT  ( 

[ 5) 

S 

8.730 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0270 

.3470 

.3660 

.3880 

.2780 

. ' *eB 

. 0660 

.3080 

-3470 

.3540 

. 3440 

. 1 50 

.0840 

.2620 

.3010 

.3140 

.3310 

.300 

. 0640 

.1900 

.2530 

.2810 

.2810 

. 520 

.0270 

.0970 

. 1960 

.2180 

. 2060 

.650 

-.0630 

. 0400 

. 1230 

,1820 

.0740 

...  _ 

„ . 

4 Cl 

1 i*»OI  . 

. ??o 

— . UD4U 

• '-»  C'-l'-t 

■ XLXC.L* 

. 9L'»L) 

.0280 

.0920 

.1370 

,L/70Li 

MACH 

( 3) 

= 

5.502 

BETAT  1 

: i) 

— 

-8.710 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

• 925 

X/CV 

. 000 

-.0240 

.1570 

. 2730 

. 4060 

.374l.i 

. 050 

-.0530 

-.0730 

-.0720 

-.0610 

-.115911 

.150 

-.0580 

-.0710 

-.0770 

-.0680 

-.1)61(11 

. 300 

-.0520 

-.0780 

-.0760 

-.'.1680 

- . L/67D 

.520 

-.0520 

-.0770 

-.0810 

-.0630 

“ . fj61 0 

DATE  19  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PACE  1833 


AMES  87-707  IA9  02 A + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  t 1! RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 

3) 

- 

3 . 502 

BETAT 

< 

i) 

= 

-8.710 

2/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.650 

-.0770 

-.0790 

-.0810 

-.0750 

-.0910 

.775 

- . 0800 

-.0770 

-.0870 

-.0880 

-.0730 

. 900 

-.0780 

-.0850 

-.0870 

-.0900 

MACH 

t 

3) 

- 

3 ■ 51*2 

8ETAT 

( 

2) 

- 

-6. 510 

2/BV 

.156 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0340 

.3440 

.3140 

.4340 

.3860 

.050 

.0070 

-.0230 

-.0590 

-.0570 

-.0550 

.150 

.0170 

-.0290 

-.0610 

-.0630 

-.0550 

.300 

.0110 

-.0430 

-.0630 

-.0670 

-.0630 

.520 

-.0010 

-.0520 

-.0640 

-.0610 

-.0590 

.650 

-.0570 

-.0680 

-.0730 

-.0720 

-.0930 

.775 

-.0630 

— .0700 

-.0760 

-.0860 

-.0740 

.900 

-.0690 

-.0800 

-.0830 

-.0820 

MACH 

i 

3) 

3.5112 

BETAT 

( 

3) 

- 

-4.320 

2/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

,000 

.0870 

.3610 

.3720 

.4750 

.4070 

.050 

.0230 

-.0010 

-.0330 

-.0240 

-.0230 

.150 

.0410 

-.0020 

-.0350 

-.0310 

-.0230 

.300 

.0360 

-.0130 

-.0310 

-.0320 

-.0300 

.520 

.0150 

-.0170 

-.0230 

-.0290 

-.0280 

.650 

-.0490 

-.0410 

— .0410 

-.0430 

-.0770 

.775 

-.0520 

-.0460 

-.0440 

-.0560 

-.0740 

.900 

-.0470 

-.0470 

-.0610 

-.0750 

MACH 

< 

3) 

= 

3.502 

BETAT 

c 

4) 

- 

.060 

2/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4740 

.4710 

.4450 

.5350 

.4240 

.050 

.0130 

.0320 

.0280 

.0450 

.0540 

.150 

.0520 

.0510 

.0370 

.0420 

.0580 

.300 

.0350 

.0710 

.0330 

.0390 

.0420 

.520 

.0160 

.0290 

.0370 

.0270 

.0260 

.650 

-.0560 

-.0040 

.0180 

.0080 

-.0460 

.775 

-.0500 

-.0200 

.0120 

.0020 

-.0580 

.900 

-.0260 

• 0050 

-.0040 

-.0560 

OPT»  T 

4.470 

7/OV 

,158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

MACH 

c 

3} 

— 

3.502 

uu  ■ n i 

* 

— ' — 

X/CV 

.000 

. 0240 

.4280 

.4200 

.4770 

.3590 

.050 

.0380 

.1340 

.1100 

.1150 

.1240 

.150 

.0330 

.1270 

.1340 

.1220 

.1280 

.300 

.0210 

. 1 200 

.1350 

.1250 

.1120 

. 520 

.0130 

,0630 

.1120 

.1080 

.0910 

.650 

-.0520 

.0250 

• 0770 

.0960 

.0110 

(RBNR21 } 


“TE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-70?  IA9  OKA  + S3  * T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  t 1)' RIGHT  VERTICAL 
MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  < 5>  = A. 470 

MACH  < 3)  = 3.502  BETAT  < 6)  = 6.670 


MACH  ( 3)  = 3.502  BETAT  ( 7)  = 8.890 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Z/BV 

.158 

.316 

. 61VJ 

.840 

x/cv 

.775 

- .0510 

.0060 

.0610 

.0850 

. 900 

-.0090 

.0510 

.0750 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

X/CV 

.000 

.0100 

.3750 

.3810 

.4380 

.050 

. 9490 

.1720 

.1820 

.1630 

.150 

.0370 

. 1 760 

.1980 

.1770 

.500 

.0270 

.1610 

.1890 

.1870 

. 520 

.0100 

.0830 

.1400 

.1640 

.650 

-.0550 

.0370 

. 1000 

. 1420 

.775 

-.0520 

,0170 

.0820 

.1190 

.900 

. 0090 

.0720 

.1070 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

X/CV 

.000 

-.0480 

.2220 

.3680 

.4170 

. 050 

.0580 

.2100 

.2600 

.2500 

.150 

.0630 

.2200 

.2530 

.2560 

.300 

.0580 

.1930 

.2280 

.2510 

. 520 

.0320 

. 1020 

.1720 

.2050 

.650 

-.0410 

.0510 

.1250 

.1750 

.775 

-.0460 

.0270 

.1090 

.1500 

.900 

. 0200 

.0970 

.1340 

PAGE  1834 


<RBNR21) 


.0050 

.0060 

.925 

.3230 

.1680 

.1770 

.1700 

.1470 

.0570 

.0300 

.0320 

.925 

.3070 
• 245Ii 
.2590 
.2440 
.1980 
.0900 
.0650 
. 0690 


CATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - I ADC 


FACE  1635 


AMES  67-707  IA9  C2A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL  (RBNR22)  < 10  MAY  73  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  = 

2.421  '.l 

SQ.FT. 

XMRP  = 

28.5300  INCHES 

ALPHAT  = 

8 . Olili 

CRB INC  = .500 

LREF  = 

39.8490 

INCHES 

YMRP  = 

.0000  INCHES 

RUDDER  = 

-l'j.Lilili 

EL  E VON  = .000 

BREF  = 

39.8490 

INCHES 

ZMRP  = 

.0000  INCHES 

RUDFLR  = 

.000 

SCALE  = 

.0300 

SCALE 

SECTION  ( DRICHT  VERTICAL 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  { 1)  = 2.499  BETAT  ( 1)  = -8.3713 


MACH  t 1)  = 2.499  BETAT  ( 2)  = -6. 260 


MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  < 3)  = -4.150 


MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  < 4)  = .060 


Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.0020 

.1220 

.050 

—.0120 

-.1130 

= 150 

-.0240 

-.1190 

.300 

-.0610 

-.1260 

.520 

-.0710 

-. 1050 

.650 

-.1370 

-.1330 

.775 

-.1350 

— . 1370 

.900 

-.1310 

Z/BV  .158  .316 

X/CV 


.000 

.0780 

.2950 

.050 

.0540 

-.0690 

.150 

.0300 

-.0910 

.300 

-.0050 

-.0580 

. 520 

-.0280 

-.0730 

.650 

-.1190 

-.1110 

.775 

-.1250 

-.1120 

• 300 

~ . X 1 L/Ll 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.1480 

.3870 

.050 

.0510 

-.0540 

.150 

.0720 

-.0520 

.300 

.0370 

-.0130 

. 520 

-.0030 

-.0380 

.650 

-.1040 

-.0840 

.775 

-.1140 

-.0850 

. 900 

-.0840 

Z/BV 

.158 

.316 

X/CV 

.000 

.6360 

.4710 

. 050 

.0080 

.0380 

.150 

.0990 

.0930 

.300 

.0430 

.0760 

. 520 

.0130 

.0130 

. 650 

-.1110 

-.0310 

.775 

-.1010 

-.0460 

.900 

-.0570 

. 600  . 840  .925 


.2060 

, 3100 

, 3050 

-.1500 

-.1530 

-.1530 

-.1280 

-.1370 

-.1310 

-.1240 

-.1260 

-.1180 

-.1200 

-.1040 

-.1020 

— . 1 400 

-.1200 

-.1670 

-.1440 

-.1510 

-.1580 

-.1420 

-.1550 

-.1730 

.600 

.840 

.925 

.2930 

.3820 

.3460 

-.1340 

-.1210 

-.1150 

-.1020 

-.1010 

-.0930 

-.0940 

-.0920 

-.0850 

—.0900 

-.0740 

-.0710 

-.1140 

-.1010 

-.1530 

-.1150 

-.1250 

-.1520 

-.1150 

-.1320 

- . 1 590 

. 600 

.840 

.925 

.3500 

.4280 

.3590 

-.0990 

-.0820 

-.0740 

-.0690 

—.0660 

-.0520 

-.0540 

-.0560 

-.0510 

-.0520 

-.0400 

-.0360 

-.0620 

-.0630 

-.1320 

-.0640 

-.0750 

-.1350 

-.0690 

-.0780 

-.1310 

. 600 

.840 

.925 

.3920 

.4410 

.3420 

.0150 

.0040 

.0110 

.0690 

.0560 

.0530 

.0890 

.0770 

.0630 

.0530 

.0760 

.0640 

-.0050  ,0410  -.0600 

-.0140  ,0180  -.0720 

.0050  -.0740 


I 


0570  -.0190 


DATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


AMES  87-707  IA9  OKA  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 
SECT ICW  ( 1> RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH  ( 1)  = 2.499  BET AT  < 5)  - 4.330 


MACH  ( 1)  = 2.499  BETAT  ( 6)  = 6,460 


MACH  I.  IV  = 2.499  BETAT  t 7)  = 6.600 


MACH  ( 2)  = 2.999  BETAT  ( 1)  = -8.530 


MACH  C 2)  = 2.999  BETAT  < 2)  = -4.230 


Z/BV 

.158 

.316 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.1200 

,4270 

.4110 

,4350 

.3180 

.050 

.0480 

.1960 

.2530 

.2530 

.2550 

.150 

. 0480 

.1750 

.2360 

.2470 

.2610 

.300 

.0330 

.1270 

.1920 

.2170 

.2180 

. 520 

.0170 

,0660 

.1260 

.1600 

.1490 

.650 

-.0810 

.0170 

,0670 

.1200 

.0120 

.775 

-.0780 

-.0070 

.0490 

.0950 

.0110 

.900 

-.0210 

,0420 

.0760 

.Oll'-I 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

x/cv 

. ooo 

.0710 

.3650 

.3870 

.3860 

.2770 

.050 

.0910 

.2930 

.3390 

,3410 

.3410 

.150 

.0960 

.2270 

.2890 

.3010 

.3230 

. 300 

.0450 

.1580 

.2340 

.2610 

.2660 

.520 

.0310 

.0750 

.1550 

.1880 

.1820 

.850 

-.1000 

.0300 

.0900 

.1560 

.0330 

.775 

-.L>780 

.0190 

.0730 

.1260 

.0340 

.900 

.0140 

.0730 

. 1090 

.0290 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.OLIO 

.0100 

.2520 

.3140 

.3260 

.2260 

.050 

.1210 

.3420 

.4150 

.3980 

.3900 

.150 

.1090 

.2470 

.3440 

.3490 

.3640 

.300 

.0410 

.1700 

.2680 

.3030 

.3030 

.520 

.0290 

.0840 

.1840 

.2260 

.2110 

.650 

-.0970 

.0450 

.1120 

.1970 

.0590 

.775 

-.0770 

.0390 

.0990 

.1620 

.0750 

. 900 

.<->380 

.1060 

.1450 

.0790 

Z/BV 

.158 

,316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0370 

. 1960 

.1940 

.3020 

.2990 

.050 

- . 0400 

-.0810 

-.1130 

-.1080 

-.1050 

- 

. .jo— 

— i nen 

- i nsn 

-.0980 

. i 50 

— . L>4  J'-l 

* 

. 300 

-.0680 

-.0970 

-.0930 

- . 1000 

-.'.>980 

. 520 

-.0760 

-.0880 

-.0960 

-.0890 

- .0900 

. 650 

-.1070 

- . 1060 

-.1100 

- . 1000 

-.1260 

.775 

-.1040 

-.1070 

-.11 40 

-.1210 

-.1140 

.900 

- . 1090 

-.1140 

-.1210 

-.1290 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

X/CV 

. 000 

,1420 

.3450 

.56511 

,4520 

. 3690 

.050 

-.0010 

- . 0220 

-J.I53U 

-,!i37'J 

-.0330 

. 1 50 

. 0200 

-.0250 

- .!>44!» 

-,0350 

-.0260 

. 30!) 

.0160 

-.11170 

- . fJ39'J 

- .0370 

- .0340 

(RBNR22) 


DATE  16  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1837 


AMES  87-707  IA9  02A  + S3  ♦ T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  < 1) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 2) 

= 

2.999 

BET  AT  ( 

2) 

= 

-4.230 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.520 

.0020 

-.0370 

-.0390 

-.0310 

— .0300 

.650 

-.0780 

-.0650 

-.0630 

-.0540 

-.1010 

.775 

-.0840 

-.0720 

-.0650 

-.0700 

-.1000 

.900 

-.0710 

-.0700 

-.0750 

-.1020 

MACH 

< 2) 

- 

2.999 

BETAT  < 

3) 

.060 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.4700 

.4560 

.3910 

.4640 

.3620 

.050 

.0020 

.0190 

.0010 

.0040 

.0100 

.150 

.0540 

.0680 

.0310 

.0120 

.0220 

.300 

.0250 

.0570 

.'.>380 

.0150 

,0120 

.520 

.0060 

.0040 

.0400 

.0170 

,0020 

.650 

-.0800 

-.0260 

-.0060 

-.0010 

-.0770 

.775 

-.0750 

-.0390 

-.0190 

—.0060 

-.0720 

.900 

-.0470 

-.0260 

-.0120 

-.'0690 

MACH 

( 2) 

= 

2.999 

BETAT  ( 

4) 

= 

4.400 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

• 640 

.925 

X/CV 

.000 

.0630 

.3920 

.4080 

.4560 

.3430 

.050 

.0180 

• 1490 

.1350 

. 0980 

.1050 

.150 

.0170 

.1430 

.1720 

.1410 

.1350 

.300 

.0020 

.1090 

. 1600 

.1550 

.1380 

.520 

— • 0070 

.0430 

.1120 

.1320 

.1160 

.650 

-.0810 

.0040 

.0560 

.1090 

.0170 

.775 

-.0760 

-.0150 

.0420 

.0810 

.0130 

.900 

-.0270 

.'i340 

.0680 

.0070 

MACH 

( 2) 

* 

2.999 

BETAT  ( 

5) 

- 

8.750 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0350 

.2550 

.3000 

.3170 

.2200 

.050 

.0540 

.2650 

.3160 

.3370 

.3310 

.150 

.0700 

.2210 

.2710 

.2930 

.3110 

.300 

. 0480 

.1560 

. 2280 

.2560 

•2600 

. 520 

.0130 

.0740 

.1670 

.1990 

.1890 

.650 

-.0710 

.0250 

.1110 

.1650 

.0650 

.775 

—.0630 

.0180 

.0970 

.1380 

.0680 

.900 

.0300 

. 0900 

.1300 

.0760 

MACH 

< 3> 

_ 

3.502 

BETAT  < 

1) 

- 

-8.680 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0360 

.1540 

. 2000 

.3270 

.3060 

.050 

-.0450 

-.0770 

-.0860 

-.0750 

-.0700 

. 1 50 

- . 0490 

-.0780 

-.0900 

-.0780 

-.0700 

. 300 

-.0650 

-.0830 

-.0750 

— . 0780 

-.0770 

. 520 

-.0780 

-.0710 

-.0850 

-.0720 

-.0730 

(R0NR22) 


i 


"ATE  18  SEP  73 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - 1A9C 


PAGE  1838 


AMES  87-707  1A9  02A  + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  ( DRICHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( 3) 

= 

3 . 502 

BETAT 

< 1) 

- “8.690 

Z/BV 

.158 

*316 

. S'.i'.i 

.840 

.925 

X/CV 

.650 

-.0910 

-.0840 

-.0841) 

-.0820 

-.0991) 

,775 

-.'.i860 

- . 0880 

-.1)900 

-.0950 

-.0800 

.900 

-.0870 

-.0890 

-.0930 

-.0960 

MACH 

( 3) 

- 

3.502 

BETAT 

( 2) 

- -6.490 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0060 

.2660 

.2490 

.3590 

.3220 

.050 

-.0110 

-.0440 

-.0710 

-.0620 

-.0590 

. 1 50 

-.0100 

-.0490 

-.0690 

-.0680 

-.0610 

. 300 

-.0270 

-.0580 

-.0560 

-.0670 

-.0660 

. 520 

-.0360 

-.0570 

-.0600 

-.0620 

-.0610 

.650 

-.0750 

-.0730 

-.0730 

-.0680 

-.0910 

.775 

-.0710 

— • 0780 

-.0770 

-.0810 

-.0790 

.900 

-.0790 

-.0780 

-.0790 

-.0920 

MACH 

( 3) 

_ 

3.502 

BETAT 

C 3) 

SS  -4.310 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

♦ ODD 

.0450 

.3150 

.3260 

.4090 

.3460 

.050 

. 0080 

-.0170 

-.0410 

-.0350 

-.0350 

.150 

.0080 

-.0200 

-.0370 

-.0390 

-.0340 

.300 

.0040 

-.0150 

— 0350 

— • 0390 

-.0430 

. 520 

-.0010 

-.0290 

-.t>35li 

-.0360 

-.0390 

.650 

-.0560 

-.0510 

-.0500 

-.0450 

-.0790 

.775 

-.0610 

-.0600 

-.0540 

-.0540 

-.0750 

.900 

-.0580 

-.0550 

-.0620 

-.0800 

MACH 

( 3) 

_ 

3.502 

BETAT 

{ 4) 

= .060 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

X/CV 

.000 

.3830 

.4240 

.3790 

.4640 

.3710 

.050 

.0230 

.0240 

.0150 

.0310 

. 0400 

. 1 50 

.0470 

.0460 

♦0240 

.0300 

.0450 

.300 

.0220 

.0490 

.0310 

.0270 

.0290 

.520 

. 0040 

.0080 

.0340 

.0220 

.0170 

.650 

-.0550 

-.0200 

.0110 

.0020 

-.0480 

.775 

-.0550 

- . 0300 

, 0000 

-.0030 

-.0610 

. 900 

- .0370 

-.0080 

- ,0070 

- . 0600 

MACH 

( 3) 

3 . 502 

BETAT 

( 5) 

= 4.480 

Z/BV 

.158 

.316 

. eoo 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

.0250 

.3430 

.3680 

.4120 

,3070 

.050 

.0130 

.1150 

. 0940 

. 0980 

.1060 

. 1 50 

.0170 

.1130 

.1200 

.1060 

.1110 

.300 

. 0030 

,0920 

.1240 

.1120 

. 1 000 

.520 

-.0070 

.0440 

. 0980 

,1010 

.0800 

♦ 650 

-.0610 

.0110 

.0600 

.0880 

. 0080 

(RBNR22) 


DATE  18  SE  = T} 


TABULATED  PRESSURE  DATA  - IA9C 


PAGE  1839 


AMES  87-7LI7  IA9  02 A + S3  + T9  RIGHT  VERTICAL 


SECTION  ' 1 ) RIGHT  VERTICAL  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


MACH 

( S',  = 

3.502 

BETAT 

( 5)  = 

4 . 480 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

x/cv 

.775 

-.0590 

-.0040 

•0460 

.0740 

-.0020 

* 900 

-.0150 

.0360 

. 0640 

• u'-iOO 

MACH 

< 3)  = 

3.502 

BETAT 

( 6)  = 

6. 7 'JU 

Z/BV 

.158 

.316 

. 600 

. 840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0090 

.3130 

.3180 

.3690 

.2720 

.050 

.0190 

.1520 

• 1 760 

.1540 

.1510 

. 1 50 

.0230 

.1390 

. 1 760 

.1670 

. 1610 

.300 

.0130 

.1120 

.1600 

.1720 

. 1 570 

. 52'-i 

.0040 

.0550 

.1240 

.1440 

.1340 

.650 

-.0520 

. 0220 

.0800 

.1210 

.0470 

.775 

-.0510 

.0050 

.0690 

.1010 

.021  Li 

.900 

-.0050 

.0580 

.0890 

.0310 

MACH 

( 3>  5S 

3.502 

BETAT 

( 7)  = 

8.910 

Z/BV 

.158 

.316 

.600 

.840 

.925 

X/CV 

.000 

-.0310 

.2310 

.2960 

.3360 

.2460 

.050 

.0180 

.1920 

.2440 

.2510 

.2480 

. 1 50 

.0260 

.1840 

.2240 

.2370 

.249li 

. 300 

.0260 

. 1 520 

.1990 

.2220 

.2210 

. 520 

. 0090 

.0770 

.1520 

.1790 

.1750 

.650 

-.0520 

.0340 

.1050 

.1530 

.0740 

.775 

-.0490 

.0120 

.0900 

. 1270 

.0520 

.900 

.0090 

.0750 

. 1 1 70 

.0590 

(RBNR22) 


NASA-MSFC-MAF 


